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FOREWORD 

The  data  collection  programs  of  the  Department  of 
Water  Resources  have  been  designed  to  supplement  the  activities 
of  other  agencies  to  satisfy  specific  needs  of  the  State. 
Bulletin  No.  130-69  presents  useful,  comprehensive,  accurate, 
and  timely  hydrologic  data  which  are  prerequisites  for 
effective  planning,  design,  construction,  and  operation  of 
water  facilities. 

The  Bulletin  No.  130  series  is  published  annually 
in  five  volumes.   Each  volume  presents  hydrologic  data  for  one 
of  five  reporting  areas  of  the  State.    These  areas  are 
delineated  on  the  map  to  the  left. 


William  R.  Gianelli,  Director 
Department  of  Water  Resources 
State  of  California 
September  16,  1970 


METRIC  CONVERSION  TABLE 


ENGLISH  UNIT 

Inch  (in) 

Foot  (ft) 

Mile  (mi) 

Acre 

Square  mile  (sq.  mi.) 

U.  S.  gallon  (gal) 

Acre-foot  (acre-ft) 

U.  S.  gallon  per  minute  (gpm) 

Cubic  feet  per  second  (cfs) 

1  part  per  million  (ppm) 

1  part  per  billion  (ppb) 

1  part  per  trillion  (ppt) 

1  equivalent  per  million 
(epm) 

Degrees  Fahrenheit  (°F) 


EQUIVALENT  METRIC  UNIT 

2.54  Centimeters 

0.3048  Meter 

1.609  Kilometers 

0.405  Hectare 

2.590  Square  kilometer 

3.785  Liters 

1,233.5  Cubic  meters 

0.0631  Liters  per  second 

1.699    Cubic  meters 
per  minute 

Milligram  per  liter  (mg/1) 

Microgram  per  liter  (ug/1) 

Nanogram  per  liter  (ng/1) 

Milliequivalent  per 
liter  (me/1) 

Degrees  Centigrade  = 
(°F-32°)5/9 
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ABSTRACT 
Report  contains  tables  showing  data  on  climate,  surface  water  flow,  ground  water  levels,  and 
surface  and  ground  water  quality  in  the  San  Joaquin  Valley  for  the  1968-69  water  year.   Figures  show 
location  of  climatological,  surface  water,  and  surface  water  quality  measurement  stations;  fluctuation  of 
water  levels  in  selected  wells  and  areas;  and  electrical  conductance  at  selected  stations.   Plates  show 
lines  of  equal  elevation  of  water  in  wells,  spring  1969;  profile  of  ground  water  levels;  cooperative  study 
areas;  ground  water  level  changes;  and  well  locations. 


APPENDIX  A 
CLIMATOLOGICAL  DATA 


INTRODUCTION 

This  appendix  summarizes  monthly  precipitation,  temperature,  wind  movement,  and  evaporation  data 
for  the  San  Joaquin  Valley  from  July  1,  1968  to  September  30,  1969.   Storage  gage  precipitation  data  are 
annual  values.   Thirty-two  cooperating  agencies  and  93  local  observers  supplied  the  data  for  the  340 
stations  reported.   Detailed  daily  and  hourly  data  for  some  stations,  not  published  here,  are  available  in 
the  files  of  the  Department  of  Water  Resources. 

To  insure  accuracy,  stations  are  inspected  annually  or  semiannually  to  see  that  the  equipment  is 
properly  maintained  and  that  observations  generally  are  taken  in  accordance  with  U.  S.  Weather  Bureau  standards. 

Each  station  in  this  appendix  has  been  assigned  an  identification  number.   The  first  two  digits 
denote  the  drainage  basin  as  shown  below.   The  remaining  digits  denote  the  alphabetical  sequence  of  the 
station. 


HYDROGRAPHIC  AREA  B 
SAN  JOAQUIN  RIVER  BASIN 
BO  -  San  Joaquin  Valley  Floor 
B3  -  Stanislaus  River 
B4  -  Tuolumne  River 
B5  -  Merced  River 
B6  -  Fresno-Chowchilla  Rivers 
B7  -  San  Joaquin  River 
B8  -  San  Joaquin  Valley  on  West  Side 


HYDROGRAPHIC  AREA  C 
TULARE  LAKE  DRAINAGE  BASIN 
CO  -  Tulare  Lake  Valley  Floor 
CI  -  Kings  River 
C2  -  Kaweah  River 
C3  -  Tule  River 
C4  -  Greenhorn  Mountains 
C5  -  Kern  River 
C6  -  Tehachapi  Mountains 
C7  -  Tulare  Lake  Basin  on  West  Side 
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TABLE  A-l 
INDEX  OF  CLIMATOLOGICAL  STATIONS 
An  explanation  of  the  column  headings  and  code  symbols  used  in  connection  with  this  table 
follows: 

40-Acre  Tract.   This  denotes  the  location  of  the  station  within  the  section  in  which  it  is 
located.   The  letter  code  is  derived  from  the  following  diagram: 


D 

C 

B 

A 

E 

F 

G 

H 

M 

L 

K 

J 

N 

P 

Q 

R 

Base  and  Meridian.  The  code  for  this  column  is  as  follows: 

M  -  Mount  Diablo  Base  and  Meridian 
S  -  San  Bernardino  Base  and  Meridian 

Cooperators '  Numbers.   These  numbers  are  assigned  from  the  following  list: 

000  -  Private  Cooperators 

001  -  399  Private  Agencies 

001  Kern  County  Land  Company 

002  Boswell  Company 

003  P.  G.  and  E.  Company 

004  Southern  California  Edison  Company 

005  California  Electric  Power  Company 

010  Amateur  Radio  Weather  Network  KTRB 

011  Southern  Pacific  Company 

012  Miller  and  Lux,  Inc. 

013  Central  California  Irrigation  District 
400  -  799  Counties  and  municipalities 

401  Hetch  Hetchy  Water  Supply 

404  Oakdale  Irrigation  District 

405  City  of  Los  Angeles,  Department  of  Water  &  Power 
420  Stanislaus  County 

800  -  899  State 

801  Pomology  Department,  University  of  California,  Davis 

804  Division  of  Beaches  and  Parks 

805  State  Department  of  Fish  and  Game 

806  Department  of  Water  Resources 

808  Division  of  Forestry 

809  Division  of  Highways 
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TABLE  A-l  (Continued) 

814  University  of  California,  Davis,  Westside  Field  Station 

815  University  of  California,  School  of  Forestry 
900  -  999  Federal 

900  U.  S.  Weather  Bureau 

902  U.  S.  Air  Force,  Air  Weather  Service 

903  U.  S.  Army  Corps  of  Engineers 

904  U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

905  U.  S.  Forest  Service 

906  U.  S.  Department  of  Agriculture,  Agricultural  Research  Service 

907  U.  S.  Weather  Bureau  (State  Climatologist) 
916  U.  S.  Geological  Survey 

Cooperators  '  (Coop)  Index  Numbers.   These  are  the  numbers  assigned  to  the  stations  by  the  agencies 
responsible  for  handling  the  station  records.   With  few  exceptions,  the  alpha  order  numbers  assigned  to  the 
U.  S.  Weather  Bureau  stations  are  the  same  as  those  used  by  the  Weather  Bureau.   The  U.  S.  Weather  Bureau 
station  number  is  shown  in  this  column  only  when  it  differs  from  the  alpha  order  number. 

Record  Began.   This  is  shown  to  year  only. 

Record  Ended.   If  record  continues  this  column  is  left  blank. 

Years  Missing.   This  denotes  missing  record  to  the  nearest  full  year. 

County  Code.   Numbers  used  to  designate  specific  counties  are  listed  below: 


Alpine 

02 

Calaveras 

05 

Fresno 

10 

Inyo 

14 

Kern 

15 

Kings 

16 

Madera 

20 

Mariposa 

22 

Merced 

24 

San  Benito 

35 

San  Joaquin 

39 

San  Luis  Obispo 

40 

Stanislaus 

50 

Tulare 

54 

Tuolumne 

55 

Ventura 

56 
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TABLE    A-l 
INDEX  OF  CLIMATOLOGICAL  STATIONS 
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11 
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SEC 

27 
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41 

05 
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01 

50 
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12 

00 

119 

20 

00 
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SEC 
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15 

119 

53 

4  0 

900        1944      13  15 
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SEC 
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36 

57 

37 

119 
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45 
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11 
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37 

18 
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14 
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c 
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00 
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SEC 

18 
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11 

50 

u; 

21 
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SEC 
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36 
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17 
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37 
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CO 
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SEC 
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36 

26 

35 
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120 

34 
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37 

23 

56 

120 
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06 
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B5 
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03 
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SEC 

26 
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B  M 

37 

26 

33 

12  o 

0, 

3  3 

000         1957          22 

1590 
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1275 

SEC 

10 

T06S 

R17E 

C  M 

37 

25 

53 

120 

05 

4  0 

000         1957  1969     22 

Bl 
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1210 

SEC- 

14 

T06S 

R17E 
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37 

24 

30 

120 

05 

00 
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CHAGOOPA 
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T16S 

R33E 

M 
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30 
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27 

901         1964          54 
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SEC 

05 
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37 

58 

00 

119 
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00 

900         1955          55 
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SEC 

20 

T21S 

R14E 
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36 

05 

13 
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.- 
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SEC 
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20 
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21 
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02 
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SEC 
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R  M 

35 

35 

00 
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07 

00 

000         1951 

'• 
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SEC 

04 
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00 

900         1941          56 

1770- 

BO 
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SEC 
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SEC- 

06 
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37 

22 

!  l-« 

17 
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■ 

1864 
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671 

SEC 
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R15E 
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00 

120 

21 

00 
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c 
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02 
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1350 

SEC 
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R  M 

36 

02 

18 

120 

26 

40 
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C 
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SEC 

04 

T21S 
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11 

07 

3  9 
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20 

38 
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C7 
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SEC 

33 
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M 

36 

14 
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34 

00 
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c 
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BO 
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SEC 
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36 

08 
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120 

22 

00 
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B6 
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2363 

SEC 

05 

T08S 

R21E 
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16 

00 

119 

42 

00 
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1885 
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SEC 

20 
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42 

20 
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25 
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1944 

COLUMBIA 
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SEC 

11 
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R14E 
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38 
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22 

120 

24 

37 
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COPPEROPOLIS 
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SEC 

34 
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R12E 

K  '•: 

37 

59 

00 
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38 

00 
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200 

SEC 
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P  M 

36 

05 
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34 
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SEC 
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R22E 

[[  :•: 

36 

05 
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SEC- 
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35 
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49 

119 
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14 
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SEC 
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A  M 

37 

43 

26 

L20 

12 

12 

808         1959          22 
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CRABTREE  MEADOW 
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SEC 

01 

T16S 

R33E 

M 

36 

34 

00 

116 

21 

00 

900         1948          54 
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SEC 

25 
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37 

17 

26 

119 

31 

35 
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SEC 
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07 
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SEC 
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35 
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118 

51 
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CO 
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DELANO 
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SEC 

11 

T25S 
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35 

46 

23 
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14 
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CO 
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01 
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SEC 
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4b 

35 

119 

11 
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SEC 
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SEC 
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07 
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SEC 
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37 

34 
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47 
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JL 

DENAIR   BARFIELD 
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SEC 

20 
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37 

29 

18 

120 

40 

47 
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CO 

2408 
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SEC 

07 
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3  5 

45 

55 
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CO 
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SEC 
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35 
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51 

OC 

000                       1937                          15 
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01 

DINUBA    ALTA    I    D 
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SEC 
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32 
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SEC 
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53 

120 

24 

04 
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B4 

2473 
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700 

SEC 

35 

T02S 
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E    M 

37 

43 

00 

120 

24 

lb 
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C3 
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6200 

SEC 
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DUSY   BENCH 

9470 

T10S 
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35 
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58 
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35 
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SEC 
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14 
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SEC 

2: 

T03^ 

R20E 

M   38 
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45 
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SEC 
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12 

OC 
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21 

){ 
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B7 

4176 
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SEC 

15 

T08S 
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R   M   37 

13 

45 

119 

13 

1C 
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CO 
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SEC 
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15 
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120 
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05 
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B8 
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24 
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17 
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B5 

4246 

INDIAN  GULCH 

1000   SEC 

0; 

T06S 

R16E 

J   M   37 

20 

It 

120 

11 

4. 

000                     1952                       22 

C5 

4303 

ISABELLA    DAM 

2660   SEC 

lc 

T26S 

R33E 

P   M    35 

38 

46 

118 

28 

45 

903                       1949                         15 

14 
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SAN  JOAQUIN  VALLEY 


si 

1 

| 

* 

! 

s 

CO 

1 

| 

1 1 

J! 

1! 

i 

i 

Number 

N_ 

CO 

4312 

IVANHOE  I  D 

370 

SEC 

3  6  T18S 

R25E  R  M 

i: 

24 

15 

119 

12 

21 

000         1954          54 

B5 

4369 

JERSEYDALE  G  S 

3605 

SEC 

35  T04S 

R19E    M 

37 

32 

36 

119 

50 

905         1958          22 

C5 

4389 

JOHNSONDALE 

4680 

SEC 

32  T22S 

R32E  K  M 

35 

58 

13 

118 

32 

27 

900         1954          54 

B7 

444  2 

KAISER  MEADOWS 

9110 

SEC 

26  T07S 

R26E    M 

37 

16 

00 

119 

06 

00 

900         1946          10 

C2 

4452 

KAWEAH  PH  3 

1370 

SEC 

33  T16S 

R29E  Q  M 

3e 

29 

12 

118 

50 

06 

004         1913          54 

C6 

4463 

KEENE 

2575 

SEC 

20  T31S 

R3  2E  C  M 

35 

13 

2  6 

118 

33 

55 

000         1948          15 

C5 

4513 

KERN  CANYON 

700 

SEC 

06  T29S 

R30E  B  M 

35 

26 

27 

118 

47 

45 

003        1916         15 

C5 

4519 

KERN  R  3  INTAKE  SCE 

3642 

SEC 

12  T23S 

R32E  F  M 

35 

56 

4  3 

118 

26 

33 

004         1921          54 

C5 

4520 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

970 

SEC 

29  T28S 

R30E  N  M 

35 

27 

37 

118 

46 

48 

900        1904         15 

C5 

4523 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

2703 

SEC 

09  T25S 

R3  3E  A  M 

35 

46 

35 

118 

26 

08 

900        1946         15 

CO 

4534 

KETTLEMAN  CITY 

310 

SEC 

19  T22S 

R19E  C  M 

35 

59 

4  5 

119 

57 

55 

900        1930      03  16 

CO 

4535 

KETTLEMAN  HILLS 

1255 

SEC 

11  T22S 

R17E  F  M 

36 

01 

50 

120 

06 

15 

000         1931          16 

CO 

4536 

KETTLEMAN  STATION 

508 

SEC 

25  T21S 

R17E  L  M 

36 

M 

26 

120 

05 

06 

900         1933          16 

BO 

4590 

KNIGHTS  FERRY  2  ESE 

315 

SEC 

27  T01S 

R12E    M 

37 

47 

54 

120 

38 

42 

900         1905          50 

B3 

4664 

LAKE  ALPINE 

7500 

SEC 

08  T07N 

R18E  A  M 

38 

28 

42 

120 

00 

46 

900         1948          02 

B4 

4679 

LAKE  ELEANOR 

4662 

SEC 

03  T01N 

R19E  F  M 

37 

58 

00 

119 

53 

00 

900        1909         55 

C6 

4863 

LEBEC 

3585 

SEC 

26  T09N 

R19W  P  S 

34 

49 

58 

118 

51 

51 

900         1940          15 

BO 

4884 

LE  GRAND 

255 

SEC 

17  T08S 

R16E  N  M 

37 

13 

5  0 

120 

14 

50 

900         1899          24 

BO 

4884- 

05 

LE  GRAND  6  N 

280 

SEC 

19  T07S 

R16E  H  M 

37 

18 

3  0 

120 

15 

05 

000         1946          24 

C2 

4890 

LEMON  COVE 

513 

SEC 

02  T18S 

R27E  N  M 

36 

23 

00 

119 

01 

31 

900         1899          54 

CO 

4957 

LINDSAY 

395 

SEC 

17  T20S 

R27E  F  M 

36 

11 

24 

119 

04 

20 

900         1913          54 

B8 

4979 

LITTLE  PANOCHE  DET  DAM   677 

SEC 

20  T13S 

RUE    M 

3  0 

47 

120 

48 

900         1968          10 

BO 

4999- 

02 

LIVINGSTON  CITY  HALL 

130 

SEC 

25  T06S 

RUE  E  M 

37 

03 

10 

120 

47 

15 

000        1948      07  24 

BO 

4999- 

33 

LIVINGSTON  5  W 

112 

SEC 

32  T06S 

R11E  D  M 

37 

02 

29 

120 

47 

40 

000         1952          24 

C2 

5026 

LODGEPOLE 

6735 

SEC 

21  T15S 

R30E    M 

36 

3  6 

118 

14 

900         1968          54 

C6 

5098 

LORAINE 

2720 

SEC 

21  T30S 

R33E  K  M 

35 

16 

05 

118 

25 

54 

900         1941          15 

BO 

5116 

LOS  BANOS  5  S 

175 

SEC 

11  T11S 

R10E  P  M 

36 

5  > 

'•I 

120 

50 

45 

013         1948          24 

BO 

5117 

LOS  BANOS  FIELD  STA 

160 

SEC 

32  T10S 

R10E  Q  M 

37 

00 

54 

120 

5  3 

55 

904         1956          24 

BO 

5118 

LOS  BANOS 

125 

SEC 

23  T10S 

R10E  L  M 

37 

■0  3 

00 

120 

51 

00 

900         1873          24 

B8 

5119 

LOS  BANOS  ARBURUA 

860 

SEC 

24  T12S 

R09E  C  M 

36 

52 

5  2 

120 

5  c 

2  5 

900         1932          24 

B8 

5120 

LOS  BANOS  CR  DET  RES 

407 

SEC 

12  T11S 

R09E    M 

37 

01 

120 

56 

900         1968          24 

CO 

5151 

LOST  HILLS 

285 

SEC 

35  T26S 

R21E  N  M 

35 

37 

00 

119 

41 

17 

900         1912          15 

CI 

5155- 

51 

LOWER  BIG  CREEK 

1078 

SEC 

04  T12S 

R25E  J  M 

36 

54 

48 

119 

14 

42 

905         1960          10 

B4 

5160 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

6500 

SEC 

22  T02N 

R19E    M 

33 

01 

00 

119 

53 

00 

900         1948          55 

BO 

5233- 

03 

MADERA  I  D  YARD 

270 

SEC 

32  T11S 

R18E  N  M 

36 

55 

15 

120 

01 

12 

904         1952          20 

BO 

5236 

MADERA 

200 

SEC 

13  T11S 

R18E  P  M 

3o 

58 

120 

0  3 

900         1950          20 

CO 

5257 

MAGUNDEN 

440 

SEC 

36  T29S 

R28E  G  M 

35 

21 

4  2 

118 

55 

18 

004         1927          15 

B7 

5288 

MAMMOTH  POOL 

3400 

SEC 

11  T07S 

R24E  D  M 

37 

20 

31 

119 

19 

4 

905         1947          20 

BO 

5303 

MANTECA 

44 

SEC 

04  T02S 

R07E  H  M 

37 

47 

121 

12 

900         1964          39 

CO 

5338 

MARICOPA 

680 

SEC 

31  T12N 

R23W  N  S 

35 

04 

48 

119 

22 

58 

900         1911          15 

C7 

5338- 

:i 

MARICOPA  F  S 

885 

SEC 

12  TUN 

R24W  E  S 

35 

04 

119 

24 

000         1959          15 

B5 

5346 

MARIPOSA 

2011 

SEC 

23  T,05S 

R18E  B  M 

37 

29 

10 

119 

58 

0  0 

900         1909          22 

B5 

5346- 

01 

MARIPOSA  REYNOLDS 

2000 

SEC 

23  TOSS 

R18E  B  M 

37 

29 

20 

119 

57 

55 

000         1958          22 

B6 

5346- 

04 

MARIPOSA  8  ESE 

2780 

SEC 

06  T06S 

R20E  E  M 

37 

26 

3  0 

119 

49 

37 

000         1952          22 

B5 

5352 

MARIPOSA  RS 

2100 

SEC 

15  T05S 

R18E  F  M 

37 

3  0 

04 

119 

59 

05 

808         1943          22 

C7 

5372- 

01 

MARTINEZ  SPRING 

1875 

SEC 

26  T18S 

R14E  B  M 

36 

20 

24 

120 

24 

54 

000         1959          10 

B4 

5400 

MATHER 

4518 

SEC 

02  T01S 

R19E  G  M 

37 

53 

25 

119 

51 

10 

900         1930       21  55 

B5 

5460 

MCDIERMID  STA 

2990 

SEC 

33  T02S 

R17E  H  M 

37 

43 

18 

120 

05 

48 

000         1959          22 

C7 

5480- 

01 

MCKITTRICK  F  S 

1051 

SEC 

21  T30S 

R22E  E  M 

35 

16 

2  0 

119 

37 

2  0 

000         1956          15 

B7 

5496 

MEADOW  LAKE 

4485 

SEC 

11  T10S 

R23E  F  M 

37 

04 

38 

119 

26 

00 

900         1948          10 

B3 

5511 

MELONES'DAM 

900 

SEC 

11  T01N 

R13E  K  M 

37 

57 

10 

120 

30 

5  3 

404         1955          55 

BO 

5526 

MENDOTA  1  NNW 

172 

SEC 

25  T13S 

R14E  H  M 

36 

46 

23 

120 

23 

0  9 

013         1941          10 

CO 

5526- 

04 

MENDOTA  MURIETTA  RCH 

261 

SEC 

04  T15S 

R14E  M  M 

36 

39 

05 

120 

2  7 

20 

806         1958          10 

BO 

5528 

MENDOTA  DAM 

166 

SEC 

19  T13S 

RISE  G  M 

36 

47 

15 

120 

22 

12 

900         1873          10 

BO 

5530 

MENDOTA  V  D  L  FARMS 

230 

SEC 

32  T13S 

R14E  Q  M 

36 

44 

58 

120 

28 

00 

000         1948          10 

BO 

5532 

MERCED  FIRE  STN  NO  2 

169 

SEC 

25  T07S 

R13E    M 

37 

17 

43 

120 

29 

13 

900         1872          24 

BO 

5534 

MERCED  FANCHER  RCH 

212 

SEC 

29  T07S 

R15E  F  M 

37 

17 

4  : 

120 

21 

' 

000         1920          24 

BO 

5535 

MERCED  2 

168 

SEC 

19  T07S 

R14E  A  M 

37 

IS 

53 

120 

20 

12 

900         1938          24 

B8 

5550 

MERCY  HOT  SPRINGS 

1165 

SEC 

15  T14S 

R10E  R  M 

II 

42 

15 

120 

51 

33 

900        1932  1969     10 

C3 

5669 

MILO  5  NE 

3400 

SEC 

18  T19S 

R30E  C  M 

S6 

16 

4' 

118 

46 

IS 

900         1957          54 

C6 

5669- 

95 

MIL  POTRERO 

5800 

SEC 

24  T09N 

R22W  E  S 

3-1 

51 

02 

119 

11 

18 

000         1966          15 

C2 

5680 

MINERAL  KING 

7975 

SEC 

22  T17S 

R31E    M 

3b 

2  c 

00 

118 

35 

00 

900         1956  1969     54 

C2 

5708 

MIRAMONTE  HONOR  CAMP 

3005 

SEC 

31  T14S 

R27E  D  M 

36 

40 

00 

119 

05 

oo 

900         1958          10 

CI 

5723 

MITCHELL  MEADOW 

9700 

SEC 

33  T13S 

R30E    M 

16 

45 

00 

118 

43 

OC 

900         1957          10 

B4 

5735 

MOCCASIN 

950 

SEC 

34  T01S 

RISE  B  M 

37 

48 

4C 

120 

18 

21 

401         1935          55 

BO 

5738 

MODESTO 

91 

SEC 

29  T03S 

R09E  H  M 

37 

38 

48 

121 

00 

■'"'2 

900         1926          50 

BO 

5740 

MODESTO  KTRB 

93 

SEC 

16  T03S 

R09E  J  M 

37 

40 

12 

120 

58 

42 

010         1959          50 

BO 

5741 

MODESTO  2 

92 

SEC 

29  T03S 

R09E  M  M 

37 

36 

II 

121 

00 

2 

900         1942          50 

CS 

5777 

MONACHE  MEADOWS 

8000 

SEC 

10  T20S 

R35E    M 

36 

13 

OC 

118 

10 

00 

900         1940          54 

CO 

5822 

-81 

MOODY  RCH 

405 

SEC 

34  T32S 

R28E    M 

3  5 

06 

15 

118 

58 

00 

001         1963          15 

15 
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Station 

ll 

1 

| 

I 

i 

X: 

! 

f 

5  z 

H 

1! 

i 

§ 

»— 

Name 

5832 

MORAINE    CREEK 

8840 

T14S 

R31E 

M 

36 

45 

118 

34 

903                      1964                         54 

i-  I 

5883 

MOUNTAIN    HOME    2 

5360 

SEC 

27 

T19S 

R30E 

!      •■] 

X 

14 

30 

118 

4^ 

54 

901                      1963                         54 

Bl 

5927 

MT   GIVENS 

9500 

SEC 

2c 

T07S 

R26E 

E  :•: 

57 

17 

119 

1 

004                      1963                         10 

BO 

6168 

NEWMAN    2    NW 

108 

SEC- 

12 

T07S 

ROSE 

E    M 

37 

20 

33 

122 

50 

00 

900                      1889                         50 

CO 

6230- 

50 

NORTH    BELRIDGE 

630 

SEC 

26 

T27S 

R20E 

E    M 

35 

3  3 

04 

11    • 

47 

28 

000                      1953                         15 

B  7 

6252 

NORTH    FORK   R   S 

2630 

SEC 

16 

T08S 

R23E 

M    H 

37 

13 

57 

L19 

3  0 

15 

900                      1904                         20 

B 

6303 

OAKDALE 

155 

SEC 

11 

T02S 

R10E 

•i   M 

37 

4  6 

10 

1  20 

50 

5  3 

000                      1880                 01    50 

B6 

6321- 

SO 

OAKHURST 

2250 

SEC- 

14 

T07S 

R21E 

L    M 

37 

19 

46 

119 

3b 

4  2 

000                      1961                         20 

CO 

6393 

OILFIELDS    F   S 

950 

SEC 

26 

T19S 

R15E 

F   '■: 

36 

14 

5  0 

L20 

16 

50 

808                      1952                         10 

C 

6395 

OILFIELDS    JOAQUIN    RDG 

3620 

SEC 

01 

T19S 

R14E 

M 

36 

lb 

00 

1  20 

24 

00 

900                      1949                         10 

i 

6414 

OLD    RIVER    3    W 

334 

SEC- 

35 

T30S 

R26E 

C    M 

35 

16 

LI  ■ 

16 

806                      1965                         15 

6462 

ONYX 

2700 

SEC 

04 

T26S 

R35E 

K  :•'. 

35 

41 

00 

118 

14 

00 

903                      1938                         15 

c 

6476 

ORANGE    COVE 

431 

SEC 

13 

T15S 

R24E 

K    H 

16 

37 

18 

119 

18 

4  0 

900                      1931                         10 

B 

6490 

ORESTIMBA 

110 

SEC 

0  2 

T07S 

R08E 

D    M 

37 

21 

4  2 

121 

03 

47 

013                      1896                        50 

B 

6552 

OSTRANDER   LAKE 

8600 

T03S 

R22E 

M 

37 

3  b 

00 

11" 

3  i 

00 

900                      1947                         22 

: 

6583 

PACHECO    PASS 

850 

SEC 

10 

T10S 

R07E 

B    M 

37 

04 

00 

121 

11 

00 

900                      1949                         24 

- 

6675 

PANOCHE 

1265 

SEC 

25 

T15S 

R10E 

E    M 

16 

3  5 

47 

120 

49 

58 

900                      1922                         35 

1 

6676 

PANOCHE    2   W 

1320 

SEC 

21 

T15S 

R10E 

H 

JO 

36 

30 

12 

5  2 

4  c 

407                       1957                         35 

6679- 

05 

PANOCHE    WATER   DIST 

183 

SEC- 

L4 

T12S 

RUE 

H   .'•; 

36 

5  3 

24 

12 

4  3 

43 

000                      1949                         10 

■ 

6688 

PARADISE    MEADOW 

7700 

SEC 

09 

T02N 

R21E 

M 

38 

03 

00 

L19 

40 

00 

900                      1948                         55 

6746- 

01 

PATTERSON 

100 

SEC 

30 

T05S 

R08E 

M 

37 

2  c 

oo 

121 

07 

00 

000                      1912                         50 

: 

6754 

PATTIWAY 

3868 

SEC- 

19 

T10N 

R23W 

E    S 

34 

5  6 

27 

119 

22 

52 

900                      1915                         15 

C2 

6767 

PEAR   LAKE 

9700 

SEC 

24 

T15S 

R30E 

M 

3  c 

36 

00 

lib 

40 

00 

900                     1956    1969          54 

BS 

6847 

PFEIFFER   RCH 

1615 

SEC- 

L9 

T12S 

R08E 

C    :■■■ 

16 

5  2 

59 

121 

OF: 

12 

000                      1954                         24 

B 

6893 

PINECREST    SUMMIT    R   S 

5600 

SEC 

21 

T04N 

R18E 

M 

38 

12 

11') 

59 

905                      1964                         55 

6893- 

01 

PINECREST   STRAWBERRY 

5620 

SEC- 

22 

T04N 

R18E 

F    M 

38 

11 

2  5 

1  L9 

5  9 

12 

003                     1922                       55 

CI 

6896 

PINE    FLAT    DAM 

615 

SEC 

52 

T13S 

R24E 

A    M 

3  c 

49 

55 

LI  • 

19 

25 

903                      1949                         10 

CI 

6902 

PINEHURST 

4050 

SEC 

23 

T14S 

R27E 

D    M 

.5  6 

41 

54 

:  1  1 

00 

4 

905                     1954                       10 

co 

7077 

PORTERVILLE 

393 

SEC 

2E 

T21S 

R27E 

R    M 

3o 

03 

58 

1  1  1 

01 

14 

900                    1893                       54 

c 

7079 

PORTERVILLE    3    W 

413 

SEC 

20 

T21S 

R27E 

R   M 

36 

04 

50 

119 

04 

14 

000                    1958                       54 

C 

7093 

PORTUGUESE   MEADOW 

7000 

SEC 

31 

T24S 

R32E 

■■■ 

35 

4  c 

00 

116 

34 

00 

900                      1953                         54 

C4 

7096 

POSEY    3    E 

4920 

SEC- 

28 

T24S 

R31E 

M 

35 

4c 

00 

118 

38 

00 

900                      1954                 02    54 

C 

7098- 

07 

POSO   CREEK 

670 

SEC 

28 

T27S 

R27E 

F    M 

35 

33 

15 

119 

04 

23 

000                     1967                       15 

CO 

7098- 

11 

POSO    RCH 

370 

SEC 

03 

T27S 

R25E 

J    M 

35 

3( 

3  0 

119 

15 

4  7 

001                      1913                         15 

Bi 

7099- 

11 

POSO   CANAL   CO  HDQ 

125 

SEC 

12 

T11S 

R13E 

P    .-■'. 

16 

58 

57 

120 

30 

04 

013                      1955 

C 

7179 

QUAKING    ASPEN 

7200 

SEC 

08 

T21S 

R32E 

M 

36 

07 

00 

118 

32 

00 

900                      1955                         54 

7259 

RATTLESNAKE    CREEK 

9900 

SEC 

08 

T11S 

R30E 

M 

36 

5  9 

00 

118 

43 

00 

900                      1961                         10 

: 

7270- 

01 

RAYMOND    3    SSW 

635 

SEC- 

16 

T09S 

R19E 

J    M 

37 

i: 

12 

11  • 

55 

55 

000                      1940                         20 

7272- 

u 

RAYMOND    10    N 

1640 

SEC 

32 

T06S 

R19E 

A    M 

37 

2  2 

24 

Hi 

54 

24 

000                      1957                         22 

B6 

7276 

RAYMOND    12    NNE 

1600 

SEC 

25 

T06S 

R19E 

R    M 

37 

22 

37 

119 

4  9 

58 

000                      1954                         22 

7288 

RECTOR 

344 

SEC 

0  3 

T19S 

R25E 

J    M 

II 

18 

15 

119 

14 

34 

004                      1888                         54 

CO 

7354- 

60 

REEDLEY   MVFD 

345 

SEC- 

27 

T15S 

R23E 

M 

36 

37 

119 

27 

808                      1962                         10 

BO 

7447- 

BO 

RIPON 

65 

SEC 

2  0 

T02S 

ROSE 

M 

37 

44 

33 

121 

07 

21 

000                     1963                       39 

co 

7460 

RIVERDALE 

220 

SEI- 

24 

T17S 

R19E 

P    M 

36 

25 

58 

119 

51 

16 

000                      1917                         10 

BI 

7528 

ROCKY   VILLAGE 

820 

SE  C 

19 

T06S 

R17E 

K  M 

37 

2: 

4- 

22k' 

08 

42 

000                      1957                         22 

■ 

7529 

ROGERS    CAMP 

6240 

SEC 

09 

T21S 

R31E 

M 

36 

04 

24 

lib 

3  8 

12 

901                      1964                         54 

c 

7555 

ROSEDALE 

380 

SEC- 

01 

T29S 

R26E 

F.    M 

35 

2  5 

40 

119 

07 

4  2 

001                      1914                         15 

7560 

ROSE    MARIE   MEADOW 

10000 

SEC 

14 

T07S 

R28E 

M 

37 

19 

00 

1  1  b 

52 

00 

900                     1953                       10 

C5 

7579 

ROUND   MEADOW 

9000 

SEC 

36 

T22S 

R33E 

M 

3  5 

38 

00 

116 

21 

00 

900                      1947                         54 

B4 

7623 

SACHES    SPRINGS 

7900 

SEC- 

25 

T03N 

R19E 

M 

38 

Of 

00 

119 

51 

00 

900                      1948                         55 

CO 

7753 

SAN   EMIGDIO   RCH 

1450 

SEC 

16 

TUN 

R22W 

L    S 

34 

59 

45 

119 

10 

59 

900                      1901                         15 

c 

7800- 

02 

SANGER    1    NE 

375 

SEC 

11 

T14S 

R22E 

K    M 

36 

43 

30 

119 

32 

3  c 

000                      1959                         10 

• 

7800- 

03 

SANGER   R   S 

375 

SEC 

11 

T14S 

R22E 

e  :•-. 

-•;., 

43 

48 

11    1 

33 

lb 

808                     1958 

c 

7816 

SAN    JOAQUIN 

174 

SEC- 

23 

T15S 

R16E 

J    M 

)6 

36 

25 

120 

11 

17 

000                    1919                       10 

1 

7817 

SAN   JOAQUIN   EXP    RANGE 

1100 

SEC 

26 

T10S 

R21E 

:'      ■•; 

37 

05 

4 

119 

43 

38 

900                    1934                       20 

'■ 

7819- 

80 

SAN   JOAQUIN   MVFD 

174 

SEC 

23 

T15S 

R16E 

3  y. 

H 

3  6 

2C 

12  0 

11 

18 

808                    1962                       10 

7846 

SAN   LUIS    DAM 

277 

SEC 

14 

T10S 

R08E 

M 

3  7 

03 

12  1 

i4 

904                      1959                         24 

BI 

7855 

SAN    LUIS    CANAL  CO   HQ 

99 

SEC 

31 

T09S 

R12E 

P   M 

37 

01 

07 

120 

42 

04 

013                      1944                         24 

c 

7987- 

80 

SANTIAGO   RANCH   M   &    L 

437 

SEC- 

27 

T12N 

R22W 

S 

35 

05 

35 

119 

12 

i'j 

000                      1963                         15 

8316 

SNELLING 

259 

SEC 

04 

TOSS 

R14E 

M 

37 

31 

24 

120 

2  c 

18 

000                      1882                 19    24 

8316- 

05 

SNELLING    3    WNW 

300 

SEC 

)6 

T04S 

R13E 

J    " 

37 

32 

35 

L20 

28 

57 

000                      1949                        24 

1 

8318 

SNOW    FLAT 

8700 

SEC- 

19 

T01S 

R23E 

M 

37 

50 

00 

119 

30 

00 

900                     1947                       22 

8323- 

0  1 

SOAPROOT   SADDLE 

3830 

SEC 

28 

T10S 

R25E 

P    M 

37 

01 

30 

11'' 

IS 

06 

905                     1960                       10 

1  1 

8353 

SONORA    R   S 

1745 

SEC 

16 

T02N 

R14E 

:•: 

37 

59 

00 

120 

2  3 

00 

900                      1887                         55 

CI 

8375- 

50 

SOUTH   BELRIDGE 

575 

SEC 

28 

T28S 

R21E 

F     M 

35 

27 

23 

119 

42 

3- 

000                    1938                       15 

8378 

SOUTH   DOS    PALOS 

116 

SEC 

22 

T11S 

R12E 

E    M 

37 

57 

45 

120 

38 

4c 

000                      1938                         24 

1 

8380 

SO   ENTRANCE    YOSEMITE 

5120 

SEC 

12 

T05S 

R21E 

N  :■: 

3  7 

30 

2. 

1 1  9 

37 

55 

900                      1941                         22 

8407- 

11 

SOUTH    LAKE    FARMS    HDQ 

190 

SEC 

13 

T23S 

R21E 

A    M 

3  5 

5  c 

02 

119 

38 

4  c 

000                      1959                         16 

E 

8450 

SPRING   GAP   FOREBAY 

3000 

SEC 

27 

T04N 

R17E 

H    M 

38 

10 

06 

120 

Oc 

08 

003                      1921                         55 

C3 

8455 

SPRINGVILLE    7    ENE 

2470 

SEC 

26 

T20S 

R30E 

D   :■■ 

3  c 

0  9 

4- 

lib 

4t 

21 

900                    1953                       54 

16 


TABLE.    A-l    (Cont.) 

INDEX  OF  CLIMATOLOGICAL  STATIONS 

SAN  JOAQUIN  VALLEY 


.-. 

aM 

1 

i 

* 

l 

! 

;: 

it 

*c  E 

a 

1! 

i 

i 

Mom, 

c 

6460 

SPRINGVILLE  R  S 

1050 

SEC 

0  2 

T21S 

R29E  B 

M  36 

Ob 

0  9 

118 

4  6 

40 

900         1924 

C3 

8463 

SPRINGVILLE  TULE  HDW 

4070 

SEC 

07 

T20S 

R31E  Q 

M  36 

11 

35 

116 

39 

^i 

900         1907 

CI 

8474- 

80 

SQUAW  VALLEY  FR 

1750 

SEC 

35 

T13S 

R25E  P 

M  36 

44 

5  8 

119 

12 

21 

808        1961         10 

BJ 

8499 

STANISLAUS  PH 

1130 

SEC 

06 

T03N 

R15E  L 

M  38 

08 

23 

120 

.. 

LO 

900        1957         55 

CI 

8510 

STATE  LAKES 

10300 

SEC 

34 

T11S 

R31E 

M  36 

56 

00 

118 

35 

00 

900         1955          10 

CO 

8S20 

STEVENSON  DIST  SC  33 

212 

SEC 

33 

T21S 

R23E  K 

M  36 

03 

27 

119 

2  9 

17 

002         1951  1969     54 

C3 

8620 

SUCCESS  DAM 

590 

SEC 

35 

T21S 

R28E  L 

M  36 

03 

00 

118 

55 

00 

903         1959          54 

CI 

8643 

SUMMIT  MEADOW 

6240 

SEC 

02 

T10S 

R25E  Q 

M  37 

05 

12 

119 

1. 

36 

000         1960          10 

c 

8752 

TAFT 

1025 

SEC 

14 

T32S 

R23E  J 

M  35 

08 

34 

119 

^7 

53 

900         1940          15 

C7 

8755 

TAFT  KTKR  RADIO 

1030 

SEC 

14 

T32S 

R23E  G 

M  35 

08 

50 

119 

2;-; 

16 

000         1954          15 

M 

8826 

TEHACHAPI 

3975 

SEC 

21 

T32S 

R33E  M 

M  35 

08 

00 

118 

27 

00 

900         1876          15 

C( 

8832 

TEHACHAPI  AIRPORT 

3975 

SEC 

21 

T32S 

R33E  C 

M  35 

a 

05 

118 

26 

31 

900         1940          15 

CO 

8839 

TEJON  RANCHO 

1425 

SEC 

24 

TUN 

R18W  H 

S  35 

01 

35 

116 

44 

38 

900         1895          15 

C5 

8857- 

10 

TEN  HIGH  MINE 

5200 

SEC 

■J  3 

T27S 

R31E  A 

M  35 

30 

49 

L18 

37 

30 

000        1968 

C2 

8868 

TERMINUS  DAM 

965 

SEC 

36 

T17S 

R27E  E 

M  36 

24 

37 

1  19 

00 

20 

903         1959          54 

C7 

8893- 

60 

THIRTY-TWO  CORRAL 

1700 

SEC 

32 

T18S 

R15E  P 

M  36 

18 

47 

120 

21 

51 

000         1959          10 

8912 

THREE  RIVERS  6  SE 

2200 

SEC 

lb 

T18S 

R29E  C 

M  36 

22 

00 

118 

51 

00 

900         1940          54 

C2 

8914 

THREE  RIVERS  PH  NO  2 

950 

SEC 

07 

T17S 

R29E  Q 

M  36 

27 

40 

118 

;.2 

4'. 

900         1909          54 

C2 

8917 

THREE  RIVERS  PH  NO  1 

1140 

SEC 

08 

T17S 

R29E  K 

M  36 

27 

58 

118 

51 

4 

900         1940          54 

CO 

9006 

TRANQUILLITY  GLOTZ 

165 

SEC 

16 

T15S 

R16E  C 

M  36 

37 

57 

120 

14 

13 

000         1953          10 

B6 

9020- 

15 

TRIANGLE-DESMOND 

3150 

SEC 

19 

T05S 

R20E  A 

M  37 

2  ) 

10 

119 

4  4 

06 

000         1965          22 

C 

9025 

TR  i: S-.ME  R  R  S 

736 

SEC 

12 

T12S 

R24E  A 

M  36 

54 

05 

119 

17 

16 

905        1948         10 

t 

9051 

TULARE 

293 

SEC 

01 

T20S 

R24E  N 

M  36 

12 

45 

119 

19 

50 

004         1919          54 

c 

9051- 

M 

TULARE  DIST  SEC  27 

179 

SEC 

27 

T21S 

R20E  A 

M  36 

.4 

41 

119 

47 

33 

002         1953          16 

CO 

9052 

TULEFIELD 

300 

SEC 

16 

T32S 

R28E  B 

M  35 

0  9 

00 

119 

01 

00 

900        1948         15 

C3 

9059 

TULE  RIVER  INTAKE 

2450 

SEC 

2. 

T20S 

R30E  D 

M  36 

09 

42 

118 

42 

22 

004         1910          54 

c  ■ 

9060 

TULE  RIVER  PH 

1240 

SEC 

06 

T21S 

R30E  D 

M  36 

08 

07 

118 

47 

15 

004         1910          54 

C5 

9061 

TUNNEL  R  S 

8950 

SEC 

10 

T18S 

R34E 

M  36 

22 

00 

lie 

17 

00 

900         1945          54 

B3 

9062 

TULLOCH  DAM 

515 

SEC 

01 

T01S 

R12E  L 

M  37 

52 

30 

120 

36 

12 

404         1958          05 

B4 

9062- 

90 

TUOLUMNE  MA  INT  YARD 

2690 

SEC 

05 

T01N 

R16E  R 

M  37 

57 

55 

12'.' 

13 

55 

000         1969          55 

B4 

9063 

TUOLUMNE  MEADOWS 

8600 

SEC 

03 

T01S 

R24E 

M  37 

53 

00 

119 

20 

00 

900         1947          55 

BO 

9073 

TURLOCK 

115 

SEC 

22 

TOSS 

R10E  D 

M  37 

29 

28 

120 

51 

00 

900         1893          50 

:■ 

9073- 

:i 

TURLOCK  5  SW 

76 

SEC 

30 

TOSS 

R10E  Q 

M  37 

27 

3  2 

120 

54 

39 

000         1958          50 

BO 

9073- 

: 

TURLOCK  8  WSW 

65 

SEC 

22 

T05S 

R09E  L 

M  37 

28 

20 

120 

58 

00 

000        1958         50 

C2 

9120 

UHL  R  S 

3680 

SEC 

32 

T23S 

R31E  H 

M  35 

53 

lie 

39 

900        1965         54 

co 

9145 

U  S  COTTON  FIELD  STN 

367 

SEC 

33 

T27S 

R25E  J 

M  35 

32 

00 

119 

L6 

4  0 

906         1922          15 

Ci 

9191- 

0  5 

UPPER  WOODCHUCK 

9200 

SEC 

21 

T10S 

R28E 

M  37 

0  2 

116 

54 

900         1958  1969     10 

B 

9301 

VERMILLION  VALLEY 

7520 

SEC 

2( 

T06S 

R27E 

M  37 

22 

00 

lib 

5  9 

00 

900         1946          10 

co 

9304 

VESTAL 

500 

SEC 

17 

T24S 

R27E  M 

M  35 

50 

24 

li- 

05 

.2 

004         1920 

C : 

9328 

VIDETTE  MEADOW 

9500 

T13S 

R33E 

M  36 

45 

ne 

25 

901         1964          10 

c 

9367 

VISALIA 

354 

SEC 

2  0 

T18S 

R25E  M 

M  36 

1 9 

4  5 

119 

17 

18 

900         1903          54 

c 

9369 

VISALIA  4  E 

357 

SEC 

36 

T18S 

R25E  D 

M  36 

19 

3  2 

119 

13 

2  4 

000        1959         54 

C5 

9417- 

10 

WALKER  BASIN 

3450 

SEC 

10 

T29S 

R32E  E 

M  35 

25 

17 

118 

3  2 

35 

000        1968         15 

CO 

9452 

WASCO 

333 

SEC 

12 

T27S 

R24E  J 

M  35 

35 

35 

119 

19 

57 

900         1899          15 

B  = 

9482 

WAWONA  R  S 

3975 

SEC 

34 

T04S 

R21E  P 

M  37 

32 

119 

4  0 

900         1941          22 

c: 

9512 

WELDON  1  WSW 

2680 

SEC 

23 

T26S 

R34E  D 

M  35 

4:.. 

00 

118 

L8 

00 

900         1940          15 

CO 

9535 

WEST  CAMP  SLF 

290 

SEC 

11 

T24S 

R19E  R 

M  35 

50 

51 

119 

52 

4  3 

000        1959  1968     16 

Bl 

9556- 

80 

WESTFALL  R  S 

4795 

SEC 

35 

T05S 

R21E  M 

M  37 

26 

58 

1 1 9 

38 

7  9 

905         1961          20 

CO 

9560 

WESTHAVEN 

285 

SEC 

3  4 

T19S 

R18E  R 

M  36 

13 

38 

119 

5  9 

4  0 

900        1925         10 

9565 

WESTLEY 

85 

SEC 

33 

T04S 

R07E  B 

M  37 

33 

00 

121 

L2 

00 

000        1928         50 

9602 

WET  MEADOW 

8950 

SEC 

13 

T18S 

R32E  R 

M  36 

20 

56 

lie 

!4 

16 

900         1959          54 

co 

9614 

-81 

WHEELER  RDE  LWU  A- 12 

1230 

SEC 

01 

T10N 

R20W  G 

S  34 

5  B 

38 

118 

57 

2  5 

806        1963         15 

C2 

9629 

WHITAKER  FOREST 

5360 

SEC 

L6 

T14S 

R28E  Q 

M  36 

-42 

05 

116 

55 

■3  6 

815         1966          54 

B( 

9640 

-60 

WHITE  ROCK  PRESTON 

984 

SEC 

07 

T07S 

R18E  K 

M  37 

20 

12 

120 

0  2 

18 

903         1950          22 

9670 

-80 

WILBUR  DITCH 

210 

SEC 

18 

T23S 

R21E  D 

M  35 

3  6 

10 

119 

4  5 

10 

000         1962          16 

CI 

9749 

WISHON  LAKE 

6560 

SEC 

0] 

T11S 

R27E 

M  37 

00 

4  0 

L18 

58 

20 

003         1957 

c: 

9754 

WOFFORD  HEIGHTS 

2700 

SEC 

32 

T25S 

R33E  H 

M  35 

4  3 

00 

118 

2^ 

00 

900         1894          15 

C4 

9805 

WOODY 

1630 

SEC 

D3 

T26S 

R29E  C 

M  35 

42 

0  2 

118 

50 

34 

808         1956          : 

B! 

9855 

YOSEMITE  NAT  PARK 

3985 

SEC 

20 

T02S 

R22E 

M  37 

4  5 

00 

11  i 

35 

00 

900         1904          22 

17 


TABLE  A- 2 
PRECIPITATION  DATA 

The  definition  of  terms  and  abbreviations  used  in 
this  table  follows: 

No  record  or  record  incomplete. 

*     Amount  included  in  the  following 

measurement.   Time  distribution  unknown. 

E     Wholly  or  partially  estimated. 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  from  previous  month. 

RB     Record  begins. 

RE     Record  ends . 

Precipitation  values  are  shown  to  the  nearest 

hundredth  (.01)  of  an  inch,  except  where  Fischer  &  Porter 

recording  rain  gages  are  used,  these  values  are  shown  to  the 

nearest  tenth  (.1)  of  an  inch. 


IS 


TABLE  A-2 

PRECIPITATION  DATA 


PRECIPITATION    IN   INCHES 


rcnAi 

.. 

STATION  NAME 

■ 

TO 

OCT   l 
TO 

1 

AUG 

SEPT 

'.      . 

DEC 

JAN 

FEB 

■.'. 

APR 

Kit 

' 

JULY 

AuG 

SEP 

SAN    JOAQUIN    P    BASIN 

SAN   JOAQUIN   VAL   FL    BO 

ATWATER   CRAIG 

12.13 

0.00 

T 

0.00 

0.90 

2.97 

3.21 

7.34 

5.13 

0.97 

1.91 

0.02 

0.07 

0.04 

0.00 

0.22 

22.69 

21.31 

0.00 

T 

0.00 

0.72 

2.76 

2.89 

8.08 

4.24 

1.01 

1.59 

T 

0.02 

T 

0.00 

0.24 

21.55 

•    RCH 

16.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.59 

1.97 

2.85 

5.62 

4.38 

0.30 

1.13 

0.00 

O.OO 

0.00 

0.00 

0.45 

17.29 

OENAIR    3    SSE 

21.60 

0.00 

0.00 

0.79 

3.26 

3.26 

6.61 

5.55 

0.86 

1.43 

0.00 

0.04 

T 

0.00 

0.35 

DENAIR    BARF  I  ELD 

16.74 

0.00 

T 

0.00 

1.00 

2.91 

2.44 

5.70 

4.49 

0.67 

1.47 

0.00 

0.06 

0.00 

0.00 

0.35 

EL    SOLYO   RCH 

14.59 

0.00 

0.65 

0.00 

0.60 

2.97 

2.01 

2.84 

3.92 

0.86 

0.74 

0.00 

T 

0.00 

0.00 

0.37 

14.31 

ESCALON   SWANSOS 

19.02 

0.00 

0.02 

0.00 

0.68 

2.90 

3.16 

4.59 

5.50 

0.56 

1.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.32 

19.32 

FANCHER    RCH   CAMP    3 

21.92 

0.00 

0.00 

1.35 

2.87 

3.16 

6.21 

4.18 

1.45 

2.69 

0.00 

0.00 

0.06 

0.00 

0.13 

22.10 

FIREBAUGH    9   M 

0.00 

0.00 

0.00 

0.57 

0.46 

1.56 

GUST IKE    5    SW 

16.75 

0.01 

0.01 

0.00 

0.33 

1.76 

2.17 

5.88 

5.07 

0.60 

0.91 

0.00 

0.01 

0.00 

0.00 

0.63 

17.36 

GUSTISE    SNYDER 

17.27E 

0.00E 

O.OOE 

O.OOE 

0.41 

1.67 

2.33 

6.49 

5.48 

0.07 

0.79 

0.00 

0.03 

0.00 

0.00 

0.85 

18.12 

19.17 

0.00 

0.00 

0.00 

0.53 

1.91 

2.71 

6.22 

0.10 

1.20 

0.00 

0.04 

0.00 

0.00 

0.92 

20.09 

GUSTINE    7    SSW 

17.95 

0.00 

T 

0.00 

0.40 

1.72 

. 

6.90 

5.71 

0.08 

0.82 

0.00 

0.01 

0.00 

0.00 

0.54 

18.49 

HILMAR 

IS. 52 

0.00 

T 

0.00 

0.74 

2.67 

2.44 

5.56 

5.15 

0.80 

1.12 

0.00 

0.04E 

0.00 

0.00 

0.43 

16.95 

KNIGHTS    FERRY    2    ESE 

29.36 

T 

T 

0.00 

1.46 

4.16 

3.72 

9.70 

6.94 

1.62 

1.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.16 

29.52 

LE   GRAND 

22.63 

0.00 

0.04 

0.00 

1.31 

2.46 

3.25 

7.03 

5.11 

1.50 

2.11 

0.00 

T 

0.03 

0.00 

0.11 

22.93 

LE   GRAND    6    N 

22.47 

0.00 

0.00 

0.00 

1.30 

2.42 

3.27 

7.10 

5.18 

0.97 

2.23 

0.00 

0.00 

0.05 

0.00 

0.00 

22.52 

LIVINGSTON   CITY    HALL 

19.95 

0.00 

T 

0.00 

0.68 

2.60 

3.01 

6.22 

5.43 

0.41 

1.49 

0.00 

0.11 

0.00 

0.27 

20.22 

LIVINGSTON    S    W 

17.83 

0.00 

0.01 

0.00 

0.60 

2.18 

2.76 

5.10 

4.99 

0.52 

1.53 

0.14 

0.00 

0.00 

0.37 

. 

LOS    BANGS    5    S 

13.40E 

0.00 

0.00 

0.00 

0.43 

1.62 

1.74 

5.04 

3.76 

0.13 

0.68E 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.78 

15.18E 

LOS    BANOS    FIELD   STA 

15.65 

0.00 

T 

0.00 

0.45 

1.54 

1.83 

6.61 

4.20 

0.25 

0.77 

0.00 

T 

0.00 

0.00 

1.68 

17.33 

LOS    BANOS 

14.04 

0.00 

T 

0.00 

0.48 

1.65 

1.87 

4.68 

0.40 

0.77 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.49 

15.53 

MADERA    ID   YARD 

18.96 

0.00 

0.00 

0.00 

1.25 

2.31 

2.69 

5.57 

4.00 

1.47 

1.59 

0.08 

0.00 

0.03 

0.00 

0.17 

19.16 

20.17 

0.00 

0.03 

0.00 

1.22 

2.26 

3.24 

5.69 

4.37 

1.60 

0.02 

0.00 

0.07 

0.13 

20.34 

MENDOTA    1    NNH 

13.05 

0.00 

0.05 

0.00 

0.83 

1.60 

1.49 

4.00 

3.22 

0.77 

0.91 

0.00 

0.18 

0.06 

0.00 

0.10 

13.16 

MENDOTA    DAM 

13.96 

0.00 

0.04 

0.00 

0.87 

1.67 

1.66 

4.36 

3.47 

0.79 

1.07 

0.05 

0.03 

0.00 

0.18 

14.15 

MENDOTA   VDL   FARMS 

11.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.89 

1.71 

1.03 

3.29 

3.05 

0.59 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.17 

11.70 

MERCED    FIRE    SIM    2 

21.90 

0.00 

T 

0.00 

0.92 

3.08 

3.12 

7.07 

4.74 

0.89 

2.06 

0.00 

0.00 

0.07 

0.00 

0.00 

21.97 

MERCED   FANCHER    RCH 

21.11 

0.00 

0.00 

1.29 

2.70 

2.99 

5.92 

3.96 

1.42 

2.83 

0.00 

0.00 

0.09 

21.32 

MERCED    2 

20.25 

0.00 

0.03 

0.00 

0.87 

3.05 

3.00 

6.00 

4.55 

0.65 

2.10 

0.00 

0.00 

0.04 

0.00 

0.08 

20.34 

MODESTO 

18.33 

0.00 

0.00 

0.88 

3.38 

3.06 

4.26 

4.75 

0.56 

1.44 

0.00 

T 

0.00 

0.43 

18.76 

MODESTO    KTRB 

0.00 

0.01 

0.00 

0.93 

2.61 

5.82 

4.28 

0.88 

1.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.36 

19.67 

MODESTO   2 

17.16 

0.00 

0.02 

0.00 

0.70 

3.21 

2.91 

4.15 

4.42 

0.42 

1.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.35 

NEWMAN    2    NW 

18.19 

0.00 

0.56 

2.00 

2.23 

5.95 

6.11 

0.18 

1.16 

0.00 

0.00 

0.65 

18.84 

22.26 

0.00 

0.00 

0.00 

1.09 

3.39 

3.30 

5.99 

5.46 

1.55 

1.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.27 

22.53 

ORESTIMBA 

16.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.51 

1.81 

2.01 

5.63 

5.12 

0.64 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.63 

17.35 

PANOCHE   HATER   DIST 

11.00 

0.00 

0.03 

0.00 

0.47 

1.77 

1.34 

3.20 

3.32 

0.12 

0.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.29 

11.26 

PATTERSON 

16.74E 

0.00E 

O.OOE 

O.OOE 

0.63 

2.18 

1.78 

5.18 

5.02 

0.87 

1.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.29 

17.03 

POSO   CANAL   CO   KDQ 

0.00 

0.00 

0.00 

0.66 

2.52 

2.28 

4.21 

3.71 

0.86 

1.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.21 

15.71 

RIPON 

18.10 

0.00 

0.07 

0.00 

0.56 

2.78 

3.56 

4.01 

4.62 

1.11 

1.35 

T 

0.02 

0.00 

0.00 

0.50 

18.53 

SAN   LUIS    CANAL   CO   HO 

17.59 

0.00 

0.00 

0.00 

0.74 

2.58 

2.67 

5.74 

4.58 

0.32 

0.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.43 

18.02 

25.83 

0.00 

0.03 

0.00 

1.24 

3.29 

2.70 

8.02 

6.21 

1.72 

2.59 

0.01 

0.02 

0.19 

0.00 

0.20 

26.19 

=  SELLING    3    WNK 

21.72 

0.00 

0.00 

0.00 

1.03 

2.90 

2.56 

6. 28 

5.33 

1.83 

1.79 

0.00 

0.00 

0.22 

0.00 

0.06 

22.00 

SHOW   RANCH 

25.21 

0.00 

0.00 

o.oo 

1.06 

3.63 

3.65 

7.44 

5.73 

1.91 

1.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.15 

25.36 

SOUTH   DOS    PALOS 

13.95 

0.00 

0.18 

0.00 

0.55 

2.10 

2.09 

4.03 

3.44 

0.33 

1.21 

0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

0.29 

14.06 

TURLOCK 

20.25 

0.00 

0.02 

0.00 

0.83 

2.89 

2.93 

5.96 

5.55 

0.74 

1.33 

0.00 

T 

0.00 

0.51 

- 

TURLOCK   5    SH 

27.66E 

0.00E 

T 

O.OOE 

0.91 

3.25 

2.65 

8.95 

8.70 

1.35 

1.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.50 

28.16 

TURLOCK   6   HSH 

18.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.64 

2.58 

2.77 

5.01 

5.08 

0.B5 

1.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.39 

18.52 

HESTLEY 

14.46 

0.00 

0.00 

0.00 

0.43 

2.55 

1.59 

4.03 

3.99 

0.93 

0.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.31 

14.79 

STANISLAUS    RIVER     B3 

ANGELS    CAMP 

49.34 

0.00 

0.13 

0.00 

1.62 

5.21 

6.95 

19.30 

10.05 

2.75 

3.17 

0.00 

0.16 

0.00 

0.00 

0.11 

49.32 

51.04 

0.10 

0.65 

0.00 

2.12 

6.22 

8.28 

19.45 

8.35 

1.88 

3.39 

0.21 

0.39 

0.00 

0.00 

0.55 

50.84 

BEAR   VALLEY-ALPINE 

0.25E 

2.08 

4.23 

7.76 

1.40 

0.50 

0.00 

0.62 

CALAVERAS    RANGER   STA 

72.06E 

1.00 

0.00 

2.89 

7.69 

10.02 

28.18 

13.48 

3.51E 

4.73 

0.00 

0.37 

0.00 

0.00 

0.66 

COLSME  U 

RB 

0.00 

0.05E 

0.00 

0.00 

0.26 

" 

COPPEROPOLIS 

37.63E 

O.OOE 

T      E 

0.10E 

1.24 

4.79E 

4. SSE 

14.13 

7.52 

2.22 

2.65E 

O.OOE 

0.10E 

O.OOE 

O.OOE 

0.09E 

37.62E 

HUNTERS    DAM 

0.06 

0.96 

0.00 

3.06 

8.13 

9.54 

28.64 

13.63 

3.31 

4.68 

T 

0.36 

0.00 

0.00 

0.67 

- 

MELONES    DAM 

ss'.n 

0.02 

0.20 

0.00 

2.76 

5.17 

5.90 

15.26 

10.45 

2.96 

2.58 

0.00 

0.07 

O.OOE 

O.OOE 

0.20E 

45.35E 

PINECREST    STRAWBERRY 

72.53 

0.08 

2.04 

0.00 

2.89 

7.07 

10.26 

26.20 

14.21 

3.24 

5.13 

0.62 

0.79 

0.15 

0.00 

0.26 

PINECREST    SUMMIT    R   S 

- 

0.22 

1.42 

0.00 

3.06 

7.02E 

9.60E 

- 

- 

2.46E 

" 

0.11 

0.37 

0.00 

0.00 

0.33 

SPRING   GAP    FOREBAY 

59.91 

0.07 

1.12 

0.00 

2.21 

5.21 

10.88 

20.25 

11.33 

3.31 

4.61 

0.25 

0.67 

0.00 

0.00 

0.36 

59.08 

STANISLAUS    P   H 

51.45 

0.00 

0.51 

0.00 

2.30 

3.54 

7.62 

19.44 

11.66 

2.59 

3.47 

0.00 

0.32 

0.00 

0.00 

0.56 

51.50 

TULLOCKDAM 

34.26 

0.00 

0.05 

0.00 

1.10 

4.15 

4.12 

10.96 

9.20 

2.43 

2.23 

0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

0.07 

34.28 

^e'ITvIlIey  2h 

75.01E 

0.00 

1.20 

0.00 

3.04 

8.05 

10.03E 

28.54 

12.76 

4.89 

5.32 

0.01 

1.17 

0.02 

T 

0.25 

24.08 

DON    PEDRO    RESERVOIR 

32.50 

0.00 

0.00 

0.00 

1.65 

4.16 

3.83 

11.04 

6.18 

2.28 

3.33 

T 

0.03 

T 

0.00 

0.32 

32. 82 

EARLY    INTAKE    P   H 

53.97 

0.00 

0.33 

0.00 

2.24 

5.31 

8.42 

18.45 

9.48 

4.07 

4.76 

0.07 

0.84 

0.13 

53.95 

GROVELAKD    2 

59.44 

0.00 

0.48 

0.00 

2.87 

7.86 

19.88 

14.06 

3.17 

4.83 

0.00 

0.10 

0.00 

0.00 

0.26 

59.22 

GROVELAND   R  S 

60.09 

0.00 

0.26 

0.00 

2.67 

4.16 

7.48 

24.11 

11.76 

4.64 

4.72 

0.00 

0.29 

0.00 

0.00 

0.08 

59.91 

HETCH    HETCHY 

55.67 

0.12 

0.41 

0.00 

2.64 

6.09 

9.18 

18.73 

8.93 

3.17 

4.42 

0.55 

1.63 

0.01 

0.01 

0.05 

55.41 

HODGDON   MEADOW 

80.50 

0.07 

0.53 

0.00 

3.26 

5.50 

11.77 

33.75 

14.73 

3.71 

5.95 

0.54 

0.69 

0.19 

0.23 

80.32 

LAKE   ELEANOR 

57.98 

0.11 

0.65 

0.00 

2.30 

6.94 

8.70 

21.2 

3.4 

3.60 

0.10 

0.00 

0.00 

0.10 

57.32 

MATHER 

60.21 

0.07 

0.21 

0.00 

2.63 

5.81 

9.04 

20.47 

11.31 

4.83 

5.18 

0.02 

0.44 

0.00 

0.00 

0.14 

60.07 

MOCCASIN 

44.79 

0.00 

0.26 

0.00 

2.16 

4.43 

6.62 

14.74 

9.34 

3.36 

3.83 

0.00 

0.03 

0.00 

T 

0.25 

SOHORA    R   S 

47.21E 

T 

0.39 

O.OOE 

2.31 

5.67 

6.43 

17.15 

9.02 

3.02 

3.12 

0.00 

0.10 

T 

0.00 

0.26 

47.08 

TUOLUMNE  MA  INT   YARD 

RP 

0.00 

0.11 

0.00 

0.00 

0.00 

MERCED    RIVER    B5 

BEAR   VALLEY 

49.90E 

0.00 

0.00 

0.00 

2.36 

4.03 

6.27 

16.83 

10.01 

3.46E 

4.41E 

0.51 

0.02 

0.06 

0.00 

0.00 

49.96E 

CATHEYS    VALLEY    3    NNW 

41.90 

0.00 

0.00 

0.00 

2.05 

3.70 

5.35 

13.34 

10.06 

3.65 

3.30 

0.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

41.90 

COULTERVILLE    FFS 

44.48 

0.00 

0.14 

0.00 

2.67 

4.79 

5.85 

14.80 

8.36 

3.97 

3.85 

0.05 

T 

0.00 

T 

0.13 

DUDLEYS 

59.15 

T 

0.22 

0.00 

2.56 

5.42 

8.99 

20.99 

12.54 

3.84 

4.32 

0.15 

0.12 

T 

T 

0.10 

59.03 

EXCHEQUER    RESERVOIR 

32.30 

0.00 

0.08 

0.00 

2.15 

3.47 

4.11 

9.29 

7.35 

2.48 

3.26 

0.11 

0.00 

0.02 

0.00 

0.20 

32.44 

GREELEY   HILL    1    N 

58.67 

0.00 

0.22 

0.00 

2.60 

5.82 

8.51 

19.76 

12.26 

4.11 

5.16 

0.11 

0.12 

0.00 

0.00 

0.12 

58.57 

HORMITOS    ERICKSON    RCH 

35.55 

0.00 

0.04 

0.00 

2.05 

3.61 

4.31 

10.16 

7.56 

3.14 

4.11 

0.55 

0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

35.51 

HORNITOS   GILES    RCH 

32.99 

T 

0.02 

0.00 

2.01 

3.53 

3.80 

10.24 

7.28 

1.99 

3.64 

0.48 

0.00 

0.05 

T 

0.05 

33.07 

HORNITOS    USCE 

32. HE 

O.OOE 

T      E 

O.OOE 

2.02 

3.15 

3.20 

9.68 

8.01 

1.93 

3.71 

0.41 

O.OOE 

0.03E 

O.OOE 

0.02E 

32.16E 

INDIAN  GULCH 

33.62 

0.02 

0.00 

0.00 

1.85 

3.11 

3.80 

9.07 

5.21 

6.58 

3.71 

0.47 

0.00 

0.10 

0.00 

0.00 

33.90 
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TABLE  A- 2  (Corn.) 

PRECIPITATION  DATA 


968 

- 

l      ■■■ 

" 

'■£ 

_ 

_ 

. 

MARIPOSA 

P06A    REYNOLDS 

■ 

MARIPOSA    ?    S 

. 

0.00 

1.S1 

3.42 

mc  die:-." 

YOSENITE   SAT    PARK 

6S.il 

0.03 

2.84 

5.90 

FR£SMO-CBOMCHII_LA    R  Bb 

0.02 

0.00 

2.30 

3.96 

6.55 

- 

9.91 

4.14 

0.00 

0.10 

45.28 

36.96 

0.02 

0.00 

1.60 

3.23 

5.21 

8.35 

3.51 

3.41 

- 

T 

CATHEYS    VALLEY   SAWYER 

7 

I 

0.00 

1.85 

3.06 

BE 

CATHEYS   VAL   STOSHOUSE 

35.90E 

0.00 

0.00 

2.99 

... 

3.35 

O.OOE 

COARS SCOLD 

7 

T 

46.19 

MARIP05- 

54.04 

0.00 

0.1OE 

0.00 

2.03 

3.64 

6.75 

16.89 

3.82 

4.26 

0.00 

2.98 

0.00 

52.99E 

RAYMOKD    3    SSW 

" 

0.00 

0.00 

27.0  E 

RAYMCT 

0.00 

0.00 

6.64 

3.15 

0.00 

0.00 

42.91 

RAYNON" 

T 

0.00 

0.00 

9.90 

3.31 

0.00 

0.06 

0.08 

ROCXV 

■      ,:'    _\" 

- 

0.03 

0.00 

5.67 

4.54 

5.37 

0.10 

0.06 

ItilTE    ROCX   PRESTON 

BR      B7 

AUBER3V 

. 

T 

BEX    PH    1 

0.00 

3.36 

4.68 

9.24 

13.32 

3.96 

1.29 

0.55 

69.00 

■ -k  re  2 

0.08 

0.04 

0.00 

7.70 

12.32 

4.26 

0.40 

.IK   PH    3 

0.02 

0.00 

2.59 

3.39 

6.10 

15.29 

3.89 

O.OO 

49.61 

S8K  ph  e 

0.03 

0.00 

3.90 

6.80 

17.32 

-.■;; 

0.66 

0.20 

0.00 

51.95 

0.04 

0.03 

0.00 

2.03 

25.76 

4.46 

0.02 

1.48 

0.00 

UfCE    LAKE 

0.08 

0.04 

1.12 

6.58E 

17.07 

12.84 

1.33 

2.31 

1-61 

iZJ.T    CAMP 

25.83 

0.00 

T 

0.00 

1.63 

3.02 

7.82 

5.92 

2.69 

2.34 

0.02 

0.00 

25.88 

0.00 

0.00 

1.84 

3.26 

10.81 

3.51 

3.42 

0.94 

O.OOE 

0.00 

36.86E 

HUNTINGTON    LAKE 

MEADOW   LAKE 

0.00 

2.82 

9.42 

5.08 

0.65 

0.02 

48.39 

■ 

0.2 

0.2 

2.1 

8.2 

5.1 

0.02 

0.04 

0.00 

2.03 

3.92 

13.89 

4.^^ 

: 

0.08 

-"".:?    RGB 

31.83 

0.05 

0.04 

0.00 

1.51 

9.98 

8.01 

2.85 

0.00 

0.28 

0.04 

- 

SAN   JOAO   VAL   WESTSIDE  B8 

-RTO   RD    CAMP 

0  00 

28.622 

7 

0.06 

1.52 

1.35 

9.16 

0.08 

0.02 

LOS    SASOS    ARBURUA    RCH 

0.00 

0.00 

0.00 

0.45 

LOS    BANDS    DET    RES 

0.00 

0.00 

1.68 

3.68 

0.00 

. 

PA  CHE  CO   PASS 

0.00 

0.00 

0.00 

0.26 

- 

3.20 

0.56 

0.98 

0.00 

0.00 

0.00 

PM   CHE 

13.58 

I 

T 

0.00 

1.29 

0.86 

5.18 

4.55 

0.19 

0.00 

T 

PANOCKE    2   W 

0.00 

1.25 

S.09 

0.33 

0.00 

»»    RCH 

0.01 

0.26 

2.96 

6.05 

8.87 

. 

IS    DAM 

TULARE    LAKE    BASIN 

-    FLOOR  CO 

ANGIOLA 

0.00 

0.00 

0.00 

1.07 

1.48 

6.33 

O.OO 

0.00 

0.00 

0.00 

1.55 

0.55 

1.23 

3.55 

1.00 

1.04 

0.01 

0.00 

0.00 

- 

A  VENAL    ORCHARD 

0.00 

0.10S 

0.00 

6.53 

0.00 

o.os 

0.00 

0.00 

BAKERS.-  : 

0.00 

O.OO 

0.00 

0.03 

0.79 

0.63 

0.00 

0.00 

BAKE ?S FIELD   WB   AP 

7 

9.3; 

0.00 

0.00 

0.00 

0.33 

0.83 

0.04 

0.00 

0.00 

BLACKWELLS    CORI 

0.00 

0.00 

8.55 

:;-:  M&L 

" 

O.OOE 

O.OOE 

O.OOE 

-ILLOM 

8.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.38 

2.53 

0.04 

CANTUA   RANCH 

11.39G 

O.OOE 

O.OOE 

O.OOE 

0.43 

0.00 

■ 

20.26 

0.00 

7 

0.00 

1.94 

2.13 

7.54 

0.00 

10.81 

0.00 

O.OO 

0.00 

0.65 

..■;. 

0.82 

0.00 

0.00 

0.00 

COAL2NCA 

16.83 

0.00 

0.00 

1.38 

1.22 

5.69 

0.06 

0.80 

0.00 

0.00 

16.94 

COALINGA    I    SE 

0.00 

0.00 

0.00 

1.03E 

5.62 

6.08 

0.29 

0.00 

0.00 

0.00 

COALINGA    CDF 

16.66 

0.00 

0.00 

. 

0.26 

. 

COIT    RANCH   BDQ 

0.00 

CORCCRAN    XRRIG 

T 

0.00 

0.00 

0.90 

6.06 

0.51 

0.09 

CORCORAN    EL   RICO   1 

14.48 

0.00 

0.00 

0.00 

CORCORAN    EL   RICO   33 

. 

DELANO 

14.44 

T 

0.00 

0.00 

0.68 

0.99 

5.36 

3.55 

.: : 

7 

DELANO   GOVT   CAMP 

0.00 

0.00 

0.68 

0.81 

3.25 

0.09 

• 

DBS   SLF 

13.S9E 

0.00 

0.00 

O.OOE 

0.87 

0.52 

4.50 

0.00 

0.00 

?CIO 

T 

0.00 

7 

0.00 

0.00 

0.00 

1.81 

2.35 

9.00 

6.14 

EIGHTH   STAND   RCH 

0.00 

0.00 

0.00 

1.39 

0.90 

0.06 

0.00 

0.00 

RCH 

0.00 

0.00 

6.56 

0.08 

■ 

ronffis-DXEssit 

HSS    F   S 

0.00 

:-.:i 

0.63 

22.98 

0.00 

1.54 

2.44 

5.60 

1.16 

FRESNO   CO   WESTSIDE   FD 

O.OO 

0.98 

4.63 

0.02 

T 

0.00 

. 

0.00 

. 

:: 


TABLE  A-  2  (Com.) 

PRECIPITATION  DATA 


PRECIPITATION    IN   INCHES 


STATION  NAME 

JULY    1 

1968 

1969 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

'.      . 

DEC 

JAN 

' 

APR 

' 

'■' 

HAKFORD   WELL   *21 

18.76E 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

O.OOE 
0.00 

1.50 

1.10 
0.77 

- 

. 

HOMELAND  DIST  SEC   34 

0.00 

0.00 

1.14 

0.68 

0.78 

5.77 

3.28 

0.28 

HURON 

16.91E 

0.00E 

O.OOE 

O.OOE 

1.11 

0.97 

7.29 

0.75 

0.53 

0.00 

0.73 

0.00 

0.00 

0.00 

IVANHOE    ID 

0.00 

0.00 

0.00 

1.33 

1.30 

2.65 

8.67 

5.95 

0.45 

1.76 

0.20 

0.13 

0.02 

0.00 

0.02 

22.48 

KETTLEMAN  CITY 

14.11 

0.00 

0.11 

0.00 

1.35 

0.79 

0.81 

6.17 

3.76 

0.67 

0.03 

0.00 

0.13 

0.02 

0.22 

14.37 

KETTLEy.v 

n.es 

0.00 

0.51 

0.00 

0.77 

0.81 

4.65 

3.19 

0.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

KETTLEMAN   STATION 

0.00 

0.79 

0.00 

1.14 

0.85 

0.92 

5.67 

. 

0.61 

T 

0.01 

0.01 

. 

. 

LINDSAY 

22.69 

0.00 

0.00 

0.00 

1.71 

1.22 

2.50 

7.85 

6.07 

2.37 

0.20 

0.03 

O.OS 

0.00 

22.89 

LOST  HILLS 

13.62E 

0.00 

0.00 

0.00 

1.30 

0.81 

0.31 

6.74E 

3.80 

0.21 

0.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.02 

MAGUNDEN 

10.56E 

0.00 

0.00 

O.OOE 

1.30 

0.49 

0.70 

2.51 

3.37 

1.29 

0.87 

0.03 

0.00 

0.00 

T 

0.00 

MARICOPA 

10.40 

0.00 

T 

0.00 

1.44 

0.13 

0.67 

2.58 

4.21 

0.57 

0.60 

0.20 

0.00 

O.OO 

0.00 

0.00 

MENDOTA    MURIETTA    RCH 

11.02 

0.00 

0.00 

0.98 

1.00 

1.23 

3.S9 

3.19 

0.34 

0.69 

T 

T 

0.03 

T 

0.25 

MOODY   RCH 

8.98 

0.00 

0.00 

0.00 

1.33 

0.43 

1.02 

2.45 

- 

0.78 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

NORTH    8ELRIDGE 

10.17E 

0.00 

0.00 

O.OOE 

1.21 

0.61 

0.34 

4.39 

3.34 

0.06 

0.22 

0.00 

0.00 

0.07 

0.00 

0.00 

OILFIELD  FS 

18.57E 

0.0OE 

O.OOE 

O.OOE 

1.40 

1.05 

1.13 

6.29 

6.27 

0.94 

0.65 

0.00 

0.84 

0.00 

0.00 

0.31 

18.88 

OLD   RIVER   3   w 

6.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.87 

0.39 

0.72 

2.10 

2.90 

0.66 

0.92 

0.00 

0.00 

0.33 

0.00 

0.00 

8.89 

26.91 

0.00 

0.00 

0.00 

1.82 

1.48 

2.95 

10.32 

6.76 

1.01 

1.97 

0.18 

0.42 

0.08 

0.00 

0.00 

26.91 

PORTERVILLE 

21.22 

0.00 

0.00 

0.00 

1.08 

1.58 

7.92 

6.00 

1.03 

1.50 

0.23 

0.11 

0.05 

0.00 

0.07 

PORTERVILLE    3    W 

17.45 

0.00 

0.00 

0.00 

1.39 

0.78 

1.53 

7.28 

4.92 

0.87 

0.42 

0.24 

0.02 

0.00 

0.00 

0.19 

POSO   CREEK 

0.00 

0.00 

0.06 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

POSO    RANCH 

12.36 

0.00 

0.00 

1.39 

0.56 

0.76 

4.62 

3.10 

0.59 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

0.00 

20.99 

0.00 

0.00 

0.00 

1.64 

1.15 

2.18 

7.95 

5.58 

0.71 

1.42 

0.28 

0.08 

0.23 

0.00 

0.05 

REEDLEY   MVFD 

25.06 

0.00 

0.00 

0.00 

2.12 

1.53 

2.45 

10.02 

6.16 

1 

1.61 

0.30 

0.13 

0.01 

0.00 

T 

RIVERDALE 

17.80E 

0.00 

0.00 

O.OOE 

1.30 

1.66 

1.82 

6.91 

3.99 

0.76 

1.08 

0.10 

0.18 

0.22 

0.00 

0.26 

ROSEDALE 

9.35 

0.00 

0.00 

0.00 

1.27 

0.45 

0.74 

2.49 

2.79 

0.54 

1.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.35 

11.48E 

0.00 

0.00 

2.30 

0.84 

1.23 

1.86 

3.43 

1.14 

0.68E 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

11.4BE 

SANGER    1    NE 

26.13 

0.02 

0.06 

0.00 

2.21 

2.28 

2.56 

9.60 

5.91 

1.43 

1.77 

0.17 

0.12 

0.07 

0.00 

0.15 

26.27 

SANGER    R    S 

24.94E 

0.04E 

O.OOE 

1.96 

1.60 

2.73 

9.99 

5.86 

1.68 

0.73 

0.18 

0.17 

0.83 

0.00 

0.00 

25.73 

SAN   JOAQUIN 

13.78 

T 

0.00 

0.00 

1.23 

1.45 

1.28 

5.20 

3.11 

0.59 

0.86 

0.00 

0.06 

0.08 

T 

T 

13.86 

SAN  JOAOUIN  HVFD 

14.60 

0.00 

0.00 

1.27 

1.50 

1.23 

5.37 

3.58 

0.62 

0.92 

0.00 

0.11 

0.00 

0.00 

0.10 

14.70 

SANTIAGO  RCH   M4L 

0.00 

0.00 

0.00 

1.91 

0.47 

0.72 

3.08 

1.06 

0.12 

0.00 

0.00 

0.13 

0.00 

0.00 

11.10E 

0.00 

0.00 

O.OOE 

1.24 

1.50 

1.23 

3.26 

0.10 

0.36 

0.00 

0.00 

0.11 

0.00 

0.00 

11.21 

SOUTH    LAKE    FARM   HDQ 

15.18 

0.00 

T 

0.00 

1.29 

0.87 

0.85 

6.55 

4.27 

0.43 

0.91 

0.01 

T 

0.27 

0.13 

0.05 

15.63 

STEVENSON   DIST   SEC    33 

0.00 

0.00 

0.00 

1.37 

0.99 

1.73 

6.56 

4.07 

0.40 

RE 

-ASCHO 

15.97 

0.00 

0.00 

0.00 

1.95 

1.44 

2.12 

3.01 

4.03 

1.54 

1.69 

T 

0.19 

0.07 

0.00 

0.00 

14.  M 

T 

0.00 

0.00 

1.12 

1.47 

1.45 

5.31 

3.23 

0.87 

T 

T 

0.04 

0.00 

0.11 

TULARE 

19.38 

0.00 

0.00 

0.00 

1.47 

1.15 

2.11 

7.42 

5.11 

0.52 

1.39 

0.20 

0.01 

T 

0.00 

0.08 

19.46 

TULARE   DIST  SEC    27 

o.oo 

0.00 

0.00 

1.11 

0.77 

0.86 

5.75 

TULEFIELD 

8.27 

0.00 

0.00 

0.00 

1.24 

0.40 

0.89 

1.63 

2.45 

0.81 

0.77 

0.08 

T 

0.17 

O.OOE 

O.OOE 

6.44E 

U  S   COTTON  FIELD  STN 

9.52 

0.00 

0.00 

0.00 

1.17 

0.45 

0.69 

2.  a; 

2.70 

0.57 

1.04 

0.06 

0.02 

0.17 

0.00 

0.00 

9.69 

15.68E 

0.00 

O.OOE 

1.14 

0.59 

1.46 

5.38 

4.35 

.0.82 

1.45 

0.25 

0.24 

0.00 

0.00 

0.06 

15.74 

19.97E 

0.03 

0.01 

0.00 

1.41 

0.77 

2.36E 

7.72 

5.48 

0.85 

1.08 

0.00 

0.26 

0.08 

0.00 

0.00 

20.01 

21.77 

T 

0.00 

0.00 

1.57 

1.26 

2.15 

8.43 

6.07 

0.65 

1.36 

0.20 

0.08 

0.20 

0.00 

22.09 

WASCO 

11.82 

0.00 

0.00 

0.00 

1. 

0.70 

0.81 

4.68 

2.87 

0.57 

0.78 

0.03 

0.02 

0.20 

0.00 

T 

WEST  CAMP  SLF 

0.00 

O.OOE 

0.00 

1.45 

RE 

WESTHAVEN 

0.00 

0.01 

0.00 

1.21 

0.83 

1.25 

6.50 

4.05 

0.56 

0.72 

0.02 

0.40 

0.19 

0.00 

T 

- 

0.00 

0.08 

0.00 

1.37 

0.80 

0.68 

KINGS    RIVER  CI 

ACADEMY 

28.10 

0.00 

0.00 

0.00 

1.88 

2.58 

3.30 

10.32 

5.93 

1.89 

1.90 

0.00 

0.27 

0.11 

0.00 

0.00 

28.21 

BALCH    POWER   HOUSE 

60.36 

T 

0.10 

0.00 

2.20 

3.40 

7.70 

23.56 

14.40 

3.20 

3.60 

0.30 

1.90 

0.10 

0.00 

0.10 

60.46 

BENNER   RANCH 

54.60 

0.00 

2.37 

2.74 

7.27 

26.00 

8.20 

3.34 

3.40 

0.01 

0.25 

T 

0.30 

55.15 

37.18 

T 

0.01 

0.00 

2.29 

2.59 

11.43 

9.43 

2.68 

2.93 

0.00 

0.65 

0.06 

0.00 

0.37 

37.60 

GRANT   GROVE 

87.45E 

T 

0.11 

0.00 

3.09 

3.05E 

11.05 

38.18 

18.55 

6.62 

4.53 

0.11 

2.16 

0.35 

0.13 

0.15 

87.97E 

PINE    FLAT   DAM 

35.45 

T 

0.05 

0.00 

1.85 

2.41 

4.95 

13.90 

7.69 

1.93 

2.07 

0.03 

0.57 

0.14 

0.00 

0.18 

35.72 

61.99E 

0.00 

0.00 

O.OOE 

3.3S 

7.96 

26.25 

12.34 

4.24 

3.52 

0.06 

1.61 

0.17 

0.00 

0.31 

SQUAW  VALLEY  FR 

40.84 

0.00 

0.00 

0.00 

2.11 

2.25 

5.63 

10.07 

2.43 

1.54 

0.10 

0.40 

0.10 

0.00 

0.00 

41.08 

49.78 

0.00 

0.02 

0.00 

2.40 

2.21 

7.34 

20.68 

10.95 

2.57 

2.78 

0.01 

0.82 

0.02 

0.00 

0.16 

WISHON   LAKE 

78.96 

0.05 

0.41 

0.00 

2.89 

4.00 

11.91 

33.63 

16.25 

4.18 

3.29 

0.29 

2.06 

0.31 

0.04E 

0.13 

78.98E 

KAWEAH    RIVER  C2 

ASH   MOUNTAIN 

51.45 

0.10 

0.00 

0.00 

2.32 

2.72 

5.60 

16.33 

14.31 

3.49 

4..-! 

0.09 

2.05 

0.20 

0.01 

0.36 

51.92 

54.80 

0.15 

0.00 

0.00 

2.11 

2.43 

6.13 

22.50 

14.20 

2.43 

3.59 

0.00 

0.13 

0.00 

0.12 

54.90 

GIANT  FOREST 

0.08 

0.21 

0.00 

3.07 

3.25 

RE 

KAWEAH   PH    3 

51.00 

0.11 

0.01 

0.00 

2.32 

2.81 

5.46 

18.16 

13.32 

2.81 

3.92 

0.12 

1.96 

0.30 

0.04 

0.32 

LEMON  COVE 

26.53 

T 

0.00 

0.00 

1.86 

1.39 

2.80 

9.92 

7.61 

0.75 

2.43 

0.11 

1.66 

0.10 

0.00 

0.14 

28.77 

LODGE  POLE 

107. 86E 

O.OBE 

0.21E 

O.OOE 

3.07E 

3.25E 

13.31 

49.55 

26.22 

5.09 

:. 

0.69 

0.29 

0.09 

0.17 

- 

MIRAMONTE    HONOR   CAMP 

51.67 

T 

T 

0.00 

2.13 

2.54 

6.27 

22.62 

2.83 

3.32 

0.94 

0.15 

0.13 

T 

0.14 

30.09 

0.00 

0.00 

0.00 

1.80 

1.45 

3.20 

10.50 

7.40 

1.18 

2.69 

0.10 

1.77 

0.17 

0.00 

0.19 

30.45 

THREE    RIVERS    6    SE 

41.34 

0.01 

0.00 

0.00 

1.97 

2.56 

4.01 

14.08 

11.37 

1.92 

3.74 

0.12 

1.56 

0.18 

0.18 

41.69 

THREE   RIVERS    PH    NO   2 

44.65 

0.06 

0.00 

0.00 

2.32 

2.63 

4.79 

11.81 

1.87 

2.96 

0.08 

2.02 

0.11 

0.06 

0.09 

THREE    RIVERS    PH    NO    1 

43.93 

0.05 

0.00 

0.00 

2.14 

2.64 

4.84 

15.70 

12.17 

1.64 

2.96 

0.06 

1.73 

0.23 

0.00 

0.12 

■ 

WHITAKER  FOREST 
TULE    RIVER    C3 

" 

0.02 

0.14 

0.00 

2.97 

3.78 

10.21 

2.02 

0.37 

0.04 

0.12 

26.68E 

0.00E 

0.00 

0.00 

2.15 

1.14 

2.25 

6.45 

8.76 

0.94 

2.43 

0.36 

0.20 

0.18 

CAMP   NELSON 

64.86E 

0.07E 

O.OOE 

O.OOE 

3.18 

6.05 

27.64 

16.10 

3.65 

3.36 

0.79 

1.87 

0.22 

O.ll 

0.00 

65.12 

MILO   5    NE 

61.91 

0.08 

0.00 

0.00 

2.44 

4.01 

6.23 

23.44 

16.11 

3.16 

4.12 

0.40 

1.92 

0.24 

0.05 

0.34 

62.46 

SPRINGVILLE    7    EHE 

54.90E 

0.00E 

0.00 

0.00 

3.43 

6.12 

17.36 

14.14 

4.91 

3.80 

0.13 

2.61 

0.21 

0.02 

0.04 

55.17 

SPRINGVILLE    R  S 

32.20E 

0.00 

0.00 

0.00 

- 

2. HE 

2.65 

9.87 

9.93 

1.44 

2.59 

0.07 

1.59E 

0.11 

0.04 

0.19 

32.54E 

SPRINGVILLE   TULE  HDWK 

72.29E 

0.06 

0.00 

0.00 

2.48 

3.97 

8.47 

26.41E 

18.82E 

4.31 

4.21 

0.30 

3.26 

0.23 

0.28 

..' 

72.99E 

SUCCESS   DAM 

23.59 

0.00 

0.00 

0.00 

1.92 

1.05 

1.82 

8.52 

6.70 

1.24 

1.89 

0.15 

0.30 

0.14 

0.00 

0.02 

23.75 

TULE    RIVER    INTAKE 

53.54 

0.00 

0.00 

0.00 

2.46 

3.47 

S.51 

16.37 

14.56 

4.62 

3.78 

0.16 

2.61 

0.00 

0.05 

53.81 

TULE   RIVER   PH 

36.45 

0.00 

0.00 

0.00 

2.22 

2.80 

4.01 

10.28 

2.19 

2.90 

0.13 

L.91 

0.00 

0.06 

36.66 

UHL    R    S 

43.37E 

0.37 

0.00 

0.00 

1.66 

3.63 

6.14 

11.99E 

10.75E 

4.19E 

3.21 

0.36 

0.00 

0.07 

43.23E 

GREENHORN   MTN    C4 

GLENVILLE 

32.73E 

0.10 

0.00 

O.OOE 

1.86 

3.42 

10.89 

9.66 

2.17 

1.94 

0.19 

0.81 

0.19 

0.00 

0.00 

35.10E 

0.05 

0.00 

0.00 

1.90 

2.3SE 

3.70E 

11.41 

10.52 

1.93 

2.03 

0.17 

0.27 

0.00 

0.00 

35.32E 

POSEY    3    E 

0.00 

0.00 

2.37 

3.81 

14.62 

3.10 

. 

WOODY 

21 


TABLE  A-2(Cont.) 

PRECIPITATION  DATA 


PRECIPITATION     N 


KERS    RIVER   PH   HO    1 
-    ?H   SO    3 

nub 

weldos  1  msv 
wgffcrd  heights 

tehachap!  m 


nil  raneno 
PATTimy 

TEHACHAP I 


1   MS     KESTSlDe 


.   a  sw 

AVESU.  6   SSW 
CHICO   RAHCHO 


DOMOGDE    51 


MUUCOM   P   5 


»fi  mm 
razRiY-tvc 


18.60 

21.18E 


0.00 
0.05 


0.00 
0.00 
O.OOE 

o.oo 

0.00 


0.07  0.21 


O.OO  O.OOE        O.OOE 


). 

.55 

1. 

9. 

.36 

.-i 

. 

.;. 

1. 

.- 

.-■; 

i. 

i.ooe 

1.03 
0.72 
0.62 


2.15 
3.60 
1.58 
2.85 


1.63 


1.38  2. 


1.15 
2.24 
1.32 


1.29 

1. 

1.23 

2. 

1.32 

1. 

1.08 

1.28 

2. 

1. 

1.04 

:. 

1.38 

1. 

0.39 

:. 

0.38 

'. 

1.00 

l. 

0.68 

:. 

0.40 

0.37 

:. 

.. 

3.00 

■" 

.-; 

1.24 

:. 

.99 

0.90 

1.31 

:. 

.07 

1.63 

1.80 

c . 

.62 

1.17 

1.06 

:  . 

.3" 

1.33 

0.86 

1. 

-.; 

2.84 

. 

.52 

0.88E 

0.67 

0. 

.--: 

0.92 

0.83 

4.65 

5.02 
5.89 


.78  8.OT 


8.19  2.12 


9.50  7. 


0.24 

T 
0.25 


0.37 
0.32 
0.46 


0.20  0.00 

0.07  0.03 

0.01  0.05 

0.11  0.17 

0.11  0.00 


0.10 
0.06 
0.07 


0.00 
0.05 
0.01 


0.25  0.03 

0.19  0.00 

0.02  0.00 


0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.06 
0.06 


0.00 
0.00 
0.02 


:.::e       :.-* 


0.17 

o.oe 
o.io 
o.io 


0.15 
0.00 
0.01 


..::z       ..::■       :.;cz 
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TABLE  A-3 

STORAGE   GAGE  PRECIPITATION  DATA 

SAN   JOAQUIN    VALLEY 


Agency 


1968-  69  Season 


Measurement   Period 


Precipitation 
tn  Inches 


SAN  JOAQUIN  RIVER  BASIN 

STANISLAUS  RIVER  B3 

HIGHLAND  LAKES 
LAKE  ALPINE 

TUOLUMNE  RIVER  B4 

BEEHIVE  MEADOW 
GRACE  MEADOW 
HUCKLEBERRY  LAKE 
LOWER  KIBBY  RIDGE 
PARADISE  MEADOW 
SACHES  SPRINGS 
TUOLUMNE  MEADOWS 

MERCED  RIVER  B3 

BADGER  PASS 
OSTRANDER  LAKE 
SNOW  FLATS 

SAN  JOAQUIN  RIVER  B6 

CHIQUITO  CREEK 
CLOVER  MEADOW 
KAISER  MEADOW 
MAMMOTH  POOL 
ROSE  MARIE  MEADOW 
VERMILION  VALLEY 

TULARE  LAKE  BASIN  CO 

KINGS  RIVER   CI 


DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 


HETCH  HETCHY  WATER  SUPPLY 

HETCH  HETCHY  WATER  SUPPLY 

HETCH  HETCHY  WATER  SUPPLY 

HETCH  HETCHY  WATER  SUPPLY 

HETCH  HETCHY  WATER  SUPPLY 

HETCH  HETCHY  WATER  SUPPLY 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 


NATIONAL  PARK  SERVICE 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 


DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
SO  CALIF  EDISON  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  COMPANY 


7-10-68 
7-10-68 


9-27-68 
10-  6-68 
10-  8-68 
10-11-68 
10-  4-68 
10-11-68 


43. 
105. 


9-€ 


8-26-69 
10-  1-69 
9-  9-69 
10-13-69 
9-29-69 
8-  7-69 
8-    5-69 


RECORD    NOT   AVAILABLE 
8-18-68  8-  8-69  84.30 

7-    9-68  8-    5-69  92.2 


7-    8-68 

8-    4-69 

80.1 

7-    8-68 

8-    4-69 

79.5 

9-19-68 

6-26-69 

67.1 

9-24-68 

6-29-69 

67.0 

9-27-68 

7-31-69 

60.4 

9-20-68 

6-26-69 

41.2 

BARTON    FLAT 

U   S 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

7- 

8-68 

7-22-69 

49.88 

DUSY   BENCH 

U    S 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

9- 

9-68 

9-11-69 

- 

MITCHELL   MEADOW 

U   S 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

7- 

11-68 

RE 

MORAINE    CREEK 

U   S 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

10- 

9-68 

9-10-69 

73.26 

RATTLESNAKE    CREEK 

U   S 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

10- 

8-68 

9-11-69 

89.56 

STATE    LAKES 

U   S 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

10- 

8-68 

9-11-69 

61.78 

SUMMIT    MEADOW 

U   S 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

9- 

30-68 

10-    6-69 

94.24 

VIDETTE    MEADOW 

U    S 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

10- 

9-68 

9-10-69 

76.26 

UPPER   WOODCHUCK 

FRESNO   STATE 

COLLEGE 

7-    9-69 

RE 

KAWEAH    RIVER    C2 

ATWELL 

BEARTRAP    MEADOW 
HOCKETT    MEADOW 
MINERAL   KING 
PEAR   LAKE 
GIANT    FOREST 

TULE    RIVER    C3 

EAGLE  CREEK 
HOSSACK  (RADIO) 
MOUNTAIN  HOME  2 
ROGERS  CAMP 


CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 


10-    8-68 

7-10-69 

69.28 

7-10-68 

7-23-69 

99.36 

10-    7-68 

9-12-69 

69.48 

10-    8-68 

7-10-69 

76.97* 

7-    9-68 

9-12-69 

122. 26E 

7-    9-68 

7-23-69 

92.65 

9-68 

9-12-69 

63 

9b 

2-68 

7-    9-69 

76 

13 

3-68 

7-    7-69 

72 

16 

3-68 

7-    9-69 

67 

54 

Gage  may  have  been  overtopped  by  snowpack. 
Gage  was  overtopped  by  snowpack. 
Record  ends. 
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TABLE  A-3  (Cont.) 
STORAGE   GAGE  PRECIPITATION  DATA 

SAN   JOAQUIN    VALLEY 


1968-  69  Season 


Measurement   Period 


KERN    RIVER    C5 

CHAGOOPA 
CRABTREE  MEADOW 
DOUBLEBUNK  MEADOW 
MONACHE  MEADOW 
PORTUGUESE  MEADOW 
QUAKING  ASPEN 
ROUND  MEADOW 
TUNNEL  R  S 
WET  MEADOW 


U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 


10-    8-68 

9-12-69 

63.46 

9-    6-68 

9-20-69 

44.64 

6-11-68 

7-    8-69 

75.30 

9-14-68 

9-29-69 

29.40 

7-10-68 

7-    8-69 

78.56 

7-11-68 

7-    8-69 

92.60 

7-11-68 

9-16-69 

67.45 

9-14-68 

9-26-69 

42.05 

10-    7-68 

9-12-69 

63.71 

TULARE  L  BASIN  WESTS  IDE  C7 
OILFIELD  JOAQUIN  RDG     DEPT  OF  WATER  RESOURCES 


Gage  may  have  been  overtopped  by  snowpack. 
Gage  was  overtopped  by  snowpack. 
Record  ends. 
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TABLE  A -4 
TEMPERATURE  DATA 


The  definition  of  terms  and  abbreviations  used  in  this 
table  follows : 

Max     The  highest  temperature  of  record  for 
the  month. 

Min     The  lowest  temperature  of  record  for 
the  month. 

Av  Max     The  arithmetical  average  of  daily 

maximum  temperatures  for  the  month. 

Av  Min     The  arithmetical  average  of  daily 

minimum  temperatures  for  the  month. 

Avg     The  arithmetical  average  of  daily 

maximum  and  minimum  temperatures  for  the 
month . 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if 
average  value  is  entered,  less  than  ten 
days  of  record  is  missing. 

RB     Record  begins. 

RE     Record  ends. 
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TABLE  A-4 

TEMPERATURE  DATA 


TEMPERATURE  IN   DEGREES   FAHRENHEIT 


STATIC- 

AUG 

SEPT 

OCT 

. 

--•■ 

feb 

MAR 

APR 

MAI 

-- 

SEPT 

sas  _- 

SAN   JOAQUIN   VAL   FL   BO 

CASTLE   AFB 

MAX 

102 

82 

68 

61 

64 

65 

78 

96 

95 

103 

4; 

32 

26 

28 

32 

33 

' 

.4 

97.0 

62.3 

48.5 

1 

■ 

53.6 

64.5 

64.1 

61.3 

51.3 

44.6 

52.0 

;ARFIELD 

MAX 

98 

91 

62 

62 

66 

87 

90 

100 

95 

103 

103 

51 

48 

38 

29 

23 

26 

29 

28 

34 

39 

95.6 

89.9 

78.5 

53.9 

48.9 

54.1 

66      M 

72.0 

82.9 

84.0 

94.8 

95.9 

54.8 

51.2 

45.0 

34.2 

39.2 

38.8 

34      M 

38.8 

50.1 

57.8 

56.3 

72.3 

61.8 

52.0 

44.1 

50      M 

. 

69.0 

76.3 

MAX 

105 

103 

86 

61 

64 

64 

87 

99 

.    ; 

52 

30 

24 

28 

29 

36 

40 

46 

48 

90.8 

89.3 

"7.2 

60.1 

51.0 

49.6 

53.8 

66     M 

84.8 

50.4 

43.1 

42.2 

33.1 

37.0 

50.0 

60.4 

56.1 

69.8 

60.2 

51.2 

42.0 

43.3 

46.2 

52      M 

80.4 

76.8 

LOS   BANOS    PXBIi 

MIS 

104 
54 

100 

50 

101 

63 

82 

30 

66 

66 

32 

81 
33 

41 

96 

52 

84      M 

90     M 

77      •' 

55      M 

52      M 

55      M 

73       M 

84      M 

60      M 

- 

54      M 

48      M 

32      H 

39     M 

M 

56      M 

AVG 

78      M 

69      M 

62      M 

44      M 

47      M 

* 

M 

75      M 

M 

MODESTO    KTRB 

MAX 

104 

100 

100 

84 

63 

65 

83 

B7 

95 

100 

52 

50 

44 

40 

33 

23 

26 

36 

39 

49 

51 

51 

93.8 

87.6 

-6.1 

61.3 

51.5 

65.6 

72.8 

82.8 

83.8 

93.7 

94.5 

59.3 

56.0 

54.0 

47.2 

43.8 

36.0 

39.2 

40.1 

44. 

51.0 

59.1 

AVG 

71.8 

70.8 

61.6 

52.6 

45.4 

58.4 

66.9 

69.3 

'-.4 

- 

MAX 

RB 
RB 

82 

32 

56      M 

86 
1 

44      M 

58     M 

96 

41 

96 

84      M 
56      M 

101 
S2 

96      M 

60      M 

K 

102 
52 

96.8 
58.6 

- 

MAX 

:   4 

104 

95 

B6 

72 

62 

62 

65 

80 

85 

96 

96 

102 

48 

38 

30 

24 

26 

31 

33 

48 

52 

53 

97      M 

87.3 

76.2 

60.5 

52.5 

50.9 

54.8 

64.4 

70.7 

84. 6 

85. S 

90      M 

98.0 

60      M 

55.7 

48.0 

43.1 

39.2 

40.8 

39.2 

51.4 

55.5 

57.4 

- 

AVG 

78      M 

. 

69.4 

62.1 

51.8 

.    . 

47.8 

51.8 

68.0 

70.5 

73      M 

74.6 

hTSTLEY 

MAX 

97 

92 

83 

70 

60 

63 

62 

82 

85 

98 

100 

101 

101 

48 

39 

31 

25 

28 

31 

38 

50 

51 

50 

46 

93      M 

84.7 

85.4 

50     M 

48.9 

52.4 

72.0 

83.3 

94.5 

95.4 

59     M 

55.0 

53.8 

46      M 

38.6 

39.7 

55.9 

59.2 

76      M 

69.8 

69.6 

60     M 

" 

- 

46.0 

59.0 

69.6 

76.8 

76.6 

STANISLAUS    RIVER     B3 

ANGELS   CAMP 

MAX 

105 

103 

98 

90 

75 

68 

64 

66 

83 

85 

95 

93 

:-4 

104 

49 

42 

35 

33 

18 

-- 

26 

26 

30 

42 

46 

46 

97.2 

89.8 

88.9 

77.5 

62.8 

55.0 

53.8 

63.9 

82.4 

83.5 

98.3 

56.4 

52.0 

48.3 

42.- 

38.5 

31.6 

36.3 

35.4 

3S.1 

38.2 

46.5 

51.0 

54.3 

AVG 

76.8 

70.9 

68.6 

60.1 

50.6 

43.0 

- 

44.6 

52.6 

78.6 

76.3 

BEAF 

MAX 

83 

81 

81 

74 

70 

H 

M 

M 

H 

y 

y 

84 

79 

83 

MIN 

32 

26 

20 

16 

6 

25 

32 

21 

AY    MAX 

74.8 

66.1 

68.0 

59.6 

45.5 

60      M 

72.5 

76.4 

40.2 

36.0 

31.7 

24.2 

17.6 

33      M 

36.6 

33.5 

AVG 

57.5 

57.0 

49.8 

41.9 

31.6 

" 

« 

" 

" 

46      H 

56.4 

56.5 

. 

iRS    DAM 

MAX 

98 

98 

94 

82 

66 

59 

68 

7a 

86 

85 

95 

96 

46 

32 

31 

10 

10 

20 

22 

25 

30 

34 

90.0 

83.5 

69.0 

48.0 

44.0 

55.7 

62.4 

75.6 

88.7 

91.3 

52.9 

28.8 

29.8 

33.6 

49.9 

AVG 

64.3 

53.6 

35.8 

39.2 

36.4 

42.8 

48.0 

59.6 

60.8 

68.1 

64.9 

PINECREST   STRAWBERRY 

MAX 

88 

88 

84 

80 

70 

58 

62 

56 

66 

72 

82 

82 

88 

90 

64 

MIN 

44 

32 

28 

26 

18 

. 

4 

12 

10 

30 

44 

- 

AY    MAX 

82.6 

75.0 

77.1 

54.6 

43.7 

39.2 

53.0 

71.0 

67.2 

B2.0 

84.3 

50.4 

46.0 

43.2 

29.1 

27.0 

23.8 

23.3 

29.4 

- 

AVG 

66.5 

60.5 

60.2 

M 

32.6 

35.4 

31.5 

38.2 

55.0 

65.8 

66.8 

■ 

[AUG    P  H 

MAX 

107 

107 

92 

79 

68 

^4 

66 

94 

96 

104 

106 

- 

48 

40 

30 

20 

25 

30 

34 

46 

56 

98.2 

90.9 

92.1 

65.5 

54.1 

55.9 

66      M 

82.7 

100.0 

92     M 

63.5 

58.4 

55.1 

41.2 

34.4 

37.9 

42.2 

48.8 

61.0 

AVG 

80.8 

74.6 

62      M 

53.4 

44.2 

46.4 

52      M 

56.2 

65.8 

79.8 

80.5 

TUOLUMNE    RIVER     B4 

DON   PEDRO  RES 

MAX 

108 

104 

88 

73 

66 

62 

65 

-» 

83 

96 

97 

105 

51 

38 

33 

35 

25 

23 

28 

3.' 

43 

AV   MAX 

98.4 

91.5 

89.8 

60.8 

53.8 

51      M 

53.8 

69.2 

82.8 

AV   MIN 

59.4 

53.0 

48.6 

41.3 

43.5 

34.5 

38      M 

37.6 

45.2 

52.7 

61.3 

AVG 

78.9 

72.2 

69.2 

59.4 

52.2 

44.. 

44       M 

52.0 

67.8 

81.6 

"-. 

HODGDON   MEADON 

MAX 

92 

92 

91 

87 

68 

58 

52 

54 

69 

- 

92 

95 

37 

29 

25 

25 

0 

3 

. 

20 

30 

1C 

43 

36 

86.0 

78.4 

81.7 

69.4 

54.2 

42.1 

82.3 

80.3 

45.2 

40.8 

31.5 

18.5 

19.8 



39.8 

AVG 

59.6 

59.4 

50.4 

30.2 

36.4 

44       H 

56.1 

66.3 

62.6 

MERCED    RIVER     BS 

COULTERVILLE    EPS 

MAX 

104 

99 

87 

H 

M 

65 

,. 

„ 

i; 

104 

53 

39 

23 

- 

84      M 

92     » 

53      M 

48      M 

" 

68      M 

39     M 

H 

" 

« 

H 

» 

H 

69     II 

80.8 

HORNITOS  GILES   RCH 

MAX 

102 

102 

94 

86 

60 

57 

62 

■- 

82 

-. 

100 

102 

56 

50 

44 

40 

32 

22 

22 

26 

28 

50 

50 

95.2 

89.0 

86.6 

58.3 

48.8 

81.4 

82.6 

. 
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TABLE  A-4  (Cont  ) 

TEMPERATURE  DATA 


TEMPERATURE   IN   DEGREES   FA-- 


} 

1969 

DEC 

JAN 

FEB 

APR 

:lla  r  b6 

MAX 

: 

62 

90 

■ 

98 

'■ 

48 

38 

32 

22 

. 

38 

48 

58 

58 

85.4 

-- 

73.2 

59.4 

50.2 

48.2 

55.7 

63.1 

72      H 

77.9 

91.3 

93.4 

87.5 

61.5 

59.9 

50.6 

32.5 

36.2 

33.2 

54      H 

57.3 

66.4 

66.2 

61.6 

79.9 

71.4 

61.9 

50.6 

41.4 

44.3 

46.8 

52.8 

63      H 

67.6 

78.8 

79.8 

74.6 

105 

103 

99 

87 

65 

78 

94 

102 

102 

103 

55 

39 

30 

25 

24 

28 

32 

43 

50 

50 

45 

AV   MAX 

90.0 

88.9 

75.7 

59.8 

52.6 

51.2 

60.8 

64.8 

83.1 

94.7 

96.6 

91.4 

62.4 

57.3 

47.2 

40.3 

33.6 

36.6 

38.4 

40.3 

48.5 

53.3 

60.3 

59.2 

55.5 

AVC 

73.7 

71.6 

61.4 

50.0 

44.0 

45.4 

49.6 

52.6 

64.1 

68.2 

77.5 

77.9 

73.4 

5    VAL   SAWYER   RCH 

MAX 

AV   MAX 
AVC 

104 
53 

95.0 
61.6 
78.3 

102 
45 

87.3 
56.1 

95 
40 

84.9 
S3. 3 
69.1 

62 

40 

71.5 

46.8 

59.2 

30 

57.1 
39.9 
48.5 

63 

22 

51.2 

34.5 

42.8 

RE 
RE 

RE 
RE 

-     VAL   STONEHOUSE 

■ 

103 

100 

94 

85 

64 

60 

78 

76 

92 

102 

100 

102 

■ 

50 

43 

36 

37 

26 

19 

21 

24 

30 

36 

48 

AV    MAX 

96      H 

86      M 

86.4 

58.4 

51.5 

48.7 

52.3 

59.6 

65.7 

79.4 

94.5 

95.7 

AV   MIN 

51      M 

48.9 

38.0 

29.8 

35.0 

33.7 

34.8 

37.8 

59.4 

56.5 

55.7 

AVC 

68      M 

67.6 

M 

48.2 

40.6 

41.8 

43.0 

47.2 

51.8 

62.4 

77.0 

76.1 

72.5 

"ALLEY 

105 

106 

101 

92 

78 

68 

74 

65 

82 

85 

98 

92 

105 

104 

105 

58 

48 

43 

32 

25 

24 

30 

30 

33 

40 

48 

55 

54 

48 

AV   MAX 

99     M 

93.3 

92.5 

79.8 

64.5 

54.1 

54.8 

64.4 

70.9 

84.5 

85.9 

97.8 

99.4 

93.6 

61      M 

58.3 

55.8 

48.5 

41.8 

34.4 

40.4 

37      H 

38.1 

43.6 

SI. 5 

56.8 

56.2 

61.4 

58.7 

AVG 

80     H 

75.8 

64.2 

53.2 

47.6 

46      H 

51.2 

66.0 

71.4 

78.0 

80.4 

76.2 

MARIPOSA    8    ESE 

MAX 

101 

94 

N 

86 

72 

58 

72 

60 

75 

74 

90 

91 

99 

101 

100 

■ 

54 

40 

26 

16 

10 

25 

28 

34 

41 

50 

50 

46 

86      M 

75      H 

58.6 

47.7 

57.0 

77      M 

79.6 

93.0 

94.4 

60      H 

53      M 

44      H 

36.3 

32       « 

30.6 

33.1 

46      H 

50.6 

58.5 

58.1 

AVG 

78     M 

70     M 

" 

60      M 

47.4 

* 

40      H 

39.6 

45.0 

51      H 

62      H 

65.1 

75.8 

76.2 

v. 

OAKHURST 

MAX 

H 

H 

96 

89 

75 

68 

^S 

65 

76 

76 

68 

91 

100 

101 

95 

29 

31 

21 

12 

9 

24 

28 

34 

40 

35 

AV   MAX 

76.5 

70.9 

52.2 

50.9 

58.5 

64.9 

77.8 

81      H 

AV   MIN 

36.2 

31.8 

24.2 

29.5 

29.8 

30.9 

36.3 

42.4 

48      H 

AVG 

y 

" 

64      M 

56.4 

51.4 

38.2 

42.1 

40.4 

44.7 

50.6 

60.1 

64       H 

H 

H 

M 

TRIANGLE    -   DESMOND 

MAX 

97 

92 

94 

85 

69 

58 

73 

58 

-■ 

75 

84 

90 

98 

99 

99 

50 

38 

34 

31 

23 

1 

18 

22 

27 

40 

47 

41 

80. S 

84      M 

44.9 

49.0 

45      M 

55      M 

61      H 

73      N 

77.2 

91.7 

93.9 

87.3 

48. 2 

39      H 

30      M 

26.8 

28.5 

27       M 

31      M 

36      H 

42      H 

50.1 

55.4 

54.0 

51.5 

AVC 

M 

64.3 

64      M 

55      H 

42      « 

35.8 

38.8 

36      M 

43      M 

48      M 

58      M 

63.6 

73.6 

74.0 

69.4 

SAN   JOAQUIN    RIVER    B7 

CRANE    VALLEY    P   H 

MAX 

100 

95 

93 

86 

72 

66 

74 

62 

76 

77 

90 

B4 

98 

100 

97 

60 

46 

42 

31 

16 

18 

26 

20 

32 

36 

49 

57 

62 

49 

92.4 

65      H 

85.1 

73.6 

60.3 

50.3 

>; 

88.3 

57.7 

63.0 

77.3 

76.9 

90      M 

93.1 

86.8 

AV   MIN 

67.1 

60     H 

57.1 

47.2 

38.4 

31.7 

34.7 

31.3 

33.5 

40.4 

51.2 

55.1 

67      H 

65.9 

AVG 

79.9 

62      H 

71.1 

60.4 

49.4 

41.0 

43.7 

39.8 

45.4 

51.7 

64.2 

65.9 

78      M 

79.5 

75.3 

MEADOW    LAKE 

MAX 

92 

90 

90 

88 

66 

60 

- 

56 

80 

68 

80 

85 

96 

90 

91 

■ 

42 

42 

36 

26 

12 

22 

22 

27 

32 

42 

59 

46 

84.7 

78.6 

78.9 

67.1 

53.5 

44.9 

48      H 

40.2 

48.2 

54.7 

68.5 

69.3 

83      H 

85      H 

64.2 

57.8 

58.0 

48.1 

37.8 

28.5 

34      H 

28.1 

33.4 

38.9 

46.0 

52.8 

63      H 

66      H 

SAN   JOAQ   VAL   WESTS  IDE  B8 

AVG 

68.2 

68.4 

57.6 

45.6 

36.7 

4!      y. 

34.2 

40.8 

46.8 

56.2 

61.0 

73      M 

76     H 

70      M 

DEL    PUERTO   ROAD   CAMP 

MAX 

H 

H 

96 

86 

74 

68 

60 

62 

78 

80 

96 

94 

102 

106 

100 

38 

26 

24 

20 

26 

32 

38 

46 

46 

40 

86.5 

75.2 

61.9 

51      M 

49      M 

61.9 

66.7 

82.1 

63      M 

94.5 

95.6 

87.2 

53.2 

43.6 

39.6 

32      M 

33      H 

34       H 

35.0 

39      M 

42.4 

SO      M 

54.2 

55.9 

" 

69.6 

57.5 

50.8 

42      H 

42      M 

42      H 

48.4 

53      M 

62.2 

66      M 

74.4 

75.8 

70.5 

TULARE    LAKE   VAL   FLOOR  CO 

ARVIN 

MAX 

103 

102 

97 

86 

76 

70 

-.; 

75 

:, 

88 

97 

96 

104 

104 

103 

61 

51 

43 

22 

2 

31 

30 

38 

54 

51 

50 

68.4 

91.8 

90      M 

76.7 

63.5 

58.3 

55.3 

61.9 

69.3 

74.1 

86.3 

88.0 

98.2 

98      M 

91.5 

66.6 

61.2 

57      M 

49.9 

43.6 

34.1 

40.5 

40.2 

42.4 

47.4 

56.5 

62.0 

66.0 

60.7 

AVG 

82.5 

76.5 

73      M 

63.2 

53.6 

46.2 

47.9 

51.0 

55.8 

60.8 

71.  4 

75.0 

62.1 

81      H 

76.1 

CARUTHERS    4    E 

MAX 

103 

104 

102 

88 

73 

65 

65 

66 

88 

89 

98 

99 

105 

103 

105 

52 

48 

37 

36 

28 

21 

28 

26 

29 

36 

48 

46 

46 

AV    MAX 

98      H 

93      M 

78.8 

61.2 

52.2 

51      H 

54.6 

63.9 

74.4 

86.4 

87.5 

99.1 

95      H 

AV   MIN 

60      H 

55      H 

48      H 

44.4 

42.2 

30.6 

37      H 

36.8 

36.6 

43.1 

51.4 

54.9 

59     M 

55.0 

AVG 

79      M 

74       M 

68      M 

61.6 

51.7 

41.4 

44      H 

45.7 

50.2 

58.8 

66.9 

71.2 

78      H 

77.0 

74       M 

CORCORAN   EL   RICO    1 

MAX 

107 

1  M 

101 

91 

77 

64 

67 

64 

83 

85 

99 

96 

106 

104 

106 

50 

41 

42 

26 

21 

27 

28 

30 

37 

42 

55 

60 

57 

99.6 

93.2 

91.0 

78.2 

59.7 

50.4 

47.5 

54.4 

61.9 

70      H 

87      M 

95.0 

99.2 

AV   MIN 

61.7 

57.9 

54.3 

48.3 

40.4 

31.8 

38.3 

39.4 

39.9 

45.3 

53.7 

60.3 

65.8 

64.3 

61.8 

AVC 

80.6 

75.5 

72.6 

63.2 

50.0 

41.1 

42.9 

46.9 

50.9 

58      H 

68      H 

-       N 

80.4 

81.8 

78      M 

DELANO   GOVT   CAMP 

MAX 

105 

99 

97 

86 

77 

H 

75 

66 

90 

85 

98 

100 

103 

101 

102 

59 

50 

44 

33 

29 

30 

32 

40 

. 

56 

56 

52 

AV   MAX 

96.3 

89.5 

89.0 

77.0 

62.6 

65.4 

72.5 

85.0 

86.5 

96.0 

95.5 

91.1 

6S.4 

60.2 

56.9 

50.6 

43.8 

41.0 

40.5 

46.8 

54.4 

59.7 

65.3 

63.1 

59.5 

AVG 

80.8 

74.8 

73.0 

63.8 

53.2 

M 

M 

49.0 

53.0 

59.6 

69.7 

73.1 

80.6 

79.3 

DEVILS    DEN   SLF 

MAX 

108 

106 

106 

96 

72 

68 

66 

64 

86 

86 

100 

98 

110 

106 

108 

■■ 

50 

40 

30 

20 

30 

30 

34 

42 

52 

56 

56 

52 

102.3 

99.7 

96.4 

84.1 

62.6 

56.4 

53.6 

58.5 

50.8 

73.9 

85.9 

87.0 

100.5 

99.8 

94.7 

64.5 

57.2 

51.3 

45.1 

41.2 

30.7 

38.4 

33.7 

37.2 

43.5 

52.6 

57.1 

62.6 

60.9 

57.8 

AVG 

83.4 

78.4 

-■■.  1 

64.6 

51.9 

43.6 

46.0 

46.1 

44.0 

58.7 

69.2 

72.0 

61.6 

80.4 

76.2 

DIGIOPCIO 

MAX 

105 

105 

100 

91 

78 

72 

76 

75 

93 

92 

101 

97 

106 

106 

106 

■ 

58 

51 

44 

32 

24 

30 

32 

33 

40 

46 

54 

56 

54 

99.3 

93.5 

92.2 

79.6 

65.1 

58.3 

55.4 

60.7 

69.0 

76.4 

88.0 

87.5 

100.0 

100.7 

95.0 

AV    MIN 

65.7 

60.4 

57.0 

50.4 

44.6 

54.8 

36.0 

40.8 
48.1 

41.3 
51.0 

49.4 
62.9 

57.9 

67.3 

64.7 

61.8 
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TABLE  A-4  (Cont.) 

TEMPERATURE  DATA 


TEMPERATURE   IN   DEGREES   FflHt- 


STATION   NAME 


NORTH    BELRIDGE 


SOUTH    LAKE    FARMS    HDQS 


S    COTTON   FIELD   STA 


KINGS    RIVER    el 
PINE    FLAT    DAM 


95.6  69.5 


94.7 
57.7 
76.2 


77.3 

61. 8 

51.0 

44.6 

64.2 

53.2 

90 

76 

43 

30 

78.0 

44     ^ 

78.5 

63.0 

59.8 

56.6 

49.2 

43.5 

76.4 

74.0 

63.8 

53.2 

99 

88 

77 

56 

S6 

52 

42 

90.5 

87.5 

74.2 

58.3 

67.2 

59.2 

79.2 

77.4 

66.7 

53.8 

92.9 

92.0 

58.9 

55.8 

75.9 

73.9 

02 

99 

51 

40 

91.8 

89.8 

57.5 

52.6 

94.1 

92.0 

65.9 

60.6 

80.0 

76.3 

L04 

103 

48 

39 

93.6 

58.5 

54.2 

76.0 

72.6 

06 

101 

50 

43 

92.8 

91.3 

60.4 

57.1 

76.6 

74.2 

77.5 
51.8 
64.7 


62.0 
77.2 


57.0 

54.0 

61.0 

35.8 

42.0 

41.1 

55.4 

46.4 

48.0 

51.0 

62.6 

54.9 

51.6 

45.8 

36.2 

54.2 

45.6 

46.0 

55.7 
36.0 
45.8 


53.8 
31.5 
42.6 


56.2 
36.9 


57.1 
40.0 
48.6 


51.5  55.5 
37.7  36.3 

49.6  45.9 


68.5 
39.7 
54.1 


73.1 
45.0 
59.0 


67.6 

82.7 

83.3 

95.7 

59.7 

62.5 

'4.  < 

75.4 

49.0 

71.2 

72.9 

84.9 

65.6 

90 

100 

99 

109 

108 

40 

45 

5S 

58 

60 

76.2 

68.5 

89.5 

102.2 

102.6 

48.4 

57.5 

63.4 

69.5 

68.5 

62.3 

73.0 

76.4 

85.8 

85.6 

86 

96 

96 

102 

101 

35 

49 

51 

73.5 

84.1 

84.8 

95.1 

96.1 

42.9 

50.1 

52.8 

58.6 

58.2 

67.1 

68.8 

77.2 

77.4 

88 

, 

94 

105 

110 

40 

62 

85.4 

86.1 

97.2 

97.5 

58.2 

61.7 

71.0 

69.1 

60.5 

71.8 

73.9 

84.1 

83.3 

88.0 

88.1 

54.6 

60.0 

71.3 

74.0 

98 

95 

44 

51 

65.3 

86.3 

51.8 

56.9 

81      H        78.7 


75.7 

87.7 

89.1 

97.0 

100.3 

46.4 

53.0 

59.4 

63.6 

61.9 

61.0 

70.4 

74.2 

60.3 

81.1 

90 

100 

104 

108 

106 

36 

43 

56 

60 

60 

75.5 

89.1 

100. 0 

100.5 

46.5 

56.2 

62.0 

69.3 

69.0 

66.4 

96.1 

96.5 

58.5 

62.9 

62.1 

72.4 

79.5 

79.3 

98 

108 

105 

53 

56 

55 

88.6 

100.1 

100.7 

59.7 

64.7 

63.3 

74.2 

82.4 

82.0 

77.5 

89.7 

51.6 

59.7 

64.6 

74.7 

100.1         101.3 
62.8  61.0 

81.4  81.2 
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TABLE  A-4  (Cont.) 

TEMPERATURE  DATA 


TEMPERATURE  IN   DEGREES   FAHRENHEIT 


STATION   NAM! 


86.6 

81.9 

62.2 

56.6 

54.8 

47.3 

74.4 

69.2 

58.4 

47.0 

KAWEAH    RIVER    C2 
TERMINUS    DAM 


H1TAKEK    f'OKFST 


TUL£    RIYEK 


KERM  RIVER  C5 
ISABELLA  DAN 


HIGH  MINE 


SiPI    MTN     C6 
CUMMING    VALLEY    2 


:;.  POTRERC 


TAFT    KTKR 


75.0 


97.2 

91.5 

90.1 

76.4 

61.6 

67.9 

61.8 

60.1 

82.5 

76.6 

64.7 

54.0 

92 

91 

87 

78 

65 

52 

37 

35 

32 

64.5 

78.2 

78.7 

66.6 

51.4 

57.0 

51.9 

51.2 

43.7 

34.6 

70.7 

65.0 

65.0 

55.2 

43.0 

85.0 

96.6 

97.3 

68.3 

66.9 

70.0 

72.2 

82.4 

83.1 

78.9 

55.0 

52.8 

55.7 

35.0 

39.4 

36.4 

46.1 

47.6 

86.1 

53.3 

58.9 

68.6 

72.5 

53.0 

53.5 

60.2 

34.0 

34.7 

36.6 

43.5 

44.1 

48.4 

16.1 

89.9 

90.9 

64.  1 

59.3 

53.5 

BO. 3 

74.6 

72.2 

46.0 

45.0 

40.5 

67.8 

61.4 

61.8 

98 

98 

94 

40 

37 

36 

91.2 

85.2 

82.6 

59.3 

53.2 

51.9 

75.2 

69.2 

67.4 

68 

65 

86 

44 

59 

26 

83.1 

76.7 

78.9 

46.3 

44.6 

57.1 
33.3 
45.2 


72.0  59.9 


55.2 

50.1 

59.6 

67.1 

80.0 

33.4 

34.4 

35.4 

51.0 

44.3 

42.2 

47.5 

65.5 

74 

56 

70 

73 

79 

16 

IS 

20 

27 

49.6 

42.6 

49.5 

68.3 

30.5 

25.1 

42.3 

40.0 

33.8 

36.4 

44.5 

55.3 

82.1 

94.6 

98.1 

62. B 

60.7 

69.8 

76.7 

79.4 

79 

66 

90 

46 

69.2 

81.2 

47.1 

54.6 

58.2 

67.9 

1.4  73.2 


46.2 

. 

32.6 

36.8 

59.2 

49.7 

42.6 

77 

66 

56 

6  5 

32 

20 

2 

67.2 

55.5 

41.6 

39.5 

32.2 

26.5 

53.4 

43.8 

34.0 

39.3 

33.0 

47.2 

47.6 

76 

69 

30 

3b 

65.0 

76.8 

39.8 

84.6  87.2  62.7 

47.5  46.6  42.9 

66.2  66.9  62.8 


66.6 
51.5 
69.0 


39.3 

40.7 

62.5 

44.9 

48.0 

53.6 

70 

68 

86 

30 

28 

34 

52.8 

56.9 

64.7 

38.2 

39.9 

42.2 

48.4 

53.4 
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TABLE  A-5 
EVAPORATION  DATA 


The  definition  of  terms  and  the  abbreviations  used  in 
this  table  follows: 

Evap     The  total  amount  of  water  evaporated  from 
the  pan  for  the  month. 

Wind     The  amount  of  movement  of  air  over  the 
pan  in  miles  for  the  month. 

Av  Max     Arithmetical  average  of  daily  maximum 
water  temperature  for  the  month. 

Av  Min     Arithmetical  average  of  daily  minimum 
water  temperature  for  the  month. 

-     No  record. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if 
average  value  is  entered,  less  than  ten 
days  of  record  is  missing. 

RB     Record  begins. 

RE     Record  ends . 

Wind  and  water  temperature  data  are  not  available 
at  all  evaporation  stations. 
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EVAPORATION    IN   INCHES 

WIND  MOVEMENT  IN    MILES 

WATER    TEMPERATURE    IN   DEGREES    FAHRENHEIT 


TABLt  A-5 

EVAPORATION  DATA 


STATION    NAME 

JULY   1 
TO 

\     - 

1966 

1969 

OCT  1 

r 

r 

1 

1 1 

1 T 

„Ul_Y 

E  ' 

0CT 

V    . 

' 

-  1 

fEB     | 

MAP 

APH 

,,.. 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEP 

TO 
EPT3 

"ZVl 

11.92 

9.45 

4.00 

. 

2.75E 

5.03E 

8.96E 

WIND 

9280 

954 

672 

706 

415 

384 

472 

690 

1809 

650 

576 

709 

1043 

693 

516 

LOS    BANOS    FIELD   STA 

EVAP 

89.6bE 

17.06 

11.72 

10.83 

. 

1.69 

1.92 

4.68 

7.85 

12. J9E 

16.05 

14.44E 

9.63 

ZZ.j~u 

EVAP 

33532 
70.43E 

3907 
11.12 

3241 

8.04 

10. S2 

5.06 

1389 

2.16 

1.62 

1.25E 

1959 
1.55 

1.58 

2330 

3070 
5.57 

9.78 

10.52 

3516 
11.29 

14.07 

23  28E 
12.68 

2115 
7.54 

10.05 

zz?7rz  ir» 

S3 

69.29 

1155 

1264 

1052 

\ll 

Xels 

Xw 

1.20 
1012 

1.35 
1052 

3.46 

«.„ 

8.16 

,.eo 

12.76 
1068 

11.72 

8.82 

SAN    JOAQUIN    RIVER    B7 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

73.23 

13.93 

11.20 

9.13 

4.  72 

1.56 

1.14 

1.26 

1.79 

3.58 

5.27 

9.45 

10.20 

12.97 

12.00 

8.81 

72.56 

ifs 

14111 

1031 
60.3 

812 
84.2 

58.7 

703 
52*7 

£i 

1102 
37.3 

48.3 

1733 
53.9 

1497 

1169 

1339 
84.0 

1356 

1053 
91.7 
64.3 

63.7 

636 
85.9 

' 

SAM  JOAO  VAL  WESTS  IDE  B6 

LITTLE    PANOCKE    DET   DAM 

EVAP 

102.33 

16.48 

15.30 

12.92 

6.82 

2.38 

1.73 

1.63 

,  .  M 

5.05 

8.40 

13.67 

14.01 

17.60 

17.03 

11..  i 

101.66 

av"Sax 

35541 

3228 

3467 

3206 

2553 

5988 

2265 
50.4 

2501 
50.3 

2614 

2893 
65.7 

3367 
73.1 

3519 
83.8 

3845 
85.9 

3199 
90.4 

2619 
89.0 

65.9 

33444 

AV   MIN 

61.6 

58.1 

56.4 

49.6 

45.3 

37.1 

39.4 

4l!o 

43.1 

46.6 

53.9 

56.8 

60.3 

58.6 

59.8 

is 

105. 4 2E 

5999 

90.1 
60.8 

21.07 

15.34 

58^2 
15.43 

13.11 
5496 
84.6 
57.3 

12.85 

6.75 

2.56 
3496 
60.0 

47.1 

2.48 

4043 
50.9 
38.5 

2.07 
3849 
50.5 
40.3 

4  296 

5.08E 
5.3B 

8.83 
6.67 

14.22 
13.38 

8396E 
83.2 

20.16 

16.66 
4190 

3619 

■ 

ziLzizr 

SK 

17695B 
70.44E 

15740E 

7  24  3 
1222 

6327 
86.5 

12.82 

1414 

5591 

10.25 
1186 

3291 

5.41 
1089 

2002 

61.1 
47.2 

2.08 

811 

2031 
51.6 
39.1 

50.2 

1275 
0.80E 
1.13 

1643E 

2562 
55.8 

1235 
1.20 

2988 

1700 
3.91 

4600 

2040 
6.S5 

10.75 
1850E 

10.42 

8158 

11.20 
1795 

11.31 

91.7 
61.1 

1300 
13.60 

4922 
92.9 
62.0 

12.28E 
1190E 

11.52 
7  36 

66.1 
61.2 

8.38 

74  .  84E 

■ 

-4.04E 
• 

~7L" 

S3.' 

68.02 
10926 

78.70 
18176 

11.32 

13.01 
1431 

1698 
94.4 
66.2 

8.35 

9.30 
924 

1292 

10.20 

1807 
91.4 
61.8 

761 

11 . 0] 
1924 
87.9 
59.2 

53^1 
2.81 

|! 

i«° 

"£ 

Ik 

1808 

. 

68.1 
43.8 

jiS 

1752 

10.63 

8.18 
91.6 

310 

11.02 

1956 
7.22 

13.73 
1645 

11.4] 

1006 

10.75 

97.5 
65.0 

2152 
66.5 
8.30 

6i!e 

1890 
89.6 
63.9 

5.58 

SiS 

Is 

,-.■;;: 

1244 

62^6 

1206 

il-i 

l£ 

52.0 

1261 
56.5 
41.2 

4.30 
45^4 

ij-j 

10.20 

13.16 
68!o 

1$ 

1093 

Hill 

ISABELLA   DAM 

EVAP 

73.78E 

12.70 

11.06 

9.31 

5.34 

2.54 

L.31 

1.40E 

1.59 

3.85 

5.65 

12.02 

12.77 

8.71 

74.21E 

av"max 

2244  2 

1967 
83.5 

2048 
80.4 

1510 
77.8 

1487 
66.9 

1451 

1575 

1S25 

1852 

2036 
56.0 

231S 
65.2 

"?0 

24  i™ 

1910 

1897 
82.5 

1432 
78.4 

22156 

EVAP 

74.96 

59.6 

1708 

52.1 

9.29 
1381 

4.40 

3.16 

.. 

3.61 

■ 

35.3 

43.3 

5.22 
2063 

7.32 

1930 

11.52 

56.1 

11.01 
1261 

53.0 

8.23 
1238 

,1 
23699 

13.03 

2.27 
770 

1.97 

1100 

1.48 

2.11 
1560 

7.03 

1290 

1160 

14.90 
1000 

14.55 
910 

10.35 

31 


TABLE  A-6 

CLIMATOLOGICAL  STATION  CHANGES 
AND 
RELOCATIONS 


New  Name 


Changes  in  Station  Names 

Former  Name 


Blackwells  Corner  2  WNW 
Denair-Barf ield 
Triangle  Desmond 


Blackwells  Corner 
Dena  ir-Chance 
Triangle  York 


9-29-69 
7-  1-68 
5-  9-69 


Station  Number  Changes 

Old  Number      New  Number 


Pinecrest  Summit  R  S 
Pinecrest  Strawberry 


B3-6893-01 
B3-6893 


B3-6893 
B3-6893-01 


10-  1-69 
10-  1-69 


Equipment  Changes  and  Relocations 


Blackwells  Corner 
Corcoran  El  Rico  1 
Dusy  Bench 
Giant  Forest 

Hilmar 

Hodgdon  Meadow 
Panoche  Water  Dist. 
San  Luis  Canal  Co. 
South  Dos  Palos 
Tehachapi 
Triangle -York 


Equipment  moved  1.5  mi. 
Equipment  moved  5.9  mi, 
Equipment  moved  300  ft, 
Recording  raingage  and 
thermometers  moved  4 
Equipment  moved  .5  mi. 
Equipment  moved  600  ft, 
Installed  thermometers 
Equipment  moved  3.6  mi, 
Equipment  moved  .25  mi, 
Equipment  moved  .3  mi. 
Equipment  moved  .3  mi. 


WNW 

9-29-69 

NE 

4-11-69 

WNW 

9-11-69 

11-  8-68 

mi.  NE 

South 

5-23-69 

West 

4-17-69 

3-  2-69 

NE 

1-  2-68 

SE 

7-  1-67 

ESE 

7-16-68 

West 

5-  9-69 
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APPENDIX    B 
SURFACE    WATER   MEASUREMENT 
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INTRODUCTION 

This  appendix  presents  surface  water  data  for  the  1969  water  year,  which  is  from  October  1,  1968 
to  September  30,  1969.   The  data  presented  consist  of  daily  mean  discharge,  daily  mean  gage  height,  gaging 
station  location,  diversion  quantities,  imported  water  to  report  area,  exported  water  from  report  area, 
summary  tables  of  monthly  and  annual  unimpaired  runoff  from  major  streams,  additions  and  discontinuations, 
corrections  and  revisions  to  previously  published  reports,  and  discharge  measurements  at  miscellaneous  sites 

Each  station  in  this  appendix  has  been  assigned  an  identification  number.   The  first  two  digits 
denote  the  drainage  basin  as  shown  below.   The  remaining  digits  further  identify  each  station. 


HYDROGRAPHIC  AREA  B 
SAN  JOAQUIN  RIVER  BASIN 
BO  -  San  Joaquin  Valley  Floor 
B3  -  Stanislaus  River 
B4  -  Tuolumne  River 
B5  -  Merced  River 
B6  -  Fresno-Chowchilla  Rivers 
B7  -  San  Joaquin  River 
B8  -  San  Joaquin  Valley  on  West  Side 


HYDROGRAPHIC  AREA  C 
TULARE  LAKE  DRAINAGE  BASIN 
CO  -  Tulare  Lake  Valley  Floor 
CI  -  Kings  River 
C2  -  Kaweah  River 
C3  -  Tule  River 
C4  -  Greenhorn  Mountains 
C5  -  Kern  River 
C6  -  Tehachapi  Mountains 
C7  -  Tulare  Lake  Basin  on  West  Side 
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ALPHABETICAL  INDEX  TO  TABLES 


DAILY  MEAN  DISCHARGE,  DAILY  MEAN  GAGE  HEIGHT 


Bean  Creek  near  Coulterville  

Bear  Creek  below  Bear  Reservoir   

near  Catheys  Valley  

at  McKee  Road  near  Merced  

at  Merced   Irrigation  District  West  Boundary 

Big  Creek  Diversion  near  Fish  Camp  

Buena  vista  Creek  near  Taft   

Burns  Creek  below  Burns  Reservoir   

at  Hornitos   

Campbell-Moreland   Ditch   above    Porterville       

Chowchilla   River   near   Raymond      

West  Fork  near  Mariposa    

Cross   Creek  below   Lakeland   Canal  #2      

Delta-Mendota   Canal    near   Tracy    

to  Mendota   Pool      

Dry   Creek   near  Modesto    

Eastside   Bypass   near   El   Nido    

Fresno  River  Eight  Miles  West  of  Madera      

Lewis    Fork   near   Oakhurst      

Friant-Kern   Canal   Delivery   to   Porter  Slough      

to  Tule   River    

Hubbs-Miner  Ditch  at   Porterville    

James    Bypass    near    San   Joaquin      

Kaweah   River    Inflow   to  Tulare    Lake    

Kern   River   near   Bakersfield      

Inflow   to  Tulare    Lake    

Kings    River,    South   Fork,    below   Empire   Weir    -2      

Inflow  to  Tulare   Lake    

Mariposa  Creek  near  Catheys  Valley   

below  Mariposa    Reservoir      

Maxwell   Creek   at   Coulterville      

Merced   River   at   Cressey      

below   Snelling      

North   Fork   near   Coulterville      

Miami   Creek   near   Oakhurst      

Mustang  Creek  near  Ballico   

Orestiraba   Creek   near   Crows    Landing    

Owens   Creek  below  Owens    Reservoir      

Panoche   Drain   near   Dos    Palos    

Poplar  Ditch  near  Porterville      

Porter   Slough  at   Porterville    

Porter   Slough   Ditch   at    Porterville    

Rhodes-Fine   Ditch   near    Porterville    

Salt   Slough   near   Stevinson    

San  Joaquin   River   at   Crows    Landing   Bridge      

near   Dos    Palos    

at   Fremont   Ford   Bridge    

below   Friant    

at  Maze   Road   Bridge      

near   Mendota    

near    Newman      

above  Sand  Slough   

near  Stevinson  

near  Vernal is   

Stanislaus  River  at  Koetitz  Ranch   

at  Orange  Blossom  Bridge   

at  Ripon   

Tulare  Lake   

Total  Inflow   

Tule  River  below  Porterville  

Inflow  to  Tulare  Lake  

Tuolumne  River  at  Hickman  Bridge  

at  La  Grange  Bridge  

at  Modesto   

at   Tuolumne   City      

Vandalia   Ditch  near    Porterville      

Woods-Central   Ditch   near    Porterville    


Pa 

Mean 

V.ean 

Discharge 

Gage  :■: 

76 

66 

65 

67 

68 

55 

105 

71 

70 

96 

60 

59 

92 

51 

52 

61 

58 

56 

93 

94 

101 

50 

107 

104 

108 

91 

107 

62 

63 

77 

79 

132 

78 

131 

75 

57 

80 

81 

64 

1 

100 

97 

98 

102 

74 

82 

134 

E4 

130 

49 

127 

87 

140 

53 

133 

128 

72 

129 

90 

144 

89 

143 

88 

141 

142 

126 

106 

95 

84 

136 

83 

135 

138 

86 

139 

99 
103 

DIVERSIONS 

Deliveries 

Deliveries 

Dry  Creek      

East  Side  Canals  and  Irrigation  Districts 

Merced  River  

San  Joaquin  River 

Vernalis  to  Fremont  Ford  Bridge  .  .  . 
Fremont  Ford  Bridge  to  Gravelly  Ford 
Gravelly  Ford  to  Friant  Dam  

Stanislaus  River  

Tule  River  

Tuolumne  River  


112 
114 
115 
116 
120 
117 


GAGING  STATION  ADDITIONS  AND  DISCONTINUATIONS   

IMPORTS  AND  EXPORTS 

CORRECTIONS  AND  REVISIONS  TO  PREVIOUSLY  PUBLISHED  REPORTS 

STREAMFLOW  MEASUREMENTS  AT  MISCELLANEOUS  LOCATIONS  .  .  .  . 

UNIMPAIRED  RUNOFF 

Annual   

Monthly  


125 
145 
109 
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HYDROGRAPHIC  AREA  AND  STREAM  BASIN  INDEX  TO  SURFACE  WATER  MEASUREMENT  STATIONS 


HYDROGRAPHIC  AREA  B 

SAN  JOAQUIN  VALLEY  FLOOR 

B00435  Eastside  Bypass  near  El  Nido   

0470  Salt  Slough  near  Stevinson   

0525  Mustang  Creek  near  Ballico   

0770  Delta-Mendota  Canal  to  Mendota  Pool  

0975  Panoche  Drain  near  Dos  Palos   

3115  Stanislaus  River  at  Koetitz  Ranch  

3125  at  Ripon  

3175  at  Orange  Blossom  Bridge  

4105  Tuolumne  River  at  Tuolumne  City  

4120  at  Modesto  

4130  Dry  Creek  near  Modesto   

4150  Tuolumne  River  at  Hickman  Bridge   

4175  at  La  Grange  Bridge   

5155  Merced  River  at  Cressey  

5170  below  Snelling  

5518  Bear  Creek  at  Merced  Irrigation  District  West  Bound; 

5525  at  McKee  Road  near  Merced   

5570  beiow  Bear  Reservoir  

6170  Owens  Creek  below  Owens  Reservoir  

6725  Fresno  River  Eight  Miles  West  of  Madera  

7020  San  Joaquin  River  near  Vernalis  

7040  at  Maze  Road  Bridge  

7250  at  Crows  Landing  Bridge  

7300  near  Newman  

7375  at  Fremont  Ford  Bridge   

7400  near  Stevinson   

7575  above  Sand  Slough  

7610  near  Dos  Palos   

7710  near  Mendota   

7885  below  Friant   

8720  Orestimba  Creek  near  Crows  Landing   

MERCED  RIVER 

B51250         Maxwell  Creek  at  Coulterville  

2580  Bean  Creek  near  Coulterville   

2600  Merced  River,  North  Fork,  near  Coulterville  .... 

5400  Bear  Creek  near  Catheys  Valley   

6100  Burns  Creek  below  Burns  Reservoir  

6400  at  Hornitos  

FRESNO  -  CHOWCHILLA  RIVERS 

B62100  Mariposa  Creek  below  Mariposa  Reservoir  

2400  near  Catheys  Valley   

4200  Chowchilla  River  near  Raymond  

4300  West  Fork,  near  Mariposa  

7300  Miami  Creek  near  Oakhurst  

7325  Fresno  River,  Lewis  Fork  near  Oakhurst   

7920  Big  Creek  Diversion  near  Fish  Camp   

SACRAMENTO  -  SAN  JOAQUIN  DELTA 

B95925  Delta-Mendota  Canal  near  Tracy   

HYDROGRAPHIC  AREA  C 

TULARE  LAKE  VALLEY  FLOOR 

C00200         James  Bypass  near  San  Joaquin  

1120  Kings  River,  South  Fork,  below  Empire  Weir  #2  .  .  . 

2602  Cross  Creek  below  Lakeland  Canal  #2  

3110         Tulare  Lake  

3169  Tule  River  below  Porterville   

3182  Porter  Slough  at  Porterville   

3913  Friant-Kern  Canal  Delivery  to  Porter  Slough  .... 

3923  to  Tule  River   

3925  Hubbs-Miner  Ditch  at  Porterville   

3940  Rhodes-Fine  Ditch  near  Porterville   

3948  Woods-Central  Ditch  near  Porterville   

3960  Poplar  Ditch  near  Porterville  

3965  Vandalia  Ditch  near  Porterville  

3970  Campbell-Moreland  Ditch  above  Porterville  

3984  Porter  Slough  Ditch  at  Porterville   

5150  Kern  River  near  Bakersfield  

7120  Buena  Vista  Creek  near  Taft  


Daily 

Daily 

Mean 

Mean 

Discharge 

Gage  Height 

61 

74 

80 

52 

73 

89 

14  3 

14  2 

88 

141 

86 

139 

138 

85 

137 

84 

136 

83 

135 

79 

132 

78 

131 

66 

58 

90 

144 

87 

140 

82 

134 

133 

130 

72 

129 

128 

54 

53 

49 

127 

81 

77 

76 

75 

65 

70 

63 

62 

60 

59 

57 

56 

55 

51 

50 

91 

92 

126 

95 

97 

93 

94 

101 

102 

103 

100 

99 

96 

98 

104 

105 

37 
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TABLE  B-l 
ANNUAL  UNIMPAIRED  RUNOFF 

Unimpaired  runoff  is  defined  as  the  flow  that  occurs 
naturally  at  a  point  in  a  stream  if  there  were:   (1)  no  upstream 
controls  such  as  dams  or  reservoirs;  (2)  no  artificial  diversions 
or  accretions;  and,  (3)  no  change  in  ground  water  storage  result- 
ing from  development.   The  computed  natural  or  unimpaired  runoff 
values  are  considered  to  be  the  flows  that  would  occur  if  no 
impairments  were  upstream  from  the  measurement  points. 

The  average  unimpaired  runoff  is  in  thousands  of 
acre-feet  and  was  computed  from  the  50-year  period  October  1915 
through  September  1965. 
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TABLE  B-l 

ANNUAL  UNIMPAIRED  RUNOFF 

In  percent  of  average 


Stanislaus 
River 

Me  tones 
P.  H. 

Tuolumne 
River 

Merced 
River 

Exchequer 

San 
below 

San 
Joaquin 
River  near 

(b) 

Kings 
Inflow 
Pine  Flat 

Kaweah 
Inflow  to 

Tule 
Inflow 

Inflow 
Isabella 

Annual 
Runoff  (a) 

1057 

1741 

897 

1617 

5312 

1530 

383 

124 

604 

1928-29 

49 

56 

53 

1 

56 

1929-30 

69 

66 

53 

61 

56 

57 

1930-31 

30 

35 

30 

31 

30 

30 

1931-32 

128 

121 

124 

127 

125 

136 

136 

112 

1932-33 

58 

64 

57 

69 

63 

77 

74 

6  3 

71 

1933-34 

40 

47 

40 

43 

43 

43 

34 

16 

38 

1934-35 

115 

121 

131 

119 

121 

106 

93 

72 

76 

1935-36 

125 

125 

128 

115 

122 

123 

127 

138 

124 

1936-37 

105 

115 

135 

137 

123 

153 

177 

247 

183 

1937-38 

193 

197 

232 

228 

212 

214 

227 

287 

213 

1938-39 

50 

57 

53 

57 

55 

64 

65 

67 

75 

1939-40 

133 

128 

122 

116 

124 

117 

134 

170 

115 

i  14  1-41 

144 

164 

166 

20b 

1941-42 

141 

136 

14  3 

139 

139 

131 

128 

110 

124 

194  2-43 

14  - 

136 

144 

127 

137 

132 

175 

295 

166 

194  3-44 

64 

75 

76 

78 

74 

76 

82 

83 

96 

1944-45 

121 

121 

122 

132 

124 

135 

144 

164 

134 

1945-46 

111 

108 

105 

107 

108 

105 

93 

76 

107 

1946-47 

60 

63 

63 

70 

64 

72 

69 

42 

70 

1947-48 

85 

81 

77 

75 

79 

65 

68 

52 

55 

1948-49 

71 

72 

71 

72 

72 

63 

39 

49 

1949-50 

102 

89 

80 

81 

88 

84 

79 

50 

72 

1950-51 

160 

14  3 

137 

115 

137 

105 

1951-52 

182 

172 

174 

176 

175 

187 

215 

259 

231 

1952-53 

92 

88 

70 

76 

82 

76 

80 

80 

90 

1953-54 

84 

83 

74 

81 

81 

85 

80 

72 

83 

1954-55 

64 

65 

60 

72 

66 

72 

72 

52 

59 

1955-56 

178 

182 

187 

183 

182 

166 

189 

169 

144 

1956-57 

85 

82 

72 

82 

81 

81 

77 

53 

72 

1957-58 

159 

152 

157 

163 

157 

161 

167 

180 

174 

1958-59 

55 

57 

51 

59 

56 

53 

40 

26 

45 

- 

56 

54 

51 

56 

47 

47 

46 

1960-61 

38 

42 

35 

40 

40 

37 

30 

16 

29 

1961-62 

94 

102 

103 

119 

106 

120 

104 

70 

108 

1962-63 

120 

118 

110 

120 

118 

122 

130 

96 

122 

1963-64 

62 

65 

50 

57 

60 

56 

61 

49 

52 

1964-65 

168 

159 

149 

141 

153 

126 

127 

110 

114 

1965-66 

67 

76 

75 

80 

75 

79 

64 

38 

66 

1966-67 

183 

179 

191 

200 

188 

212 

267 

302 

261 

1967-68 

61 

59 

47 

53 

55 

52 

56 

52 

76 

1968-69  (c) 

209 

213 

245 

250 

229 

277 

3  30 

404 

366 

(a)  Average  unimpaired  runof 
September  1965 . 

(b)  Figures  were  computed  fr 
not  include  runoff  from 

(c)  Percent  figures  are  prel 


f  unimpaired  runoff  at  foothill 
es  and  from  valley  floor, 
and  subject  to  revision. 


period   October    1915    through 
ns   on   ma)or    tributaries   only   and   do 
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TABLE  B-2 
MONTHLY  UNIMPAIRED  RUNOFF 
In  percent  of  average'3' 


Tuolumne 

Merced 

San 

Kings 

Kaweah 

Tule 

K  rn 

River 

Joaquin 

Joaquin 

River 

River 

River 

River  near 

Inflow 

Inflow  to 

Inflow 

Inflow 

Exchequer 

below 

Vernal  is 
(b) 

Pine  Flat 

Terminus 

Success 

Isabella 

October 

Percent 
Average 

76 
8 

95 
15 

83 

4 

November 

Percent 

148 

210 

128 

142 

166 

117 

99 

54 

83 

Average 

23 

39 

18 

28 

107 

26 

8 

« 

December 

Percent 

102 

96 

86 

91 

94 

87 

67 

69 

74 

Average 

48 

84 

43 

57 

233 

48 

17 

o 

23 

January 

Percent 

636 

635 

730 

661 

660 

754 

1005 

857 

64  9 

Average 

54 

90 

48 

60 

251 

52 

18 

12 

24 

February 

Percent 
Average 

225 
82 

195 
137 

272 

254 

231 

254 

386 

472 

291 

March 

Percent 

136 

130 

179 

178 

153 

173 

255 

291 

286 

Average 

113 

171 

92 

128 

503 

106 

38 

24 

45 

April 

Percent 

168 

159 

181 

196 

175 

185 

232 

349 

391 

Average 

199 

283 

148 

237 

867 

215 

64 

24 

86 

May 

Percent 

214 

207 

237 

261 

230 

265 

280 

350 

418 

Average 

287 

440 

239 

420 

1386 

421 

101 

142 

June 

Percent 

156 

206 

238 

238 

214 

288 

334 

513 

393 

Average 

177 

352 

168 

368 

1064 

368 

74 

9 

123 

July 

Percent 

348 

309 

330 

314 

319 

427 

573 

938 

397 

Average 

48 

104 

44 

148 

344 

138 

23 

August 

Percent 

250 

329 

297 

317 

308 

410 

607 

1283 

380 

Average 

12 

18 

9 

43 

83 

40 

6 

1 

24 

September 

Percent 

203 

57 

238 

228 

187 

281 

350 

1000 

306 

Average 

6 

* 

18 

36 

17 

3 

0 

14 

1968-69 

Percent 

209 

245 

229 

330 

404 

366 

Water  Year 

Average 

1057 

897 

1617 

5312 

383 

124 

604 

(a)  Percent  figures  are  preliminary  values  and  subject  to  revis 
from  the  50-year  period  October  1915  through  September  1965 

(b)  Figures  were  computed  from  summations  of  unimpaired  runoff  at  foothill  sta 
runoff  from  minor  tributaries  and  from  the  valley  floor. 


Average  unimpa  ired 
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TABLE  B-3 

GAGING  STATION 
ADDITIONS  AND  DISCONTINUATIONS 

ADDITIONAL  STATIONS  Date 

*B00525   Mustang  Creek  near  Ballico  10-1-68 

*B05518   Bear  Creek  at  Merced  I.D.  West  Boundary  10-1-68 

near  Merced 

*B05525   Bear  Creek  at  McKee  Road  near  Merced  10-1-68 

*C00200   James  Bypass  near  San  Joaquin  10-1-68 


DISCONTINUED  STATIONS 

C03940   Rhodes-Fine  Ditch  near  Porterville  9-30-69 


*   Publication  of  data  only.   Station  previously  installed, 
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TABLE  B-4 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 
The  streamflow  table  is  arranged,  for  each  stream  or  stream  system,  in  downstream  order.   Stations 
on  a  tributary  entering  between  two  main  stem  stations  are  listed  between  those  stations,  and  in  downstream 
order  on  that  tributary.   A  stream  gaging  station  is  named  after  the  stream  and  the  nearest  post  office 
(Merced  River  at  Cressey)  or  well-known  landmark  (San  Joaquin  River  at  Fremont  Ford  Bridge) . 

The  discharges  estimated  for  periods  of  no  record  or  invalid  record,  are  shown  with  the  letter  "E". 
Also,  qualified  by  the  letter  "E"  are  discharges  obtained  from  extended  ratings  which  exceed  140  percent  of  the 
highest  measured  flow-rate  on  which  the  rating  curve  was  based. 

The  discharge  figures  in  this  table  have  been  rounded  off  as  follows: 

1.  Daily  flows  -  second-feet 

0.0  -  9.9  nearest   Tenth 

10  -  999  Unit 

1,000  -  9,999  Ten 

10,000  -  99,999  Hundred 

100,000  -  999,999      "      Thousand 

2.  Monthly  means  -  second-feet 

nearest   Tenth 
Unit 
Ten 
Hundred 

3.  Monthly  and  yearly  totals  -  acre-feet 

0.0       -  9,999     nearest  Unit 

10,000     -  99,999       "  Ten 

100,000   -  999,999  Hundred 

1,000,000  -  9,999,999     "  Thousand 

Those  streamflow  data  received  from  cooperating  agencies  are  published  as  received  and  do  not 
necessarily  adhere  to  the  above  criteria. 

-.  t: 

A  comprehensive  alphabetical  list  of  historical,  as  well  as  current,  streamflow  gaging  stations 
is  published  in  the  Department  of  Water  Resources  pentannual  report,  "INDEX  OF  STREAM  GAGING  STATIONS  ::: 
AND  ADJACENT  TO  CALIFORNIA",  last  published  in  September  1966. 

The  index  contains  the  period  of  record — with  number  of  years  missing — and  more  information 
for  781  stations  in  the  San  Joaquin  Valley  area.   The  index  also  identifies  the  a=^  ich  a 

particular  record  may  be  obtained. 


r 


0.0 

-  99.9 

100 

-  9,999 

10,000 

-  99,999 

100,000 

-  999,999 
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TABLE  B-4 
DAILY   MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PER   SECOND) 


fwATB  YEAR 

STATION  NO 

STATION  NAME                                                           "^ 

1969 

B07885 

AQUIN  RIVER  BELOW  FF 

/DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY1] 

, 

104 

81 

56 

37 

7560 

6390 

6330 

6730 

8110 

1940 

163 

54 

106 

83 

56 

37 

7790 

6980 

5430 

7020 

8500 

1940 

165 

54 

106 

84 

56 

38 

7790   * 

7050 

4480 

7000 

9700 

1950 

165 

54 

106 

76 

56 

38 

7860 

7180 

4100 

6510 

10800 

1960 

165 

54 

4 

106 

71 

47 

40 

7900 

7430 

4250 

5090 

11800 

1960 

163 

49 

5 

104 

71 

32 

40 

7650 

7860 

5120 

3060 

12400   * 

1970 

163 

47 

a 

104 

65 

32 

41 

7580 

8120 

5860 

6430 

12300 

1780 

160 

49 

7 

104 

58   * 

32 

41 

7680 

8190 

6200 

7940 

12300 

1330 

138 

47 

* 

97 

58 

32 

41 

7700 

8210 

6820 

8140 

12400   * 

994 

108 

46 

» 

93 

54 

33 

42 

7770 

7610 

6250 

8090 

12300 

994 

108 

46 

10 

84 

47 

32 

42 

7830 

7790   * 

5050 

8090 

11900 

994   * 

108 

52 

11 

81 

48 

32 

42 

7790 

7990 

4290 

8020 

10600 

994 

106 

83 

II 

83 

48 

32 

65 

7790 

8010 

4100 

7980 

9440 

994 

106 

80 

13 

69 

50 

34 

111 

7560 

8150 

4360 

8020 

8860 

994 

88 

75 

14 

58 

50 

34 

62 

7410 

8190 

4840 

8090 

8860 

1000 

76 

75 

15 

57 

50 

33 

54 

7360 

8240 

4800 

8140 

8860 

1000 

78 

76 

16 

52 

50 

33 

52 

7310 

8260 

4290 

8050 

8860 

822 

80 

80 

17 

48 

50 

33 

69 

7180 

8280 

3960   * 

8020 

8860 

305 

80   * 

80 

11 

48 

51 

34 

287 

6790   * 

8310 

3780 

8090 

8360 

151 

80 

80 

19 

48 

51 

34 

201 

6820 

8330 

3780 

8090 

7310 

125 

78 

80 

» 

48 

51 

33 

470 

6660 

8150 

3790 

8020 

6170 

123 

76 

80 

11 

48 

51 

33 

267 

6600 

8260 

3470 

8070 

5260 

136 

73 

76 

22 

48 

51 

34 

302 

6680 

8300 

3100 

8070 

4010   * 

160 

73 

76 

23 

51 

51 

35 

1200 

5510 

8370 

3100 

8070 

2260 

208 

76 

76 

24 

58 

51 

37 

3080 

4510 

8390 

2960 

8090 

1900 

262   * 

78 

76 

25 

63 

51 

38 

3300   * 

5420 

8400 

2560 

8070 

1910 

245 

68 

76 

26 

69 

51 

37 

3500 

6090 

7670 

2750 

8070   * 

1910 

205 

52 

75 

27 

74 

52 

37 

5170 

6220 

6490   * 

2870 

8070 

1920 

165 

52 

73 

21 

83 

54 

37 

6900   * 

5990 

3730 

8110 

1930 

163 

54 

73 

2» 

83 

54   * 

37 

6970 

5960 

5640 

8050 

1930 

163 

54 

73  * 

30 

81 

37   * 

7220 

6300 

8120 

163 

54 

31 

MEAN 

76.3 

57.1 

37.4 

1283 

7100 

7705 

4402 

7594 

7724 

845 

99.6 

67.2 

MEAN 

MAX 

106 

84 

56 

7220 

7900 

8400 

6330 

8140 

12400 

1970 

165 

83 

MIN 

48 

47 

32 

37 

4510 

5960 

2560 

3060 

1900 

123 

52 

46 

MIN. 

\(.C   FT 

4690 

- 

. 

': 

. 

51950 

6120 

Aery 

.   ESTIMATED 
NO   RECORD 

DISCHARGE    MEASUREMENT    OH 
OBSERVATION  OF   »0   FLOW 


DISCHARGE  DISCHARGE 

3050  12400 


MAXIMUM 


■^c 


MINIMUM 


f         TOTAE         N 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE       ~" 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1  4  SEC  Til 

M  D  BlM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS    |  GAGE  HT  |     DATE 

FROM  |   TO 

Station  ] 
by  Millei 

119  43  24 

ocated  2  m 
ton  Lake  be 
area  is  I.E. 

SW  7  US  21E 

les  downstrean 
ginning  in  19*3 
75  square  mile 

77.20o|   23.8   |  12-11-37 

from  Friant  Dam  and  1.5  mile 
4,  and  by  other  upstream  rese 

OCT  07-DATE 

s  downstream 
rvoirs.   Recoi 

rom  Cottonwooc 
ds  furnished  1 

Creek.   Flc 
y  U.  S.  Geo] 

w  regula 
ogical  S 

ted 
urvey . 
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TABLE  B-4  (Cont.) 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   F€ET    PES    SECOND 


/'wATH  YEAH 

STATION  NO 

STATION  NAME 

1969 

C00200 

SAM  JOAQUIN 

J 

(DAY    OCT. 

NOV. 

oec 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIT 

AUG.      SEPT. 

DAY^ 

0 

2761 

3939 

4560 

5180 

4  264 

920 

0 

2955 

4150 

4760 

4610 

5170 

4050 

936 

0 

2965 

4080 

4770 

4630 

5200 

3950 

834 

0 

2970 

4  280 

4780 

4660 

5250 

3676 

732 

s 

0 

2970 

4430 

4800 

4710 

5340 

3341 

552 

0 

3008 

4630 

4860 

4810 

5530 

2596 

502 

0 

3040 

4650 

4910 

4850 

5570 

2148 

376 

0 

3190 

4710 

4820 

4820 

5530 

1875 

172 

0 

3260 

4780 

4870 

4860 

5550 

1821 

120 

10 

0 

3270 

4830 

4850 

4860 

5570 

1634 

92 

11 

0 

3235 

4830 

4820 

4900 

5570 

1466 

65 

N 

0 

3234 

4820 

4820 

4910 

5540 

1454 

28 

13 

0 

0 

0 

0 

3370 

4790 

4800 

4900 

5540 

1764 

2 

0 

0 

3370 

4750 

4770 

4920 

5520 

1980 

0 

15 

0 

3320 

4680 

4750 

4910 

5490 

2043 

0 

16 

F 

p 

F 

0 

3355 

4670 

4670 

4930 

5470 

2310 

0 

F 

17 

L 

L 

L 

0 

3385 

4710 

4620 

4  940 

5420 

2536 

0 

L 

0 

O 

0 

0 

3390 

4740 

4610 

4  980 

5370 

2584 

0 

0 

19 

rf 

N 

N 

0 

3380 

4740 

4590 

4990 

5370 

2596 

0 

H 

20 

0 

3425 

4770 

4600 

4980 

5310 

2283 

0 

20 

21 

3;4 

4790 

4570 

4  970 

5250 

2028 

0 

21 

n 

1957 

3405 

4800 

4550 

5000 

S240 

1917 

0 

22 

■a 

1979 

3432 

4770 

4490 

4990 

5230 

1770 

0 

23 

34 

2163 

3484 

4720 

4520 

5040 

5190 

1635 

0 

24 

25 

531 

3650 

4710 

4570 

5070 

5210 

1468 

0 

25 

It 

45E 

3915 

4700 

4560 

5110 

5180 

1389 

0 

26 

V 

2591 

4025 

4720 

4530 

5130 

5170 

1258 

0 

V 

21 

3401 

3603 

4720 

4530 

5130 

5160 

1233 

0 

21 

19 

1931 

4720 

4530 

5140 

5130 

1251 

0 

29 

30 

1675 

4750 

4520 

5150 

5160 

1338 

0 

30 

31 

234! 

4770 

5140 

1182 

0 

31 

MEAN 

626 

3315 

4650 

4686 

4923 

5347 

2156 

172 

WEAK 

MAX 

3401 

4025 

4830 

4910 

5150 

5570 

4  264 

936 

MAX 

MM. 

0 

2761 

3939 

4490 

4560 

5130 

1182 

0 

MM. 

Vac  ft 

- 

. 

- 

. 

-  - 

1057C 

Aery 

E      -   EST1MATH) 
Nt  -   NO   IKOtO 
•     -  OISCHAIGE   MEASUREMENT  Ot 
:uf  •.»-  :  »  or  no  '  .  :-• 

I       -    E  AMD      • 


MEAN      *\  (Z. 


MAXIMUM 


SAO!  XT        MO 


MINIMUM 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT 


DATE 


:  sch»  =  ;.e 


=  es  :: 


FRO* 


TO 


ON 
GAGE 


36  39  06   120  10  45   SW  1   15S  16E  MAY  . 

Station  locate-  -  Placer  Avenue,  3.1  miles  north  of  City  of  San  Joa 

James  Bypass  carries  diverted  flow  from  Kings  River  to  San  Joaquin  River.   Flow  regulated  by  -ipstrea.-  reservoir, 
weir,  and  diversions. 

This  station  was  established  in  1929  and  [maintained  until  1947  by  Kings  River  Water  Association. 
D.  S.  Geological  Survey  maintained  it  and  published  the  dal 

■  ir.ed  the  stat ;  I    time  and  re  _  rerioc  are  available  from 

their  office  in  Sacramento. 

e  of  gage  is  165  feet  (from  U.  S.  Geological  Survey  topographic  map). 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PER   SECONDI 


WATH    YEA« 


STATION  so 


STATION   NAME 


DELTA-MENDOTA    CANAL    NEAR   TRACY 


DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY") 

3945 

3196 

863 

2566 

3086 

3120 

1751 

1411 

1881 

1933 

4153 

3235 

1 

3950 

3186 

861 

2523 

3388 

3421 

1818 

2170 

1881 

1929 

4141 

3185 

3 

3952 

3189 

859 

2544 

2867 

2908 

1824 

2180 

1876 

1961 

4143 

2733 

3 

3940 

3226 

677 

2579 

2865 

2923 

1750 

2178 

1942 

1959 

4218 

2377 

4 

5 

4419 

3235 

67  9 

2578 

2868 

2895 

1752 

2177 

1866 

1954 

4  914 

2404 

5 

4887 

3128 

213 

2644 

2872 

2890 

1738 

2243 

1941 

1881 

4924 

2283 

4 

3908 

2049 

249 

2866 

2863 

2882 

1747 

2916 

1974 

1044 

4932 

2076 

7 

4408 

2054 

250 

2875 

3046 

3078 

1724 

2952 

1967 

1161 

4932 

1985 

I 

4406 

3110 

214 

2869 

3366 

3377 

1694 

3009 

1682 

1333 

4  928 

1734 

9 

10 

4412 

3110 

180 

2866 

2866 

2869 

1693 

3120 

1539 

2263 

4927 

1733 

10 

4421 

3050 

180 

3067 

2880 

2865 

1765 

3122 

1737 

2726 

4935 

1733 

11 

12 

2717 

179 

3376 

2891 

2863 

2348 

3128 

1796 

2965 

4931 

1730 

13 

4906 

276S 

180 

2859 

2890 

2868 

2340 

2827 

1842 

2900 

4930 

1737 

13 

4426 

2955 

216 

2862 

2894 

2862 

2452 

2032 

1845 

2455 

4927 

1736 

14 

15 

4413 

2654 

216 

2858 

3107 

3053 

244  2 

2070 

1844 

2453 

4  916 

1736 

15 

4402 

2909 

215 

2831 

3417 

3228 

2438 

1997 

1844 

244  3 

4915 

1800 

16 

4409 

2906 

212 

2841 

2898 

1307 

2582 

1890 

1843 

2354 

4919 

1951 

17 

4029 

3022 

212 

3036 

2903 

1283 

2611 

1897 

1843 

2354 

4908 

2085 

II 

3152 

3046 

321 

3364 

2896 

1285 

2604 

1897 

1818 

2350 

4688 

2092 

1» 

JO 

4137 

2776 

390 

2864 

2888 

1385 

2601 

1825 

1997 

2349 

4732 

2038 

20 

3144 

935 

888 

2869 

2888 

1386 

2354 

1771 

1995 

2416 

4481 

2037 

11 

32 

2886 

936 

2517 

2873 

3397 

1313 

1887 

1822 

1964 

3189 

3619 

2035 

n 

1465 

1077 

1980 

2876 

3400 

145 

1888 

1881 

1934 

3126 

3922 

1996 

33 

1611 

1079 

2039 

2874 

2892 

510 

1624 

1954 

1932 

3457 

3904 

2285 

34 

35 

2708 

1077 

2818 

3090 

2892 

783 

1192 

1954 

1979 

3556 

3908 

2658 

35 

36 

3397 

1173 

2819 

3408 

2893 

1887 

1191 

1951 

1968 

4244 

3836 

2726 

34 

37 

3792   a 

1179 

2810 

2893 

2898 

1991 

1170   b 

1957 

1997 

4310 

3669 

2863 

27 

3246 

1107 

3014 

2910 

2907 

1745 

1181 

1858 

1994 

4  245 

3565 

2796 

31 

2» 

3443 

1105 

2883 

2899 

1748 

1187 

1861 

1984 

4173 

3440 

2756 

n 

30 

3431 

932 

2543 

2896 

1749 

1248 

1867 

1990 

4174 

3057 

2730 

30 

31 

3238 

2584 

1750 

1873 

4126 

2912 

31 

MEAN 

3784 

2296 

1105 

2882 

2997 

2205 

1887 

2187 

1890 

2703 

4365 

2242 

MEAF. 

MAX 

4  906 

3235 

3014 

3408 

3417 

3421 

2611 

3128 

1997 

4310 

4935 

3235 

MIN 

1465 

932 

179 

2523 

2863 

145 

1170 

1411 

1539 

1044 

2912 

1730 

MIN. 

\£C   FT 

.; 

136630 

177210 

166450 

: 

112160 

134460 

112450 

166180 

- 

133420 

E      -   ESTIMATED 

Nt  -   NO   IECOB0 

.      -   DISCHAIGE   MEASUIEMENT   0« 

otUKvATioN  or  no  flow 

=       -    E  AMD      * 

a  -  25-HOUR  DAY 
b  -  2 3 -HOUR  DAY 


MAXIMUM 


OlSCMABGt       D 

2547 


MINIMUM 


/   TOTAl   \ 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


37  47  45 


121  35  05 


SW  31  IS  4E 


JUN  51 -DATE 


1951 


0.00 


Station  located  at  Tracy  Pumping  Plant  at  intake  to  canal,  6  miles  southeast  of  Byron,  10  miles  northwest  of 
Tracy.   Discharge  computed  from  records  of  operation  of  pumps.   Water  is  diverted  from  Sacramento-San  Joaquin  Delta 
by  way  of  Old  River  and  a  dredged  channel  to  the  Tracy  Pumping  Plant  where  it  is  lifted  about  200  feet  into  canal. 
Records  furnished  by  U.  S.  Bureau  of  Reclamation. 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC   WET    PER   SECOND) 


WATER    YEAR 


STATION  NO 


STATION   NAME 


DELTA-MENDOTA    CANAL   TO   MENDOTA    POOL 


(day 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9\ 

. 

1807 

444 

175 

0 

1829 

2144 

1691 

444 

175 

0 

1828 

2081 

- 

1709 

444 

175 

0 

1828 

1860 

3 

4 
5 

1719 
1719 

448 
417 

274 
0 

0 
0 

1887 
2425 

1746 
1740 

4 
5 

1720 

389 

0 

0 

2680 

1739 

7 

1703 

415 

0 

0 

2772 

1738 

7 

1606 

418 

0 

0 

2506 

1734 

j 

- 

1558 

350 

0 

0 

2505 

1585 

10 

1542 

350 

0 

0 

2505 

1483 

10 

1470 

350 

0 

583 

2422 

1421 

1445 

357 

0 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

500 

2528 

1507 

1427 

385 

0 

O 

O 

O 

0 

O 

O 

425 

2535 

1359 

1455 

310 

0 

133 

2565 

1358 

IS 

1336 

336 

0 

0 

2597 

1469 

IS 

1272 

425 

0 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

0 

2597 

1600 

1255 

425 

0 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

0 

2596 

1737 

1106 

374 

0 

O 

0 

O 

O 

O 

O 

0 

2600 

1736 

850 

356 

0 

W 

w 

W 

W 

w 

W 

0 

2602 

1621 

10 

850 

361 

0 

0 

2476 

1553 

10 

890 

290 

0 

0 

2339 

1553 

877 

335 

0 

957 

2310 

1566 

871 

373 

0 

835 

2315 

1591 

837 

374 

0 

1084 

2322 

1748 

JS 

866 

378 

0 

1128 

2375 

1827 

35 

36 

771   a 

361 

0 

1667 

2320 

1897 

17 

773 

302 

0 

1824 

2249 

1965 

26 

764 

302 

0 

1824 

2226 

1966 

11 

V> 

7  24 

300 

0 

1764 

2192 

2020 

r> 

638 

264 

0 

1735 

2146 

1972 

31 

459 

0 

1904 

2145 

31 

MEAN 

1216 

369 

25.8 

528 

2362 

1711 

MEAN 

MAX 

1807 

448 

274 

1904 

2772 

2144 

MAX 

MIN 

459 

264 

0 

0 

1828 

1358 

MIN. 

yiC  FT 

74860 

21970 

1580 

32460 

. ;  _ 

101820 

AcnJ 

■  ESTIMATH) 
NO  RECORD 

DISCHARGE  MEASUREMENT  OR 
OMCKVATIO*  OF  HO  FLOW 

■  E  AMD     # 

2 5 -HOUR   DAY 


/     MEAN     ~\  f~ 

DISCHARGE  0 

522 


MAXIM  UM 


2\  C. 


U N I  MUM 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


NW   19    13S    15E 


JUL    51-DATE 


Station   located   approximately   2   miles    north   of   Mendota ,    where   Delta-Mendota   Canal   crosses    the   Outside   Canal,    which 
is   0.8  mile   northwest   of   Bass  Avenue   crossing    (check   No.    21).      Flow  measured  by  three   Sparling  meters    located   at 
siphon   outlet.      Records    furnished  by  U.    S.    Bureau   of   Reclamation. 


52 


TABLE  B-4  (Cont.) 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PES    SECOND) 


WATEB     TEAR 

STATION  NO 

STATION  NAME 

1969 

B07710 

SAN   JOAQUIN   RIVER  NEAR  MENDOTA 

J 

(day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DAT* 

210 

101 

90 

21 

4074 

4187 

4391 

3776 

4338 

3579 

481 

308 

1 

188 

100 

90 

18 

4570 

4435 

4180 

3615 

4375 

3368 

470 

325 

2 

174 

96 

90 

16 

4800 

4641 

4158 

3558 

4422 

3154 

452 

288 

1 

156 

95 

90 

15 

4880 

4720 

3948 

3753 

4705 

3252 

457 

237 

4 

5 

144 

86 

90 

12 

4880 

4904 

3893 

3774 

4912 

3111 

452 

330 

5 

14  9 

75 

89 

10 

4832 

4984 

4158 

3809 

5104 

2653 

439 

331 

6 

152 

70 

88 

7 

4832 

5136 

4428 

4178 

5554 

2128 

459 

326 

7 

150 

76 

84 

4 

4904 

5264 

4390 

4158 

5752 

1585 

446 

322 

( 

152 

83 

82 

2 

4976 

5344 

4405 

4188 

5760 

1398 

425 

309 

9 

10 

154 

82 

80 

0 

5072 

54  24 

4585 

4  218 

5912 

1225 

418 

302 

10 

11 

154 

79 

78 

0 

5104 

5440 

4622 

4210 

6080 

1034 

416 

304 

II 

12 

152 

79 

74      E 

0 

5112 

5416 

4570 

4218 

6240 

707 

422 

305 

12 

13 

154 

77 

71      E 

0 

5160 

5336 

4465 

4202 

6320 

698 

423 

301 

13 

14 

152 

76 

68      E 

4 

5216 

5264 

4367 

4142 

6344 

722 

421 

300 

14 

15 

156 

73 

64      E 

6 

5088 

5280 

4263 

4038 

6320 

695 

417 

301 

15 

16 

161 

71 

60      E 

12 

4856 

5304 

4225 

3970 

6304 

668 

414 

302 

16 

17 

166 

71 

S7      E 

16 

4784 

5328 

4120 

3992 

6232 

692 

412 

308 

17 

11 

172 

69 

54      E 

19 

4832 

5368 

3928 

3985 

6128 

788 

408 

312 

li 

19 

168 

73 

50      E 

20 

4896 

5416 

3753 

4068 

5968 

857 

392 

314 

19 

20 

168 

92 

46      E 

20 

4968 

5424 

3683 

4158 

5816 

755 

384 

313 

20 

21 

167 

96 

43      E 

31 

4928 

5440 

3669 

4120 

5168 

602 

384 

313 

21 

22 

167 

95 

40      E 

688 

4832 

5364 

3613 

4075 

4385 

580 

382 

312 

22 

23 

166 

94 

36      E 

1900 

4800 

5128 

3522 

4045 

4150 

568 

371 

314 

23 

24 

164 

92 

32      E 

2722 

4844 

5160 

3445 

4008 

3877 

540 

368 

322 

24 

25 

164 

92 

29      E 

2270 

4984 

5256 

3452 

4090 

3788 

528 

366 

331 

25 

26 

162 

92 

26      E 

1112 

5350 

5022 

3480 

4210 

3711 

508 

366 

332 

26 

27 

161 

92 

22      E 

1144 

4784 

4895 

3452 

4278 

3697 

500 

366 

332 

27 

21 

161 

92 

18      E 

2516 

4592 

4269 

3389 

4352 

3690 

502 

360 

331 

21 

29 

161 

92 

15      E 

3965 

4864 

3312 

4338 

3669 

502 

332 

330 

29 

30 

160 

92 

12      E 

3571 

4800 

3501 

4308 

3648 

483 

305 

285 

30 

31 

134 

8      E 

3669 

4744 

4322 

479 

304 

31 

MEAN 

161 

85 

57      E 

767 

4891 

5105 

3979 

4070 

5079 

1254 

404 

311 

MEAN 

MAX 

210 

101 

90 

3965 

5350 

5440 

4622 

4352 

6344 

3579 

481 

332 

MIN 

134 

69 

8      E 

0 

4074 

4187 

3312 

3558 

3648 

479 

304 

237 

MIN. 

Vac  ft 

9920 

5060 

; 

271640 

313880 

236760 

250230 

302220 

77080 

24820 

. 

E      -   ESTIMATED 

Nil  -    NO   «ECOeO 

.     -   DISCHAISE    MEASUREMENT    0« 

OBSERVATION  OF  HO  FLOW 
#     -  E  AND    * 


f     MEAN      > 

f                         MAXIMUM 

'                             MINIMI 

M                            A 

DISCHARGE 

2156 

DISCHARGE 
6360 

OAOC  HT 

14.75 

MO 

6 

DAT 

14 

TIME 

1700 
J 

DISCHARGE 
0 

GAGE   HT 

MO 

1 

10 

TIME 

0000 

J 

f        TOTAL        N 


ACK  H3T 

1560850 


MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


120  22  35   SW  7  13S  15E 


OCT  3  9-DATE 


Station  located  2.5 
Reclamation.  Draina 
by  upstream   reservoi 


Lies  downstream  from  Mendota  Dam,  4  miles  north  of  Mendota.  Records  furnished  by  U.  S.  Bureau  of 
2  area  is  3,943  square  miles.  This  station  is  equipped  with  DWR  radio  telemeter.  Flow  regulated 
s.      Summer   flows  consist  mainly  of  Delta-Mendota   Canal  water   regulated  through  Mendota   Dam   for 


discharge   of   record  pri 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PER   SECOND) 


fwATER  YEAR 

STATION  NO 

STATION  NAME                                                           > 

1969 

B07610 

SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  DOS  PALOS 

J 

(DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY* 

0 

3780 

4570 

4262 

3017 

3720 

3044 

i 

2 

0 

4318 

4410 

3790 

3170 

3720 

2970 

1 

3 

0 

4720 

4810 

3690 

3020 

3710 

2700 

3 

0 

4910 

4870 

3600 

3080 

3820 

2592 

4 

5 

0 

4960 

5010 

3340 

3170 

4130 

2709 

S 

6 
7 
< 

0 

4990 

5110 

3590 

3190 

4280 

2241 

6 

0 

4960 

5190 

3830 

3360 

4720 

1552 

7 

0 

4980 

5320 

4030 

3650 

5220 

1050 

S 

0 

5040 

5430 

3870 

3590 

5370 

574 

9 

10 

0 

5080 

5520 

4030 

3630 

5484 

525 

10 

0 

5100 

5540 

4140 

3640 

5550 

288 

11 

N 

N 

N 

0 

5109 

5540 

4158 

3620 

5640 

235 

N 

N 

13 

0 

0 

0 

0 

5150 

5500 

4050 

3650 

5750 

176 

O 

O 

13 

0 

5170 

5330 

3970 

3640 

5820 

166 

14 

15 

0 

5200 

5300 

3810 

3590 

5870 

152 

IS 

F 

F 

F 

0 

4970 

5310 

3720 

3420 

5890 

120 

F 

F 

16 

L 

L 

L 

0 

4820 

5290 

3670 

3420 

5830 

80 

L 

L 

17 

0 

0 

0 

0 

4830 

5280 

3520 

3440 

5770 

126 

O 

O 

11 

w 

w 

w 

0 

4840 

5280 

3290 

3450 

5690 

250 

w 

W 

19 

20 

0 

4880 

5290 

3140 

3600 

5540 

278 

30 

0 

4900 

5300 

3080 

3630 

5313 

128 

31 

34 

4880 

5310 

3060 

3570 

4390 

51 

33 

728 

4830 

5380 

2990 

3550 

3823 

37 

33 

1741 

4850 

5290 

2871 

3470 

3615 

19 

34 

IS 

24  76 

4910 

5340 

2835 

3510 

3280 

16 

35 

1780 

5300 

5360 

2844 

3600 

3222 

5 

36 

957 

5230 

4  940 

2862 

3700 

3162 

0 

27 

1385 

4900 

4690 

2790 

3740 

3150 

0 

16 

29 

3072 

4570 

2700 

3780 

3130 

0 

29 

30 

3770 

4450 

2736 

3750 

3080 

0 

30 

31 

3510 

4430 

3730 

0 

31 

MEAN 

628 

4915 

5128 

3476 

34  96 

4590 

712 

MEAN 

MAX 

3770 

5300 

5540 

4262 

3780 

5890 

3044 

MIN. 

0 

3780 

4410 

2700 

3017 

3080 

0 

MIN 

Vac  FT 

38590 

272940 

315300 

206820 

214970 

273110 

43800 

"") 

■   ESTIMATED 
NO   RECORD 
DISCHARGE   MEASUREMENT  OR 

OR3ERVATION  OF   NO  FLOW 


,        MEAN       \    ,'" 


DISCHARGE  DISCHARGE 

1886              5560 
. J  V 


MAXIMUM 


^  c 


TIME 

2300 


MINIMUM 


/         TOTAL        ~\ 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

*\ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1  4  SEC  T  1  R 

M  D  B  S.M 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT  I     DATE 

FROM  [   TO 

36  59  38 

120  30  02 

N>sl2  US  13E 

8920a  1 
8200 

10.52b  1  6-24-41 
6-  5-52 

OCT  40-DATE 

1940 

116.5 

USED 

Station  located  800  feet  downstream  from  the 
by  U.  S.  Bureau  of  Reclamation.   Drainage  ar 
reservoirs.   Water  diverted  above  station  to 

head  of  Temple  Slough,  6.5  miles  east  of  Dos  Palos.   Recorc 
sa  is  approximately  4,672  square  miles.   Flow  regulated  by  v 
Central  California  Irrigation  District. 

s  furnis 
pstream 

hed 

a   Maximur 
b  Gage  he 

i  discharge 
ight  at  sit 

of  record  pric 
e  and  datum  tr 

r  to  the 
en  in  use 

construction  of  Fria 

nt  Dam  in  194<l 

. 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PER   SECONDI 


fwATER    YEAR 

STATION  NO 

STATION  NAME 

"\ 

1969 

B67920 

BIG    CREEK    DIVERSION    NEAR    FISH    CAMP 

J 

'day 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

2.6 

3.0 

5.3 

36 

5.7 

42 

7.0 

4.6 

45 

45 

8.3 

5.2 

2 

2.8 

3.0 

5.0 

35 

a .  b 

43 

6.8 

4.6 

45 

45 

8.3 

5.0 

3 
3 

3 

2.8 

3.0 

6.3 

35 

4.6 

43 

6.6 

4.6 

45 

44 

7.8 

5.0 

4 

2.8 

2.9 

6.1 

26 

4.6 

42 

6.3 

4.6 

45 

43 

7.6 

5.0 

5 

2.9 

2.8 

6.8 

7.6 

8.8 

43 

6.1 

4.6 

45 

42 

7.2 

5.0 

i 

2.8 

4.5 

7.0 

8.1 

23 

39 

6.1 

4.6 

45 

40 

7.0 

4.8 

6 

2.8 

4.8 

5.9 

8.6 

25 

26 

6.1 

34 

45 

39 

7.0 

5.9 

2.9 

4.6 

7.2 

8.6 

27 

24 

5.9 

44 

44 

38 

6.8 

5.2 

2.8 

4.8 

5.0 

8.1 

19 

23 

5.7 

44 

45 

36 

6.6 

5.0 

10 

2.8 

4.6 

6.6 

8.6 

5.7 

23 

5.7 

45 

43 

35 

6.6 

5.0 

10 

,, 

2.8 

4.6 

8.3 

8.1 

5.7 

15 

5.7 

45 

47 

33 

6.6 

5.0 

12 

3.0 

7.6 

9.8 

8.1 

5.7 

13 

5.5 

46 

48 

32 

6.1 

5.0 

13 

3.4 

6.1 

14 

24 

6.6 

12 

5.5 

46 

49 

33 

6.1 

4.8 

14 

3.0 

5.5 

15 

29 

5.9 

8.3 

5.5 

47 

49 

32 

5.9 

4.8 

IS 

3.0 

6.3 

27 

27 

7.0 

4.3 

5.3 

47 

51 

28 

5.5 

4.8 

15 

16 

3.0 

6.3 

11 

23 

8.1 

4.5 

5.2 

44 

52 

25 

5.5 

4.8 

17 

3.0 

6.1 

11 

16 

7.0 

5.0 

5.2 

45 

52 

24 

6.1 

4.6 

ia 

3.0 

7.2 

11 

24 

6.6 

5.7 

5.0 

47 

51 

22 

5.9 

4.6 

19 

3.0 

7.0 

20 

23 

6.6 

5.9 

5.0 

35 

50 

20 

5.5 

4.6 

30 

3.0 

6.6 

17 

9.3 

6.6 

7.0 

4.8 

7.4 

50 

18 

5.5 

4.8 

30 

31 

3.0 

6.1 

26 

8.8 

7.4 

18 

4.6 

31 

50 

15 

5.9 

5.0 

22 

3.0 

5.9 

35 

7.0 

6.6 

6.6 

4.6 

45 

49 

14 

5.9 

5.0 

23 

3.0 

5.7 

35 

6.8 

6.8 

6.6 

4.6 

45 

49 

13 

5.7 

4.6 

34 

3.0 

5.9 

37 

6.6 

21 

6.6 

4.6 

45 

49 

12 

5.5 

4.8 

25 

3.0 

5.5 

36 

8.1 

23 

6.6 

4.6 

45 

48 

11 

5.5 

4.6 

25 

26 

3.0 

5.5 

40 

7.6 

27 

6.6 

4.6 

45 

47 

11 

5.5 

4.5 

27 

3.0 

5.2 

36 

6.3 

35 

6.6 

4.6 

45 

47 

11 

5.5 

4.3 

38 

3.0 

5.0 

39 

17 

41 

6.8 

4.6 

45 

46 

11 

5.5 

4.1 

39 

3.0 

S.O 

39 

27 

6.8 

4.6 

45 

46 

10 

5.3 

4.1 

30 

3.0 

5.0 

38 

21 

7.0 

4.6 

45 

46 

9.3 

5.2 

4.1 

31 

3.0 

37 

16 

7.0 

45 

8.8 

5.0 

31 

MEAN 

2.9 

5.2 

19.5 

16.3 

13.1 

16.6 

5.4 

35.0 

47.4 

25.8 

6.2 

4.8 

MEAN 

MAX 

3.4 

7.6 

40 

36 

41 

43 

7.0 

47 

52 

45 

8.3 

5.9 

MAX 

MIN. 

2.6 

2.8 

5.0 

6.3 

4.6 

4.3 

4.6 

4.6 

43 

8.8 

5.0 

4.1 

MIN. 

IaC  FT 

181 

310 

1197 

1002 

726 

1019 

319 

2152 

2822 

1585 

382 

286 

AC.Fy 

E      -   ESTIMATED 
NR  -   NO   RECORD 
*     -   DISCHARGE   MEASUREMENT  OR 
ORSCftVATION  OF  NO  FLOW 


f     MEAN      N   /~ 


»A»IM UM 


TIME  Dl 

2100 


MINIMUM 


/        TOTAt       > 


MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


3  7    28    10 


119    36    52 


NE25    5S    21E 


3.56 


1-30-63 


DEC    58-DATE 


1958 


0.00 


Station   located   195    feet   upstream   from  road  culvert,    1.4  miles   southeast   of   Fish  Camp.      This    is    regulated  diversion 
from  Big   Creek   to  Lewis   Fork,    Fresno   River.      Stage-discharge   relationship  at   time   affected  by   ice   and  extreme  high 
flows   affected  by   36-inch  culvert  pipe  below   station.      Altitude   of  gage    is   approximately  5,400   feet    (from  topographi 
map).      Records    furnished  by  Madera    Irrigation  District. 


TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PER   SECOND) 


WATER    YEAR 


STATION  NO 


STATION   NAME 


LEWIS    FORK   FRESNO    RIVER    NEAR   OAKHURST 


/'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

dayN 

2.5 

8.0 

16 

32 

124 

166 

179 

14  3 

126 

111 

38 

17 

3.2 

9.6 

13 

32 

117 

154 

183 

139 

124 

109 

37 

17 

i 

3.1* 

35 

14   * 

31 

114 

162 

196 

135 

123   * 

107   * 

35 

17 

3.3 

12 

13 

34 

110   * 

146 

165 

132 

121 

105 

33 

16   * 

4 

5 

3.7 

8.0 

13 

35 

144 

139 

303 

130 

120 

103 

29   * 

16 

5 

4.5 

7.3 

13 

36   * 

154 

139 

274 

133 

118 

102 

29 

16 

6 

4.8 

10   * 

13 

36 

104 

127   * 

207 

153 

117 

100 

28 

19 

7 

4.9 

10 

13 

34 

116 

120 

187   * 

174   * 

119 

97 

27 

17 

4.8 

9.7 

12 

32 

111 

117 

191 

176 

167 

95 

26 

16 

10 

4.5 

9.5 

15 

28 

107 

127 

188 

175 

144 

91 

27 

16 

10 

4.5 

9.2 

48 

27 

107 

118 

188 

172 

134 

89 

29 

16 

11 

6.1 

21 

21 

28 

147 

114 

191 

170 

135 

85 

28 

16 

11 

13 

17 

20 

150 

124 

110 

188 

163 

131 

86 

25 

15 

11 

u 

13 

13 

30 

176   * 

116 

105 

180 

160 

127 

84 

26 

15 

14 

IS 

6.1 

24   * 

92 

97 

196 

107 

166 

155 

129 

78 

27 

15 

IS 

16 

5.3 

19 

73   * 

72 

160 

112 

161 

150 

135 

73 

27 

15 

16 

17 

5.1 

16 

33 

56 

137 

122 

167 

148 

131 

70 

29 

15 

17 

4.8 

17 

25 

145 

151 

132 

169 

146 

126 

66 

28 

15 

11 

19 

5.0 

18 

25 

998 

146 

132 

164 

129 

125 

63 

26 

15 

l» 

JO 

5.0 

15 

17 

353 

133 

129 

171 

71 

120 

60 

26 

15 

20 

31 

5.0 

14 

24 

904   * 

126 

161 

177 

80 

121 

57 

24 

16 

21 

22 

4.8 

13 

28 

285 

119 

136 

174 

136 

121 

54 

23 

15 

22 

11 

4.9 

13 

25 

154 

126 

139 

192 

136 

119 

53 

23 

13 

21 

24 

4.9 

14 

62 

178 

347 

144 

172 

144 

117 

50 

22 

13 

24 

IS 

5.1 

15 

99 

947 

254 

146 

155 

142 

116 

49 

22 

13 

25 

26 

5.4 

13 

58 

740 

192 

152 

151 

141 

114 

47 

22 

12 

26 

n 

5.7 

14 

39 

314 

145 

159 

148 

139 

113 

47 

21 

12 

27 

1% 

6.0 

13 

46 

218 

167 

167 

148 

137 

114 

48 

20 

12 

21 

n 

6.6 

12 

39 

171 

176 

150 

134 

114 

43 

19 

13 

2» 

30 

13 

13 

34 

150 

185 

148 

130 

112 

41 

19 

13 

10 

n 

8.8 

32 

129 

191 

127 

39 

18 

21 

MEAN 

5.7 

14.1 

32.4 

214 

146 

140 

181 

142 

124 

74.3 

26.2 

15.0 

MEAN 

MAX. 

13 

35 

99 

998 

347 

191 

303 

176 

167 

111 

38 

19 

MAX 

MIN. 

2.5 

7.3 

12 

27 

104 

105 

148 

71 

112 

39 

18 

12 

MIN 

^C.FT. 

<  .' 

838 

1993 

13140 

8120 

'i 

10780 

8727 

7404 

4566 

1613 

895 

Ac*; 

E      -   ESTIMATED 

NR  -   NO   RECORD 

•      -  DISCHARGE  MEASUREMENT  OH 

OIMUVATIOH  Or  NO  FLOS 


DISCHAROt 
1670 


OAG€  HT 

4.66 


ma 

19  t>915 


MINIMUM 


HM 

i  booo 


TOTAl    \ 


ACRE  «T 

67010 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


37  20  44 


119  38  20 


SE  2   7S  21E 


2000 


5.00 


2-1-63 


SEP  61-DATE 


Station  located  1.6  miles  north  of  Oakhurst  on  Highway  41,  500  feet  downstream 
located  on  left  bank  above  concrete  weir.  Drainage  area  is  32.5  square  miles. 
2,520  feet  (from  topographic  map).  Flow  recorded  at  this  station  includes  wat 
River  drainage  via  Big  Creek  Diversion  shown  on  preceding  table. 


from  White  Oaks  Guest  Home.  Static 
Altitude  of  gage  is  approximately 
r  diverted  from  South  Fork  Merced 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PER   SECOND) 


WATER    TEAK 


STATION  NO 


STATION  NAME 


MIAMI    CREEK    NEAR    OAKHURST 


['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

day> 

, 

0.5 

1.2 

2.1 

5.9 

39      E 

31 

55 

48 

19 

12 

3.7 

1 

0.6* 

1.5 

2.0 

5.8 

35      E 

28 

53 

46 

19 

11 

6.1 

3.6 

3 

0.6 

11 

1.9* 

5.9 

32      E 

27 

56 

44 

18      * 

11      * 

5.8 

3.5 

4 

0.6 

4.1 

1.8 

6.3 

28      # 

26 

49 

42 

17 

11 

5.6 

4.3* 

S 

0.6 

2.3 

2.1 

6.4 

29 

25 

89 

42 

17 

11 

5.4* 

3.5 

5 

0.6 

1.8 

2.1 

6.4* 

30 

26 

78 

44 

17 

11 

5.3 

3.5 

0.6 

1.6* 

2.1 

6.3 

27 

24      * 

59 

45 

17 

11 

5.2 

3.5 

0.7 

1.5 

2.1 

5.9 

26 

23 

53      * 

45      * 

17 

10 

5.1 

3.5 

0.7 

1.5 

1.8 

5.4 

25 

23 

54 

46 

26 

10 

5.0 

3.3 

10 

0.6 

1.5 

2.4 

4.9 

24 

23 

56 

45 

27 

9.7 

5.1 

3.4E 

10 

11 

0.6 

1.5 

8.8 

4.6 

25 

21 

57 

44 

22 

9.4 

5.1 

3.4E 

12 

0.8 

3.6 

4.5 

4.5 

40 

21 

58 

47 

20 

9.1 

4.9 

3.4E 

13 

2.0 

2.9 

3.4 

64 

33 

20 

57 

42 

19 

8.7 

■i .  B 

3.4E 

14 

3.2 

2.3 

6.0 

59 

29 

21 

53 

39 

18 

8.9 

4.6 

3.4E 

15 

1.4 

4.2* 

28 

21 

49 

22 

48 

37 

17 

8.6 

4.5 

3.3E 

15 

16 

1.2 

3.1 

21      * 

13 

40 

25 

48 

35 

17 

8.4 

4.5 

3.3E 

16 

17 

1.1 

2.7 

8.1 

10 

33 

30 

51 

34 

17 

8.2 

4.6 

3.3E 

17 

18 

1.0 

2.7 

5.8 

54 

32 

36 

53 

33 

16 

8.1 

4.5 

3.2E 

19 

1.0 

2.8 

5.1 

363 

30 

36 

52 

32 

16 

8.1 

4.4 

3.  IE 

19 

10 

1.0 

2.6 

4.6 

123 

27 

35 

54 

30 

15 

7.9 

4.4 

3.2 

10 

11 

1.0 

2.3 

6.0 

319      * 

26 

38 

57 

29 

15 

7.8 

4.3 

3.3 

11 

11 

1.0 

2.1 

4.1 

106 

25 

36 

57 

28 

14 

7.6 

4.2 

3.1 

11 

33 

0.9 

2.0 

3.9 

48 

24 

41 

64 

27 

14 

7.4 

4.2 

2.9 

11 

14 

0.9 

2.2 

12 

53 

49 

44 

55 

26 

13 

7.3 

4.2 

2.9 

14 

IS 

0.9 

2.2 

31 

338 

43 

45 

49 

25 

13 

7.3 

4.3 

2.9 

IS 

16 

0.9 

1.9 

15 

205 

34 

48 

48 

24 

13 

7.2 

4.0 

2.9 

16 

17 

0.9 

1.8 

8.9 

81 

30 

50 

48 

24 

13 

7.5 

4.1 

2.7 

17 

18 

0.8 

1.7 

8.5 

56      E 

31 

53 

4  :■■: 

23 

13 

7.3 

4.0 

2.7 

18 

39 

0.9 

1.6 

7.5 

51      E 

55 

50 

22 

12 

6.7 

4.0 

2.7 

19 

30 

1.8 

1.6 

6.6 

47      E 

56 

50 

21 

12 

6.5 

3.9 

2.7 

30 

31 

1.4 

6.1 

42      E 

58 

20 

6.2 

3.8 

31 

MEAN 

1.0 

2.5 

7.3 

68.4 

32.0 

33.8 

55.3 

35.1 

16.8 

8.8 

4.7 

3.3E 

MEAN 

MAX 

3.2 

11 

31 

363 

49 

58 

89 

48 

27 

12 

6.1 

4.3 

MAX 

MIN 

0.5 

1.2 

1.8 

4.5 

24 

20 

48 

20 

12 

6.2 

3.8 

2.7 

MIN 

Vac  ft 

■ 

150 

447 

4  208 

1775 

2077 

3291 

2160 

998 

539 

290 

194E 

Ac  ru 

ESTIMATED 

NO   SECOBD 

DISCHARGE    MEASUREMENT   OH 


C     MEAN      ~\ 


MAX     «U1 


^\(Z 


TIME 

0830 

J  v_ 


MINI  MUM 


/        TOTAL        \ 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


37  23  38   119  39  10   SE22   6S  21E 


DEC   59-DATE 


Station   located   150   feet  downstream   from  bridge,    4.5   miles   north  of  Oakhurst.      Tributary   to  Fresno  River.      Stage- 
discharge    relationship  at   times   affected  by   ice.      Drainage   area    is    10.6   square   miles.      Recorder    installed  December   15, 
1959.      Altitude  of  gage    is   approximately   3,500   feet    (from  topographic  map). 


TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FEET   PER   SECOND) 


'WATEB   YEAH 

STATION  NO 

STATION  NAME 

^ 

1969 

B06725 

FRESNO    RIVER    EIGHT    MILES    WEST    OF    MADERA 

J 

(DAY        OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

0 

15 

700 

2500 

385 

60 

14  3 

0 

0 

0 

5 

695 

1775 

370 

40 

135 

0 

0 

0 

0 

625 

1675 

625 

25 

148 

0 

0 

0 

0 

580 

1400 

625 

24 

143 

0 

0 

5 

0 

0 

625 

1198 

485 

15 

133 

0 

0 

0 

0 

1425 

1055 

2215 

10 

100 

0 

0 

0 

4 

1500 

981 

1287 

4 

60 

0 

0 

0 

3.5 

950 

881 

815 

4 

69 

0 

0 

0 

3 

750 

798 

680 

15 

90 

0 

0 

10 

0 

1 

645 

1198 

625 

20 

185 

0 

0 

0 

0 

575 

1070 

590 

25 

270 

0 

0 

13 

„ 

0 

0 

625 

858 

530 

35 

185 

N 

0 

0 

13 

Q 

0 

0 

825 

887 

510 

30 

30 

O 

0 

27 

0 

225 

64  5 

741 

510 

25 

25 

0 

40 

IS 

0 

725 

655 

670 

480 

15 

10 

0 

44 

16 

0 

375 

1475 

625 

390 

0 

8 

F 

0 

44 

17 

0 

250 

900 

575 

315 

0 

0 

L 

0 

40 

IS 

Q 

0 

200 

875 

590 

330 

0 

0 

O 

0 

40 

19 

W 

0 

1800 

1450 

590 

297 

0 

0 

w 

0 

10 

20 

0 

2725 

1425 

585 

295 

0 

0 

0 

0 

21 

0 

4000 

1450 

890 

290 

200 

0 

0 

0 

33 

0 

3750 

1455 

860 

270 

255 

0 

0 

0 

33 

0 

1500 

1900 

635 

250 

277 

0 

0 

0 

34 

0 

675 

4675 

590 

230 

415 

0 

50 

0 

25 

0 

3900 

8500 

555 

215 

560 

0 

75 

0 

26 

0 

4400 

5000 

512 

198 

580 

0 

80 

0 

27 

0 

2425 

2200 

485 

178 

630 

0 

20 

0 

29 

55 

1625 

1700 

475 

155 

630 

0 

0 

0 

39 

57 

1400 

460 

120 

480 

0 

0 

0 

79 

30 

40 

1000 

440 

120 

350 

0 

0 

0 

30 

31 

25 

900 

430 

0 

31 

MEAN 

5.7 

1029 

1600 

870 

480 

159 

57.8 

7.3 

8.2 

MEAN 

MAX 

57 

4400 

8500 

2500 

2215 

630 

270 

80 

44 

MAX 

MIN 

0 

0 

575 

430 

120 

0 

0 

0 

0 

MIN. 

\AC  FT 

1 

■     .    ■ 

88910 

53520 

28530 

9767 

3439 

450 

486 

AC  Fl) 

E      -   ESTIMATED 
N>  -   NO   RECORD 
.      -   DISCHARGE    MEASUREMENT   OH 
OBSERVATION  OF  NO  FLO* 


f    MEAN      ■> 

1 

MAXIMUM 

M  1  N  1  M  I    M 

> 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

GAGE  HT 

MO 

DAT 

TIME 

DISCHARGE 

GAGE   HT 

MO 

DAY 

TIME 

344 

12100 

13.10 

2 

25 

0600 

0 

10 

1 

0000 

V                J 

^ 

J 

^ 

) 

f        TOTAl        \ 


ACRE   FBI 

248700 

V J 


MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


120    12    12    NE    15    US    16E 


1936-SEP   40 
OCT   41-SEP   42 

JUL    44 -DATE 


Station  located  left  bank  100  feet  downstream  from  County  Road  19  bridge.   Equipped  with  Stevens  Type  F  recorder. 
Station  records  natural  runoff  as  well  as  Central  Valley  Project  water.   Records  furnished  by  Madera  Irrigation 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY   MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC    FEET    PER    SECOND 


WATER    yEAl 

STATION  NO 

STATION  NAM! 

A 

1969 

B64300 

WEST    FORK   CHOWCHILLA    RIVER   NEAR   MARIPOSA 

J 

fDAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

day") 

0.0 

0.6 

7.3 

86 

350 

65 

39 

9.1 

3.3 

0.3 

0.0 

, 

0.0 

0.8 

6.4 

78 

239 

70 

38 

9.1 

2.9* 

0.3 

0.0 

0.4 

0.7 

6.1* 

71 

241      * 

102      * 

37 

9.1 

2.7 

0.3 

0.0* 

0.1 

0.6* 

5.3 

64      * 

182 

70 

37 

8.8* 

2.6 

0.2* 

0.0 

4 

0.0 

0.5 

4.8 

168 

163 

253 

35 

8.3 

2.3 

0.2 

0.0 

5 

0.0* 

0.4 

4.2 

311 

153 

174 

34 

8.0 

2.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.4 

3.9 

143 

139 

113 

33      * 

7.8 

2.2 

0.2 

0.0 

7 

0.0 

0.4 

3.6 

105 

128 

95 

31 

8.0 

2.1 

0.2 

0.0 

I 

* 

0.0 

0.4 

3.5 

90 

125 

87 

28 

9.4 

2.0 

0.2 

0.0 

» 

0.0 

0.6 

3.2 

83 

165 

84 

26 

12 

1.8 

0.3 

0.0 

10 

0.0 

3.6 

3.1 

82 

165 

78 

25 

11 

1.8 

0.2 

0.0 

11 

N 

0.2 

1.8 

3.1 

147 

14  9 

74 

21 

10 

1.7 

0.3 

0.0 

11 

0 

0.1 

1.1 

216 

102 

134 

72 

20      * 

9.6 

1.7 

0.7 

0.0 

1J 

0.2 

2.2 

164      * 

91 

118 

70 

20 

8.0 

1.6 

0.7 

0.3 

14 

1.7* 

52 

37 

257 

112 

66 

20 

7.5 

1.3 

0.6 

0.3 

IS 

F 

0.5 

57 

21 

153 

107 

63 

19 

7.3 

1.3 

0.6 

0.3 

16 

L 

0.3 

7.0* 

14 

115 

110 

62 

18 

8.8 

1.2 

0.6 

0.0 

17 

0 

0.2 

3.2 

317 

192 

112 

60 

17 

7.5 

1.0 

0.4 

0.0 

11 

W 

0.2 

3.6 

1480      * 

208 

109 

57 

16 

7.0 

1.0 

0.1 

0.0 

19 

0.2 

2.7 

363 

143 

113 

55 

16 

6.4 

0.8 

0.1 

0.0 

JO 

0.2 

1.8 

1530 

132 

193 

52      * 

15 

5.9 

0.8 

0.1 

0.0 

31 

0.2 

1.4 

246 

127 

118 

50 

14 

5.5 

0.7 

0.1 

0.0 

22 

0.2 

1.4 

112 

213 

105 

74 

14 

5.3 

0.6 

0.1 

0.0 

11 

0.3 

6.8 

163 

1330 

100 

68 

13 

5.1 

0.6 

0.1 

0.0 

24 

0.4 

126 

1720      * 

435 

92 

53 

12 

4.8 

0.6 

0.1 

0.0 

25 

0.4 

54       * 

623 

429 

87 

49 

12 

4.6 

0.6 

0.0 

0.0 

26 

0.4 

19 

201 

239 

84 

46 

12 

4.4 

0.6 

0.0 

0.0 

27 

0.3 

26 

155 

280 

80 

44 

12 

4.2 

0.6 

0.0 

0.0 

21 

0.3 

25 

112 

75 

42 

12 

3.9 

0.5 

0.0 

0.0 

29 

0.3 

14 

100 

71 

40 

11 

3.8 

0.4 

0.0 

0.0 

30 

9.1 

86 

68 

10 

0.4 

0.0 

31 

MEAN 

0.2 

13.7 

249 

210 

135 

76.3 

21.5 

7.3 

1.4 

0.2 

0.0 

MEAN 

MAX 

1.7 

126 

1720 

1332 

350 

253 

39 

12 

3.3 

0.7 

0.3 

MIN 

0.0 

0.4 

3.1 

64 

68 

40 

10 

3.8 

0.4 

0.0 

0.0 

MIN 

IaCFT 

14 

841 

. 

11650 

8305 

- 

1323 

437 

87 

14 

2 

-  estimated 

:  -  no  record 

-  discharge  measurement  ot 
observation  of  no  flow 

-Cairo  * 


MEAN 

'                           MAXIMUM                           ""l 

f                               MINIMI 

M 

DISCHARGE 

58.7 
^                  J 

DISCHARGE 

4350E 

OAOE   HT 

8.93 

MO 

1 

2'. 

TIME 

0750 
J 

DISCHARGE 
0.0 

OAOE   HT 

MO 

10 

DAY 
1 

TIME 

0000 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

II  SEC    T    &  R 
M  D  B  &.M 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

DATUM 

CFS         |     GAGE  HT     |           DATE 

FROM    |      TO 

: 

Station    1 
33.6    squa 

119    52    25 

ocated    15    f 
re    miles. 

SE10       6S    19E 

eet   downstream 
Altitude   of   ga 

4350E      1     8.93         |      1-25-69 

from    Indian   Peak   Road   Bridge 
ge    is    1,680    feet    (from   topogr 

NOV    5 7 -DATE 

,    6.7    miles    sc 
aphic   map) . 

utheast   of  Mar 

1957    | 

iposa.      Drai 

nage    are 

DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC    FEET    PER    SECOND) 


(WATEK   YEAH 

STATION  NO 

STATION  NAME 

\ 

1969 

B64  200 

CHOWCHILLA    RIVER    NEAR    RAYMOND 

J 

FEB.  MAR. 


MAY  JUNE  JULY  AUG 


day\ 


:nt  data   :  i ly  flows 


MEAN 
MAX 
MIN. 


MIAN 
MAX 

MIN 


E      -   ESTIMATED 

m  -   NO   IKO10 

.     -   DISCHARGE   MEASUEEMENT   OH 

observation  of  no  flo* 
#    -  Eamo    • 


(      MEAN 

f 

MAXIMUM 

> 

MINIMUM                           N 

DOOUMI 

OISCHAIGE 

GAGE  HT 

MO 

OAt 

TIME 

CHSCHAMX 

GAOC  KT       MO 

DAV 

1»l 

13760 

586.44 

? 

24 

1930 

mi 

1 

0000 

^                  J 

V 

> 

<- 

J 

TOTAl 

■ 

AOM  W 

V 

) 

37    15    36 


119   56   42 


SE    1      8S      18E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


13760   | 586.44  | 2-24-69 


PERIOD  OF  RECORD 


NOV  59-DATE 


1959 


DATUM  OF  GAGE 

BO    I   ZERO 

ON 

TO     GAGE 

0.00 


ition  located  6.0  miles  northwest  of  Raymond  on  Raymond  Road.   Elevation  of  station  is  approximately  600  feet. 
S.  Coast  and  Geodetic  Survey  datum.   This  station  was  installed  in  cooperation  with  Madera  County  and  Chowchilla 
Water  District  as  a  flood  warning  station  and  is  equipped  with  a  telemark.   Records  for  some  years  are  insufficient 
for  publication.   Discharge  measurements  and  partial  flow  records  are  available  in  DWR  files.   Drainage  area  is  201. 
square  miles. 
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TABLE  B-4  (Cont.) 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FEET   PER    SECOND) 


*AUS     .Eii 

STATION  NO 

STATION  NAME 

1969 

B00435 

EASTSIDE   BYPASS    NEAR   EL   NIDO 

(DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

. 

• 

0.0 

14 

10800 

14300 

10300 

5160 

10300 

4010      * 

1.0* 

0.0 

8.6 

10900 

14  300 

10400 

7870 

10300       * 

3580 

1.4 

• 

0.0 

11200 

13800 

10100 

9290 

10300 

3080 

0.0 

0.0 

2.1 

11400 

14300 

9830 

9030 

10600 

2530 

0.0 

S 

0.0 

0.6 

11300 

13500      * 

8850 

9130      * 

11300 

2170 

0.0 

s 

0.0 

0.0 

11700 

12800 

9620 

8580 

12300 

1750 

0.0 

7 

0.0 

0.0* 

13200 

13100 

11800      * 

6860 

13400 

1260 

0.0 

0.0 

0.0 

12800 

13400 

11400 

5940 

14200 

1070 

0.0 

0.0 

0.0 

11900 

13600 

11000 

8370 

14300 

924 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

11600      * 

13900 

10900 

9640 

14500 

731 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

11500 

15100 

11500 

9940 

14600 

554 

0.0 

N 

N 

0.0 

0.0 

11500 

14400 

10900 

9880 

14600      * 

378 

0.0 

N 

0 

0 

0.0* 

0.0 

11700 

14200 

9660 

9880 

14100 

253 

0.0 

0 

0.0 

3.9 

11600 

14100 

8790 

9790 

13000 

162 

0.0 

1J 

0.0 

1250      * 

11600 

13700 

8450 

9840 

12000 

93      * 

0.0 

IS 

F 

F 

0.0 

8S6      * 

12200 

13600 

8530 

9720 

11700 

66 

0.0 

F 

16 

L         * 

L 

0.0 

455 

12900 

13600 

8760 

9770 

11600 

61 

0.0 

L 

17 

0 

0 

0.0 

306 

12900 

13600 

8490 

9830 

11500 

34 

0.0 

0 

w 

W 

0.0 

334 

13800      * 

13700 

7930 

9720 

11500 

56 

0.0 

w 

19 

10 

* 

8.3 

3900      * 

14200 

13900 

7480 

9850      * 

11300 

129 

0.0* 

20 

44 

3390 

13400 

13900 

7160 

9960 

10900 

146 

0.0 

11 

47 

6390      * 

13200 

14700 

7120 

9980 

9980 

87 

0.0 

• 

22 

47 

4630 

12700 

14200 

6890 

9960 

8730 

46 

0.0 

21 

50 

3900 

14900 

14000      * 

6440 

10000 

7750 

35 

0.0 

14 

is 

53 

4930 

20100      * 

14000 

6240 

10100 

6300 

31 

0.0 

15 

54 

9240      * 

18900      * 

14100 

6220 

10300 

5000 

27 

0.0 

26 

46 

9260 

16500 

13400 

6170 

10400 

4290 

22 

0.0 

27 

4: 

8960 

14800 

12900 

5580 

10500 

4120 

15 

0.0 

21 

19 

34 

8670 

11800 

5320 

10500 

4070 

9.6 

0.0 

29 

26 

9790 

10600 

4740 

10500 

4030 

4.6 

0.0 

30 

31 

19 

11100      * 

10400 

10400 

1.5 

0.0 

31 

MEAN 

15.1 

2819 

13040 

13580 

8552 

9377 

10420 

752 

0.1 

MEAN 

MAX 

54 

11100 

20100 

15100 

11800 

10500 

14600 

4010 

1.4 

MAX 

MIN 

0.0 

0.0 

10800 

10400 

4740 

5160 

4030 

1.5 

0.0 

MIN 

\£C  FT 

. 

.  ■  :-• 

724400 

834800 

: 

'-■ 

620000 

46250 

,UIJ 

E      -  ESTIMATED 

Nl  -  NO   IKOU 

•     -  DISCHABGE    MEASUIEMENT  Ot 

OftSCRVATION  OF   NO   FLOW 


(     MEAN      "\ 

f                           MAXIMUM                           Ni 

f                            MINIM 

M 

DISCMAtO* 

4814 
^                  J 

Duoum 

21700 

OAOE  XT 
17.58 

MO 

2 

DAY 

25 

TIME 

1030 

DISCHARGE 
0.0 

OAOC    XT 

MO 
10 

DA* 
1 

TIME 

0000 

) 

C        TOT  At        v 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


120  36  17  SE13  9S  12E 


DEC   64-DATE 


Station   located  on   left  bank   2.8  miles   downstream  from  San  Joaquin  River   and  6.4  miles  west  of   El   Nido.      This   stati 
equipped  with  a   radio  telemeter.      Flows   regulated   above   station.      Station   records   flows    from  San  Joaquin,    Fresno 
Chowchilla   Rivers   and   Kings   River  water  via  James   Bypass. 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FEET   PER    SECOND 


WAXES    YEAS 

STATION  NO 

STATION  NAME 

^ 

1969 

B62400 

MARIPOSA    CREEK   NEAR   CATHEYS    VALLZV 

- 

(DAY 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

day") 

2.4 

22 

139 

838 

46 

30      E 

7.8 

2.8 

0.0 

3.5 

18 

132 

507 

42 

30      E 

7.6 

0.0 

2.8 

16      « 

111 

408 

80      * 

30      E 

7.8 

2.0 

* 

4 

0.0 

2.0* 

14 

102      * 

307 

55 

30      E 

7.3* 

1.8 

* 

S 

0.0 

2.4 

12 

332 

246 

4  92 

30      E 

6.8 

1.8 

0.0* 

2.2 

11 

787 

198 

44  2 

32      E 

6.6 

1.6 

0.0 

2.2 

10 

424 

170 

217 

23      s 

6.6 

1.6 

• 

0.0 

2.1 

9.5 

24  2 

145 

14, 

22      E 

6.6 

1.4 

0.0 

2.1 

8.9 

173 

129 

102 

21      E 

7.3 

1.3 

10 

0.0 

2.9 

8.9 

135 

206 

87 

20      E 

8.6 

1.2 

10 

11 

0.0 

21 

8.6 

114 

198 

98 

19      E 

9.4 

1.2 

II 

■1 

N 

0.0 

12 

7.8 

153 

180      * 

89 

18      E 

8.4 

0.9 

N 

N 

u 

13 

2.4 

7.3 

889 

125 

189 

69 

18      # 

7.3 

0.9 

0 

O 

13 

14 

2.1 

8.9 

696      * 

105 

156 

63 

17      E 

6.6 

0.9 

14 

IS 

11      * 

83 

136 

395 

139 

57 

16      E 

5.7 

1.2 

IS 

16 

F 

7.1 

128 

74 

318 

122 

54 

16      E 

5.1 

0.9 

F 

F 

14 

17 

L 

3.7 

26      * 

52 

194 

111 

50 

15 

5.1 

0.6 

L 

L 

17 

11 

0 

2.6 

14 

653 

345 

102 

47 

14 

5.1 

0.5 

0        * 

O 

1| 

19 

W 

2.0 

13 

2650      * 

444 

93 

43 

14 

4.7 

0.2 

W 

w 

19 

10 

1.8 

13 

615 

324 

89 

40 

13 

4.5 

0.3 

10 

11 

1.5 

9.5 

2980 

254 

283 

39 

13 

4.0 

0.2 

11 

■a 

1.4 

8.1 

521 

225 

158 

37 

12 

4.0 

0.2 

11 

■a 

1.4 

7.1 

216 

628 

117 

42 

11 

3.8 

0.2 

13 

34 

1.5 

9.5 

187 

3510 

101 

51 

11 

3.5 

0.1 

34 

IS 

1.6 

272 

2140 

1170 

89 

37 

10 

3.4 

0.1 

!S 

36 

1.5 

191      * 

1030 

1020 

79 

34 

10 

3.5 

0.1 

36 

17 

1.4 

80 

397 

530 

73 

32 

9.8 

3.4 

0.1 

37 

11 

1.3 

74 

307 

536 

67 

31 

9.5 

3.2 

0.1 

31 

19 

1.2 

81 

242 

61 

30 

9.2 

3.0 

0.1 

39 

30 

1.3 

-: 

191 

56 

29      E 

8.9 

2.9 

0.0 

30 

31 

28 

161 

53 

8.4 

0.0 

31 

MEAN 

1.6 

37.2 

461 

463 

183 

89.3 

17. 4E 

5.6 

0.9 

MEAN 

MAX 

11 

272 

2980 

3510 

838 

492 

30      E 

8.6 

2.8 

IMAX 

MIN 

0.0 

2.0 

7.8 

102 

53 

29      E 

8.4 

2.9 

0.0 

MM. 

Vac  ft 

93 

- 

.     \ 

.- 

- 

3  34 

M") 

.   ESTIMATED 

■    NO   MCOtO 
DISCHARGE   MEASUtEMENT   Ot 
OtSEftvATION  OF  NO  FLOW 
E  AH0      « 


'  MEAN   \  S 


1320 

__7  v^ 


MINIMUM 


(UXIHU*  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


37  23  55   120  00  10 


NE  21  6S  18E 


NOV  5 7 -DATE 


Station  located  at  county  road  bridge,  5.6  miles  east  of  Catheys  Valley  School.  Tributary  to  San  Joaquin  River 
Eastside  Bypass.  Drainage  area  is  65.7  square  miles  (revised).  Maximum  discharge  of  record  from  rating  curve 
extended  above  4,705  cfs.   Altitude  of  gage  is  1,230  feet  (from  topographic  map). 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

{IN   CUBIC   FEET   PER    SECOND) 


fvtAia   YEAH 

STATION  NO 

STATION  NAM! 

^ 

1969 

B62100 

MARIPOSA   CREEK  BELOW  MARIPOSA   RESERVOIR 

J 

['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

OA^ 

1 

o 

31 

923 

986 

78 

35 

11 

2.9 

1 

1 

0 

26 

867 

979 

72 

33 

10 

3.0 

1 

1 

0 

22 

808 

958 

125 

30 

10 

3.0 

1 

4 

0 

19 

723 

930 

104 

32 

9.2 

2.8 

4 

J 

0 

17 

621 

895 

192 

32 

8.4 

2.7 

1 

6 

0 

16 

615 

847 

567 

31 

7.8 

2.5 

6 

7 

0 

14 

663 

802 

533 

36 

7.6 

2.4 

7 

• 

0 

13 

609 

735 

385 

31 

7.6 

2.3 

1 

9 

0 

13 

506 

651 

239 

25 

7.6 

2.2 

? 

10 

0 

12 

326 

555 

161 

24 

8.0 

2.1 

10 

11 

0 

11 

207 

450 

140 

22 

8.8 

2.0 

11 

11 

N 

N 

0 

11 

191 

318 

152 

21 

8.8 

2.0 

N 

N 

11 

13 

0 

0 

0 

146 

204 

270 

113 

20 

8.4 

2.0 

0 

O 

11 

14 

0 

750 

161 

235 

104 

20 

7.6 

2.0 

14 

IS 

0 

701 

257 

200 

96 

19 

7.0 

1.9 

15 

16 

F 

F 

40 

562 

475 

182 

90 

19 

6.4 

1.9 

F 

F 

16 

17 

L 

L 

53 

326 

385 

164 

82 

18 

5.6 

1.8 

L 

L 

17 

11 

0 

0 

27 

135 

406 

152 

74 

17 

5.2 

1.7 

O 

O 

11 

19 

w 

w 

18 

770 

522 

140 

68 

17 

5.0 

1.5 

w 

W 

19 

10 

12 

920 

539 

137 

64 

17 

4.8 

1.4 

30 

21 

11 

1110      « 

485 

290 

60 

16 

4.4 

1.2 

11 

22 

10 

1070 

390 

286 

56 

16 

4.2 

0.8 

n 

23 

8.6 

1020 

455 

197 

52 

15 

3.9 

0.2 

13 

34 

8.6 

970 

791 

161 

72 

15 

3.7 

0 

14 

35 

13 

1050 

982 

143 

64 

14 

3.6 

0 

13 

26 

335 

1100 

1000 

125 

50 

14 

3.4 

0 

26 

37 

265 

1070 

1000 

116 

46 

14 

3.3 

0 

17 

31 

109 

1060 

995 

106 

43 

14 

3.2 

0 

11 

r> 

122 

1050 

100 

40 

13 

3.1 

0 

19 

30 

93 

1020 

92 

36 

13 

3.0 

0 

30 

31 

47 

986 

86 

12 

0 

31 

MEAN 

36.6 

517 

575 

396 

132 

21.1 

6.4 

1.5 

MEAN 

MAX 

335 

1110 

1000 

986 

567 

36 

11 

3.0 

MIN. 

0.0 

11 

161 

86 

36 

12 

3.0 

0.0 

MIN 

\AC  FT 

2250 

31780 

7850 

1300 

92 

"-*y 

-  ESTIMATED 

I  -   NO  «KO«D 

-  DISCHARGE  MEASUREMENT  Ot 
OtSCffvATION  OF  MO  FLOW 


f     MEAN      ~S  C. 


OBCKAISt 

138  1680 


■- 

TOT  At 

- 

V 

aoh  wrr 
99970 

/ 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


OF  RECORD 


37    16    52  |   120   09   45  |  NE    36    7S    16E 

Station  located  1.5  miles  downstr 
regulated  by  Mariposa  Reservoir  s 
square   miles. 


NOV   52-DATE 


337.63      USCGS 


from  Mariposa   Dam.      Tributary   to  San  Joaquin   River  via    Eastside   Bypass.      Flow 
1948.      Records    furnished  by  U.    S.    Corps   of   Engineers.      Drainage   area    is    110 


TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY   MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FEET   PE«    SECOND! 


rtlVATB    YEA« 

STATION  NO 

STATION  NAM! 

1969 

V 

(day         OCT.               NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

SEPT. 

DAY> 

2 

155 

156 

23 

1 

0.0 

2 

14! 

156 

26 

9 

1 

0.0 

2 

143 

153 

35 

9 

2 

1 

1 

0.0 

2 

134 

155 

16 

11 

2 

1 

2 

s 

0.0 

128 

148 

42 

10 

2 

0.5 

2 

6 

7 
( 
» 
10 

0.0 

1 

120 

143 

97 

9 

2 

0.5 

1 

0.0 

1 

118 

134 

89 

8 

2 

0.5 

2 

0.0 

1 

110 

126 

8 

2 

0.5 

2 

0.0 

97 

115 

33 

8 

2 

0.5 

2 

0.1 

1 

76 

112 

25 

8 

3 

0.5 

2 

0.2 

1 

35 

100 

23 

7 

3 

. 

2 

0.1 

1 

42 

84 

21 

7 

3 

0.5 

2 

0.3 

60 

38 

54 

18 

6 

3 

0.5 

2 

140 

37 

35 

17 

6 

2 

0.5 

1 

IS 

0.4 

132 

61 

32 

16 

6 

2 

0.5 

2 

0.4 

118 

71 

31 

14 

6 

2 

0.5 

2 

0.7 

104 

28 

14 

5 

2 

0.5 

2 

0.6 

77 

79 

24 

13 

5 

2 

0.5 

2 

0.5 

117 

95 

34 

12 

4 

2 

0.5 

2 

10 

0.5 

128 

91 

38 

12 

2 

0.5 

2 

0.5 

160 

82 

76 

12 

4 

2 

0.5 

2 

„ 

0.5 

172 

69 

51 

11 

- 

2 

0.5 

1 

0.5 

167 

34 

33 

12 

2 

0.5 

0.5 

162 

126 

31 

14 

3 

2 

0.5 

1 

15 

14 

167 

150 

30 

11 

3 

2 

0.5 

51 

174 

156 

27 

10 

3 

1 

0.5 

2 

9.2 

172 

25 

10 

3 

1 

0.5 

2 

4.0 

169 

154 

23 

10 

3 

1 

0.5 

1 

3.2 

167 

22 

10 

3 

1 

0.5 

2 

n 

2.5 

164 

22 

9 

3 

: 

1 

2 

1 

30 

31 

2.1 

160 

23 

3 

• 

- 

11 

MEAN 

3.0 

87.9 

99.8 

108 

24.3 

5.8 

2.0 

0.6 

:.c 

MEAN 

MAX 

51 

174 

156 

156 

97 

11 

3 

1 

2 

2 

MAX 

MM 

0.0 

1 

35 

22 

9 

3 

1 

0.5 

1 

MIN 

\>C-FT 

183 

54  IC 

5550 

6620 

■ 

119 

36 

97 

**■"/ 

E      -   ESTIMATED 

N>  -   NO  XECOtD 

.     -   DOCHAtGE    MEASUREMENT   Ot 

OtSCftvATIOM  Or  MO  FLOt 
=      -!»D     • 


'      MEAN      ^ 

f                           MAXIMUM                           ~\ 

MINIMUM 

I               "J 

WOW— 

SAOC  HT 

«o 

:i' 

TIME 

) 

D6CKAKX     !    OAGf  HT 

V                  1 

MO. 

DAT 
1 

TIMC 

D000 

y 

(        TOT¥        ^ 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
CAGE 


37    18    28      120    11    35      SW   23    7S    16E 


FEB    50-DATE 


Station   located  0.25  mile  downstream   froo  Ower.=  tazy  to  San  Joaquin  Ri 

regulated  by  Owens   Reservoir  since   1949.      Records   furnished  by  U.    S.    Corps  of   Eng 
ailes. 


. ie   Bypass 
Drainage   area 


Flow 

25.6  squar 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY   MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PER    SECONOI 


fWATER    VIA! 

STATION    NO 

STATION  NAME 

1969 

B55400 

BEAR   CREEK  NEAR   CATHEYS   VALLEY 

fDAY 

CXT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAI? 

0.0 

0.4 

9.8 

65 

376 

12 

.7 

0.1 

I 

0.0 

0.5 

7.8 

58 

153 

12 

4.8 

3 

0.0 

0.7 

6.5* 

42 

123      * 

27      * 

5.0 

3 

0.0 

0.7* 

5.5 

33      * 

75 

17 

7.2 

0.7* 

0.1 

4 

s 

0.0 

0.6 

4.6 

139 

53 

475 

5.7 

S 

0.0 

0.5 

3.9 

493 

40 

329 

5.0 

0.6 

0.1 

6 

0.0* 

0.4 

3.4 

196 

33 

125 

4.6* 

0.6 

7 

* 

0.0 

0.4 

3.0 

87 

27 

137 

4.2 

0.6 

• 

0.0 

0.4 

2.7 

55 

37 

42 

3.6 

° 

10 

0.0 

0.6 

2.4 

40 

135 

32 

3.2 

10 

0.0 

7.1 

2.3 

32 

98 

26 

2.8 

0.6 

0.1 

11 

K 

0.0 

7.8 

2.2 

46 

70 

21 

2.6 

13 

0 

0.0 

4.3 

518      * 

37 

65 

18 

2.3* 

0.5 

0.1 

13 

0.0 

5.2 

419      * 

31 

47 

16 

2.0 

14 

IS 

0.0* 

93 

111 

198 

38 

14 

2.0 

IS 

F 

0.0 

97 

47 

185 

32 

13 

1.8 

0.4 

0.0 

F 

F 

16 

17 

L 

0.0 

14       * 

28 

81 

29 

12 

1.8 

17 

0 

0.0 

8.4 

194 

310 

25      * 

10 

1.7 

11 

W 

0.0 

7.1 

1110      * 

289 

22 

9.5 

1.5 

0.3 

0.0 

w 

19 

30 

0.0 

7.8 

325 

149      * 

32 

8.9 

1.4 

30 

31 

0.3 

6.0 

1790      * 

97 

293 

8.3 

1.3 

0.3 

0.0 

31 

31 

* 

0.4 

4.8 

264 

73 

80 

7.7 

1.2 

32 

11 

0.4 

3.7 

87 

354 

50 

9.5 

1.1 

0.3 

0.0 

33 

34 

0.4 

6.6 

79 

1410 

37 

15 

1.1 

a 

233 

1250      * 

389 

29 

9.2 

1.0 

36 

0.4 

202      * 

529 

320 

24 

8.0 

1.0 

0.2 

0.0 

36 

37 

0.4 

87 

170 

249 

22 

7.4 

1.0 

31 

0.3 

89 

145      * 

141 

18 

6.6 

0.9 

3* 

60 

118 

16 

6.1 

0.9 

30 

0.3 

23 

93 

14 

5.4 

0.8 

0.2 

0.0 

30 

31 

14 

71 

13 

0.8 

31 

MEAN 

0.1 

31.8 

239 

200 

67.9 

48.0 

2.6 

0.4 

0.0 

MEAN 
MAX 

MAX 

0.4 

233 

1790 

1410 

376 

475 

7.2 

MIN 

0.0 

0.4 

2.2 

31 

13 

5.4 

0.8 

ACFT^ 

^AC  FT 

1960 

14680 

11110 

-  .'   ' 

:::: 

: 

. 

ESTIMATED 

NO   IKOID 

OISCHAIGE  MEASUIEMENT   Ot 

OISEKVATIOII  OF  HO  FLO* 


MAXIMUM                           "S 

"                            MINIMUM                            1 

OlSCHAt&f 

48.3 
V                   J 

MKHMMi 

77  20E 

SAGE  HI 
11.04 

MO 
1 

DAT 
2   1 

TIME 

0800 
J 

DBCHAMI 

0.0 

OASE  HT 

MO 

10 

day 

TIME 
0000 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                   ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1  4  SEC   T   4  1! 

U0B  1m 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT    | 

DATE 

FROM    |      TO 

. 

SW21       5S       17E 

11.04       1 

1-21-69 

DEC    57-SEP    69 

:      '  1 

0.00 

Station    located  at   county   road  bridge 

3.7   m 

iles   north 

of   Catheys   Valley  School.      Tributary  to  San   Joaquin   River  via 

Easts ide   Bypass.      Drainage   area    is    24 

9    squa 

re  miles. 

Altitude   of  gage    is   approximately   1,210    feet    (from  topographic 

map) .      St 

ition  disco 

ltinued    9-30-6 

). 

TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY   MEAN   DISCHARGE 

[IN   CUBIC   FSET   Pf«    SECOND) 


v.i'E»    'Ui 


s-i-  ;s  so 


STATION   NAMJ 


BEAR    CREEK   BELOW   BEAR    RESERVOI 


(^DAY        OCT. 

NOV. 

Dec. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^I 

21 

123 

526 

21 

7.0 

2.6 

, 

0 

16 

117 

421 

35 

- 

7.0 

2.6 

0.6 

0 

13 

94 

300 

105 

19 

7.0 

2.6 

0.5 

0 

10 

80 

197 

52 

24 

7.0 

2.0 

0.5 

s 

0 

8.0 

140 

145 

315 

26 

2.0 

0.4 

5 

6 

0 

7.0 

510 

121 

840 

21 

8.2 

2.0 

0.4 

0 

6.0 

523 

105 

288 

19 

7.8 

2.0 

0.3 

7 

• 
» 
10 

0 

6.0 

182 

92 

133 

17 

7.0 

2.0 

0.2 

0 

5.0 

121 

84 

99 

17 

7.0 

2.0 

0.1 

0 

5.0 

95 

193 

81 

17 

7.0 

2.0 

0 

10 

0 

4.0 

80 

170 

70 

17 

7.0 

1.8 

0 

11 

0 

-.. 

90 

127 

62 

15 

7.0 

1.6 

0 

N 

11 

0 

0 

0 

339 

92 

125 

52 

14 

7.0 

1.5 

0 

O 

11 

0 

1330 

94 

102 

48 

6.6 

:.4 

0 

14 

IS 

0 

664 

187 

87 

43 

13 

6.2 

1.1 

0 

IS 

F 

F 

120 

93 

;4, 

78 

39 

13 

5.8 

l.l 

0 

F 

M 

L 

L 

43 

58 

155 

71 

38 

12 

5.0 

1.0 

0 

L 

17 

0 

0 

20 

54 

461 

65 

34 

11 

. 

0.9 

0 

O 

It 

W 

H 

12 

1140 

531 

58 

32 

10 

0.8 

0 

N 

If 

10 

8.0 

1120 

308 

58 

31 

10 

0.8 

0 

10 

7.5 

1420 

203 

404 

30 

10 

0.8 

0 

11 

6.9 

1570 

166 

158 

28 

9.0 

4.1 

0.8 

0 

11 

5.5 

1080 

432 

102 

30 

9.0 

4.1 

0.8 

0 

13 

5.0 

199 

1080 

85 

4- 

9.0 

3.8 

0.8 

0 

M 

35 

78 

1150 

1500 

72 

35 

9.0 

3.5 

0.8 

0 

IS 

318 

1320 

1230 

63 

28 

9.0 

3.2 

0.8 

0 

M 

134 

780 

567 

55 

26 

9.0 

2.9 

0.8 

0 

17 

68 

280 

288 

49 

24 

9.0 

2.9 

0.8 

0 

t% 

89 

264 

22 

9.0 

2.9 

0.7 

0 

1» 

30 

48 

176 

-1 

21 

8.6 

2.6 

0.7 

0 

30 

31 

31 

145 

39 

7.8 

0.7 

0 

11 

MEAN 

32.1 

--  = 

349 

137 

90.8 

13.8 

5.5 

1.4 

0.1 

MEAX 

MAX 

318 

1570 

1500 

526 

840 

26 

8.2 

2.6 

0.7 

MAX 

MM 

0.0 

. 

s: 

39 

21 

7.8 

2.6 

0.7 

0.0 

MM. 

IaC   FT 

. 

: 

- 

- 

-- 

(ACFtJ 

-  ESTIMATH) 

I  -   NO   IKMD 

-  DISCHA1GC    M£ASU«EMENT    Ot 
OiSCKVATIOII  or  NO  *\jr* 


^c 


.-■■-.-:    :--=;■ 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


37  21  27   120  14  95   :.T  5   7S  16E     4,  -~ATE  I  r  5  I       32C. 

Station  located  approximately  0.75  mile  downstream  frora  Bear  Dan.   Tributary  to  San  Joaquin  River  via  Eastside  Bypas 
Flow  regulated  by  Bear  Reservoir  since  1950.   Records  furnished  by  U.  S.  Corps  of  Engineers.   Drainage  area  - 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC    FEET   PER    SECOND 


waieb  tea* 

STATION  NO 

STATION  NAMi 

> 

[   „ 

B05525 

BEAR   CREEK  AT   MCKEE    ROAD    NEAR   MERCED 

J 

(DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA1? 

21 

14 

64 

365 

1840 

75 

186 

94 

126 

142 

222 

67 

20 

10 

52 

308 

1070 

200 

196 

95 

120 

148 

234 

3 
4 
S 

116 

26 

4.6 

41 

252 

455 

275 

202 

95 

108 

150 

228 

45 

26 

3.6 

35 

208 

532 

308 

192 

108 

110 

132 

204 

27 

20 

2.6 

30 

194 

402 

759 

208 

132 

108 

116 

178 

5 

6 

7 

18 

17 

1.8 

25 

896 

330 

2200 

200 

108 

101 

130 

174 

19 

31 

1.4 

22 

1320 

266 

752 

182 

116 

114 

118 

188 

80 

72 

1.2 

20 

559 

226 

320 

178 

126 

102 

110 

186 

9 

10 

76 

49 

0.8 

17 

370 

194 

206 

164 

120 

94 

128 

174 

68 

4b 

0.6 

15 

270 

436 

154 

138 

130 

108 

156 

174 

10 

33 

45 

1.2 

13 

232 

362 

180 

116 

138 

107 

172 

162 

la 

17 

49 

0.7 

11 

206 

254 

154 

124 

138 

118 

178 

174 

13 

17 

46 

0.3 

1140 

270 

240 

210 

114 

14  2 

102 

166 

192 

14 

18 

46 

1.2 

4290 

184 

210 

230 

107 

132 

96 

142 

186 

15 

17 

60 

22 

2190 

333 

188 

210 

96 

176 

101 

128 

190 

IS 

16 

15 

71 

27 

549 

885 

138 

156 

101 

172 

96 

130 

192 

16 

14 

68 

82 

338 

445 

122 

150 

112 

160 

104 

150 

196 

17 

13 

62 

38 

349 

1300 

107 

160 

110 

158 

104 

160 

212 

It 

19 

13 

75 

23 

3090 

1640 

100 

134 

108 

160 

90 

124 

226 

30 

12 

87 

16 

2660 

1040 

94 

134 

101 

158 

108 

134 

222 

10 

12 

78 

30 

4320      * 

589 

477 

158 

108 

152 

100 

152 

218 

31 

12 

68 

18 

3890 

435 

340 

102 

110 

138 

89 

152 

168 

n 

11 

59 

11 

2150 

1400 

190 

138 

120 

118 

84 

146 

150 

33 

11 

53 

6.0 

946 

2930 

136 

292 

102 

106 

79 

168 

148 

34 

IS 

11 

52 

78 

3370 

3580 

110 

266 

116 

101 

82 

180 

160 

35 

10 

44 

1020 

3860 

2640 

96 

220 

126 

106 

88 

164 

156 

36 

9.6 

37 

473 

2180 

1410 

80 

198 

132 

110 

102 

170 

146 

37 

9.2 

29 

190 

1060 

757 

75 

176 

126 

100 

120 

178 

152 

31 

12 

22 

173 

911 

70 

160 

112 

112 

107 

180 

146 

39 

18 

18 

126 

573 

65 

196 

92 

122 

122 

180 

134 

30 

31 

21 

87 

450 

60 

101 

128 

200 

31 

MEAN 

28.3 

45.1 

79.4 

L247 

894 

299 

296 

134.8 

127.4 

103.8 

151.1 

183 

MEAH 

MAX 

116 

87 

1020 

4320 

3580 

1840 

2200 

208 

176 

128 

200 

234 

MAX 

MIN 

9.2 

17 

0.3 

11 

184 

60 

75 

92 

94 

79 

110 

134 

MIN. 

\^C  FT 

1740 

2770 

- 

76680 

49620 

18380 

8290 

7580 

6380 

9290 

10890 

ac.ftJ 

-  ESTIMATED 

-  NO    «ECOtD 

-  OISCHAIGC    MEASUIEMENT   Ot 


f     MEAN      > 

MAXIMUM                         _2\ 

''                            MINIMI 

M 

DiSCMABCt 

296 

DOCHAMI 

5120 

GAOE  HT 

MO 
1 

21 

TIME 
J 

DtSCHAKQE 
0.3 

V 

OAGE  HT 

MO 

12 

DAY 

13 

) 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCMARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

U  SEC    Til 
M  0  B  S.M 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

DATUM 

CFS        |    CAGE  HT    |          DATE 

FROM    |     TO 

Station   1 
via   Easts 
Altitude 
installat 
estii-ated 
by  Depart 

120    26    38 

seated    50    f< 
Lde   Bypass. 
]>f   gage    is 
Lon  of  this 
as   9.500  c 
nent  of  wat< 

SW21       7S    14E 

et   downstream 
Flow    regulate 
89   feet    (from 
station,    a   gac 
s.      Station   ir 
r   Resources. 

5.400      |     16.90      |      3-16-58 

from  McKee   Road  Bridge,    one  n 
d  by  Bear  and  Burns   Reservoil 
topographic  map).      Drainage   i 
e  height   of    22.9   feet  was   ta> 
stalled    in   1956;   however,    pr 
Prior   records  available  at  U 

NOV    56-  DATE 

ile   east    of   F* 
s.      Records    f 
rea    is    190  sq 
en   from  a  hig 
or   to    1969   re 
S.    Corps   of 

sreed.      Tribute 
lrnished  by  th< 
lare   miles.       Il 
l  water  mark  at 
:ords  were   not 
:ngineers   offi- 

1956    | 

ry  to  San  Jc 
U.  S.  Corp. 
December   1 

d    the    disch. 

requested   fc 

e.    Sacrament 

75.00 

>aqu  in   R 

of   Eng 

)55,    pric 

rge  was 
>r  public 

o. 

ASSUMED 
r   to 
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TABLE  B-4  (Com.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FEET   PER    SECOND! 


WATB    IEM 

STATION  NO 

STATION  NAME 

• 

^ 

B05518 

BEAR   CREEK  AT   MERCED    IRRIGATION  DISTRICT  WEST   BOUNDARY 

- 

['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JOIY 

AUG. 

SEPT. 

DA* 

21 

33 

103 

439 

a 

38 

225 

192 

224 

198 

219 

1 

3 
4 
S 

25 

32 

76 

381 

a 

69 

200 

198 

215 

219 

224 

44 

25 

53 

345 

a 

275 

206 

180 

195 

209 

250 

107 

98 

22 

44 

306 

a 

306 

236 

198 

173 

187 

219 

56 

73 

20 

39 

283 

412 

394 

216 

223 

198 

143 

183 

5 

38 

28 

17 

35 

a 

339 

a 

135 

246 

190 

190 

201 

6 

22 

17 

32 

a 

296 

a 

134 

225 

199 

186 

304 

• 

30 

55 

16 

30 

a 

257 

416 

172 

246 

136 

205 

377 

62 

15 

28 

a 

229 

319 

175 

239 

151 

176 

316 

10 

76 

61 

14 

26 

439 

334 

255 

150 

290 

132 

179 

283 

10 

II 
11 

13 
14 
IS 

54 

58 

19 

26 

376 

410 

153 

127 

330 

164 

198 

270 

11 

40 

70 

21 

25 

347 

304 

108 

126 

296 

202 

225 

261 

31 

65 

17 

134 

402 

269 

259 

142 

311 

209 

2S3 

291 

32 

58 

44 

a 

346 

259 

249 

128 

27  9 

204 

209 

360 

14 

29 

93 

61 

319 

309 

207 

120 

304 

173 

233 

347 

15 

14 
17 
II 
19 
10 

22 

126 

58 

463 

182 

160 

115 

322 

170 

218 

329 

16 

19 

102 

89 

a 

163 

161 

118 

296 

131 

249 

338 

17 

17 

87 

"4 

149 

193 

132 

244 

137 

259 

335 

17 

83 

44 

137 

135 

175 

170 

151 

192 

305 

16 

101 

35 

128 

134 

151 

154 

186 

156 

278 

10 

21 
11 
13 
14 
IS 

15 

95 

40 

275 

266 

168 

182 

196 

180 

249 

11 

15 

89 

39 

415 

144 

159 

197 

198 

191 

236 

n 

18 

82 

28 

239 

124 

161 

193 

184 

157 

208 

11 

16 

73 

25 

180 

287 

169 

174 

134 

213 

182 

M 

16 

70 

56 

141 

319 

173 

174 

123 

291 

225 

13 

16 

65 

538 

121 

314 

207 

184 

115 

274 

189 

14 

27 

15 

55 

838 

104 

291 

215 

188 

168 

259 

180 

17 

2i 

15 

49 

300 

a 

97 

234 

212 

219 

201 

269 

203 

13 

N 

15 

41 

24  2 

91 

188 

159 

271 

152 

257 

211 

M 

30 

17 

36 

194 

a 

34 

201 

187 

274 

177 

24  9 

195 

30 

31 

23 

122 

533 

61 

163 

195 

202 

31 

39 

66 

100 

167 

233 

174 

214 

259 

MEAh 

169 

126 

838 

236 

330 

224 

291 

377 

MAX 

21 

14 

115 

154 

115 

143 

180 

MM. 

^AC  FT 

- 

- 

6139 

10286 

- 

13141 

15408 

ac.-; 

.    ESTIMATE) 

.  NO  RECORD 
DISCHARGE   MEASUREMENT   0« 
04SOVATIC*  Or   M   FLO* 

-    E  AMD      * 

SEE     (a)     BELOW 


r     MEAN      \ 

MAXIMUM 

MINIMUM 

DISCHARGE 

V              J 

DISCHARGE 

L 

GAGE    KT 

MO 

DAT 

TIME 

DISCHAROE 

L- 

GAGE  KT 

MO 

DAT 

1WJ 

) 

LATITUDE 


LONGITUDE 


HAXIMU*  DISCHARGE 


PERIOO  OF  RECORD 


DATUH  OF  GAGE 


CFS 


OF  RECORD 
GAGE  HT  j 


DISCHARGE 


DATE 


193  - 


15  21   120  39  08   HE  9   8S   12E  I  I 

Station  located  400  feet  downstream  from  Crane  Road  Bridge,  6.6  miles  southwest  of  Atwater. 

Tributary  to  San  Joaquin  River  via  Eastside  Bypass.   Flow  regulated  by  Bear  and  Burns  Reservoirs. 

Records  furnished  by  Merced  Irrigation  District.   Altitude  of  gage  is  108  feet  (from  U.  S.  Geological  Survey 
topographic  map).   Monthly  runoff  record  dating  back  to  1947  is  located  on  the  succeeding  page. 

Daily  mean  discharge  was  not  computed  for  periods  of  high  stage  as  the  levee  on  Bear  Creek  broke 
approximately  one  mile  upstream  from  the  recorder  on  January  14,  1969,  affecting  the  gage  heights  at 
the  recorder. 
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TABLE   B-4     (Cont . ) 


DAILY  MEAN 
Merced  Irrigat: 
r    1,    194  6   throui 


DISCHARGE 

on  District  West  Bou 

h  September  30,  1969 


MONTHLY 

RUNOFF 

IN  ACRE 

FEET 

WATER 
YEAR 

TOTAL 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1947 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4401 

5139 

4745 

4  286 

4725 

3913 

- 

1948 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5607 

6351 

4491 

4409 

4354 

- 

1949 

2337 

974 

538 

567 

2041 

9795 

4086 

6421 

4136 

3818 

4267 

3880 

42860 

1950 

885 

415 

730 

5042 

8315 

3739 

9912 

5659 

6425 

504  2 

4126 

5219 

55509 

1951 

1091 

NR 

NR 

11377 

10808 

4969 

8727 

5387 

5355 

4951 

6204 

6976 

- 

1952 

2963 

916 

5681 

31099 

8398 

187  24 

15081 

7420 

7145 

6012 

7075 

9150 

119664 

1953 

5088 

1279 

4536 

13601 

1743 

2838 

5619 

4657 

4568 

4308 

3640 

4518 

56395 

1954 

344  9 

510 

294 

2265 

4112 

7139 

8176 

8922 

5778 

3118 

3467 

1400 

48630 

1955 

807 

567 

202 

9717 

12M 

1242 

3019 

2237 

2684 

2590 

2932 

1916 

29127 

1956 

774 

1392 

NR 

32137 

7617 

5586 

14  900 

11437 

7966 

5913 

5157 

5935 

- 

1957 

6192 

1381 

1486 

785 

1464 

2938 

10624 

11889 

6930 

4655 

4138 

4253 

56735 

1958 

3322 

657 

1444 

11885 

33952 

58052 

68748 

8638 

12147 

9711 

5703 

7918 

232177 

1959 

6181 

1898 

1490 

1559 

4921 

2610 

4124 

3066 

3023 

2398 

2386 

680 

34336 

1960 

292 

75 

341 

538 

5346 

1109 

2190 

3884 

2370 

2198 

1829 

0 

20172 

1961 

337 

72 

268 

145 

210 

536 

309 

4187 

2110 

1202 

538 

105 

10019 

1962 

0 

67 

224 

323 

81575 

10144 

4641 

6704 

4869 

5496 

4193 

3521 

121757 

1963 

2936 

1384 

1137 

522 

28318 

7089 

15164 

5373 

5292 

4544 

4298 

3894 

79951 

1964 

2331 

571 

262 

1260 

353 

212 

2868 

3171 

2810 

2747 

2095 

36 

18716 

1965 

450 

1976 

69315E 

58021 

2579 

6050 

27150 

7863 

10324 

5941 

5552 

5722 

200943 

1966 

1823 

21206 

18629 

14087 

4036 

210 

3324 

3231 

3279 

2222 

18 

238E 

72303 

1967 

307E 

298E 

8325E 

14952 

7884 

11240 

96364 

8698 

7434 

6371 

7946 

8892 

178711 

1968 

5597 

4649 

6073 

1698 

2567 

4745 

6262 

6371 

4709 

6020 

6468 

6385 

61544 

1969 

2386 

3941 

6139 

NR 

:;? 

NR 

NR 

10286 

13883 

10677 

13141 

15408 

- 

TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FEET   PER   SECONDI 


STATION  NO 


STATION  NAME 


BURNS    CREEK  AT    HORNITOS 


/'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAYi. 

0.0 

3.8 

30 

172 

6.2 

4.2 

0.7 

0.1 

0.0 

3.4 

24 

74 

8.0 

3.8 

0.7 

0.1* 

0.1 

0.0 

2.8* 

21 

67      * 

33      « 

3.4 

0.7 

0.1 

* 

0.0 

0.0* 

2.5 

18      * 

44 

9.3 

7.3 

0.7* 

0.1 

* 

5 

0.0 

0.0 

2.0 

76 

34 

475 

5.6 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

1.8 

255 

29 

115 

4.2 

0.7 

0.1 

0.0  * 

0.0 

1.6 

68 

24 

44 

3.4* 

0.7 

0.1 

* 

0.0 

0.0 

1.4 

37 

21 

29 

3.1 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

1.0 

27 

47 

22 

2.8 

0.7 

0.1 

10 

0.0 

0.1 

1.0 

21 

53 

18 

2.2 

0.6 

0.1 

10 

11 

0.0 

0.8 

18 

23 

16 

2.0 

0.6 

0.1 

u 

12 

N 

0.0 

0.6 

0.8 

47 

22 

14 

1.6 

0.6 

0.1 

N 

N 

12 

13 

0 

0.0 

0.3 

613      * 

20 

23 

12 

1.4* 

0.6 

0.1 

0 

0 

11 

14 

0.0 

1.4 

401 

24 

17 

11 

1.4 

0.7 

0.0 

14 

15 

0.1 

30 

48 

140 

16 

10 

1.4 

0.7 

0.0 

1J 

16 

F 

0.0 

28 

23 

67 

14 

9.3 

1.2 

0.5 

0.0 

F 

F 

1* 

17 

L 

0.0 

5.6* 

16 

34 

13 

8.4 

1.2 

0.5 

0.0* 

L 

L 

17 

It 

0 

0.0 

2.8 

131 

237 

12 

8.0 

1.0 

0.4 

0.0 

0        * 

0 

11 

19 

w 

0.0 

2.0 

747 

150 

11 

7.3 

1.0 

0.4 

0.0 

w 

w 

19 

20 

0.0 

1.6 

296 

60 

27 

6.7 

1.0 

0.4 

0.0 

20 

II 

0.0 

1.0 

1000      * 

37 

105 

6.7 

1.0 

0.3 

0.0 

21 

22 

0.0 

0.7 

120 

32 

20 

6.2 

0.9 

0.2 

0.0 

22 

33 

0.0 

0.6 

51 

348 

16 

26 

0.8 

0.2 

0.0 

23 

34 

0.0 

6.0 

120 

760      * 

13 

14 

0.8 

0.2 

0.0 

24 

IS 

0.0 

80 

865      * 

2  24 

12 

8.8 

0.8 

0.2 

0.0 

25 

26 

0.0 

176     * 

318 

204 

11 

7.3 

0.8 

0.2 

0.0 

26 

17 

0.0 

20 

73 

70 

9.3 

6.2 

0.7 

0.2 

0.0 

27 

21 

0.0 

13 

109 

138 

8.8 

5.6 

0.7 

0.2 

0.0 

31 

29 

0.0 

9.3 

60 

8.4 

4.6 

0.7 

0.1 

0.0 

29 

30 

0.0 

5.6 

49 

7.3 

4.2 

0.8 

0.1 

0.0 

30 

31 

4.6 

34 

6.7 

0.8 

0.0 

31 

MEAN 

0.0 

12.6 

164 

114 

31 

32 

2.0 

0.5 

0.0 

MEAN 

MAX 

0.1 

176 

1000 

760 

172 

475 

7.3 

0.7 

0.1 

MAX 

MIN 

0.0 

0.0 

0.8 

18 

6.7 

4.2 

0.7 

0.1 

0.0 

MIN 

\£C  FT 

0 

. 

10110 

. 

1905 

123 

28 

3 

u.n) 

l      -  ESTIMATED 

N>  -   NO   RECORD 

.     -  DISCHARGE   MEASUREMENT   OR 

OiSCRVATION  OF    NO  FLOW 
S       -    E  AMD      * 


f     MEAN      ~S 


DISCHARGE 

3040  E 


MAXIMUM 


MINIMUM 


MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


29  42    120    14    17 


SE17      5S      16E    9200E  ; 


DEC    58-SEP   69 


1958      1969 


Station  located  130  feet  south  of  Stockton-Mariposa  road.  0.2  mile  southwest  of  Hormtos.  Tributary  to  San  Joaqui 
ler  via  Bear  Creek.  Drainage  area  is  26.7  square  miles.  Altitude  of  gage  is  approximately  780  feet  (from  U.  S. 
Geological  Survey  topographic  map) .      Station  discontinued   9-30-69. 

Maximum  discharge  of   record  was   caused  by  a   flood  wave  when  a    temporary  debris   dam  which  was    lodged   against   a 
bridge   approximately   1/4   mile   upstream  was   removed   thereby  releasing    impounded  water. 
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TABLE  B-4  (Cont.) 

DAILY  MEAN   DISCHARGE 

{in  cubic  «n  pen  second) 


WATER    YEAH 


STATION   NO 


STATION   NAME 


BURNS    CREEK   BELOW   BURNS    RESERVOIR 


/'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY^ 

1 

0 

0 

11 

102 

538 

11 

5.5 

, 

1 

0 

0 

7.5 

91 

212 

12 

5.2 

2 

} 

0 

0 

6.1 

78 

184 

47 

4.9 

3 

4 

0 

0 

5.2 

70 

126 

25 

5.8 

4 

s 

0 

0 

4.6 

99 

100 

4  78 

9.0 

S 

0 

0 

3.8 

419 

80 

518 

7.0 

6 

7 

0 

0 

3.6 

235 

64 

120 

6.1 

7 

0 

0 

3.2 

120 

46 

70 

5.8 

• 

1 

0 

0 

3.0 

96 

66 

46 

5.8 

9 

10 

0 

0 

2.8 

79 

202 

36 

5.8 

10 

11 

0 

0.4 

2.2 

70 

78 

30 

5.8 

11 

12 

N 

0 

1.4 

2.0 

107 

50 

26 

4.6 

N 

N 

N 

N 

12 

13 

0 

0 

0.6 

847 

91 

57 

22 

4.0 

O 

O 

0 

O 

13 

14 

0 

18 

1640 

69 

43 

19 

3.8 

14 

IS 

11 

7.2 

509 

224 

36 

16 

3.4 

IS 

16 

F 

0.3 

17 

114 

231 

31 

15 

3.0 

F 

F 

F 

F 

16 

17 

L 

0.1 

2.6 

72 

112 

29 

14 

2.6 

L 

L 

L 

L 

17 

II 

0 

0 

1.0 

217 

566 

26 

12 

1.9 

O 

0 

O 

O 

It 

19 

W 

0 

1.0 

1300 

398 

24 

12 

1.4 

w 

W 

W 

w 

19 

JO 

0 

11 

690 

212 

25 

12 

1.0 

20 

11 

0 

5.5 

1650      * 

136 

178 

11 

0.8 

21 

22 

0 

1.7 

1250 

118 

28 

10 

0.6 

22 

23 

0 

0.9 

183 

697 

31 

32 

0.4 

23 

24 

0 

18 

190 

1160 

26 

43 

0.3 

24 

25 

0 

58 

1490 

1170 

23 

18 

0.2 

2S 

26 

0 

321 

1370 

596 

20 

12 

0 

26 

27 

0 

80 

261 

225 

18 

10 

0 

27 

21 

0 

47 

267 

316 

16 

9.0 

0 

31 

2» 

0 

31 

212 

15 

7.5 

0 

29 

30 

0 

19 

142 

14 

6.4 

0 

30 

31 

14 

116 

12 

0 

31 

MEAN 

0.4 

21.2 

406 

282 

77.4 

56.7 

3.1 

MEAN 

MAX. 

11 

321 

1650 

1170 

538 

518 

9.0 

MAX 

MIN 

0.0 

0.0 

2.0 

69 

12 

6.4 

0.0 

MIN 

yiC  FT 

23 

1300 

24  94  0 

4760 

. 

"-"J 

■   ESTIMATED 
NO  IKOIO 

DISCHARGE    MEASUREMENT  OR 
OBSERVATION  Or  MO  FLOW 


(     «W      ^  CL 


MAXIM  UM 


DISCHARGE 
0.0 


MINIMUM 


TIME 
0000 


(        TOTA1        \ 
ACRE  FBT 
50230 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


37  22  27  120  16  35   NE  36   6S  15E 


APR  50-DATE 


Station  located  0.5  mile  downstream  from  Burns  Dam.   Tributary  to  San  Joaqui 
by  Burns  Reservoir  since  1950.   Records  furnished  by  U.  S.  Corps  of  Engineer 


iver  via  Bear  Creek.   Flow  regulated 
Drainage  area  is  73.8  square  miles. 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FEET   PER    SECOND) 


wates  yeah 


STATION   NO 


STATION  NAME 


SAN    JOAQUIN    RIVER    NEAR    STEVINSON 


(DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

37 

23 

38 

2  90 

12300 

19700 

10800 

4620 

9850 

4050 

137 

129 

33   * 

25 

38 

204 

12100 

19500 

10700 

5160 

9710 

3960 

144 

136 

28 

28 

38 

116 

12100 

18700 

10600 

7570 

9710   * 

3790 

149 

185   * 

34 

30 

35   * 

93 

12400 

18500 

10400 

8550 

9580 

3550 

151 

238 

s 

42 

48 

34 

71 

12800   * 

18000   * 

10100 

8510 

9800 

3250 

149   * 

256 

5 

37 

61   * 

32 

66   * 

12800 

16600 

9890 

84  20 

10800 

3040 

132 

229 

34 

49 

30 

63 

13800 

16000 

12900 

7420 

11900 

2640   * 

124 

271 

7 

30 

46 

28 

68 

15300 

16100 

13200   * 

5530   * 

12900 

1720 

115 

418 

27 

42 

31 

75 

14100 

16200 

12500 

5580 

13400   * 

1240 

112 

373 

9 

10 

27 

48 

32 

70 

13200 

16200 

11800 

7870 

14000 

958 

90 

268 

10 

26 

45 

32 

62 

12800 

17200 

11700 

9180 

14500 

715 

86 

216 

11 

12 

25 

46 

37 

60 

12600 

17200 

11500 

9350 

14700 

516 

92 

273 

12 

13 

25 

53 

41 

83 

12200 

16200 

10500 

9350 

14  900 

409 

112 

288 

13 

14 

28 

63 

48 

463 

12500 

16000 

9580 

9350 

14400 

350 

121 

309 

14 

IS 

24 

66 

57 

2760 

12200 

15400 

8710 

9310 

13300 

306 

116 

350 

15 

16 

22 

88 

70 

4210   * 

12600 

15100 

8420 

9350 

12500 

317 

118 

373 

16 

17 

21 

96 

72 

2970   * 

13800 

14900 

8550 

9270 

12400 

281 

118 

376 

17 

11 

20 

86 

74 

1890 

14200 

14700 

8630 

9220 

12300   * 

201 

129 

370 

li 

19 

25 

79 

62 

1950 

15200 

14700 

8140 

9270 

12000 

187 

139 

347 

19 

20 

27 

77 

55 

3680   * 

16900 

14600 

7420 

9220   * 

11800 

175 

153 

333 

20 

21 

29 

77 

56 

7270 

16400   * 

14700 

6860 

9400 

11200 

268 

153 

328 

21 

22 

27 

74 

53 

8660   * 

15700 

15300 

6360 

9490 

10700 

311 

151 

311 

22 

23 

21 

70 

53 

12000   * 

15000 

15200 

6160 

9490 

9270 

229 

118 

288 

23 

24 

26 

61 

63 

10000 

15900 

14900 

5  940 

9490 

7680 

179 

109 

229 

24 

25 

28 

61 

71 

8280 

22900 

14700 

5700 

9580 

6290 

147 

116 

218 

25 

It 

27 

63 

86 

10800   * 

26400   * 

14600 

5680 

9710 

5260 

132 

132 

231 

26 

17 

22 

49 

379 

14300   * 

24800 

14200 

5780 

9440 

4580 

127 

142 

209 

27 

28 

25 

44 

804 

13900 

21700 

13500   * 

5580 

10100 

4270 

129 

146 

191 

it 

n 

28 

42 

665 

12300 

13000 

5240 

10200 

4150 

137   * 

144 

187 

29 

30 

27 

40 

4  96 

11600 

11700 

4  990 

10100 

4100 

132 

14  2 

14  2 

30 

31 

24 

386 

12300 

10900 

10000 

134 

137 

31 

MEAN 

27.6 

56.0 

129 

4537 

15170 

15620 

8811 

8681 

10398 

1083 

128 

269 

MEAN 

MAX. 

37 

96 

804 

14300 

26400 

19700 

13200 

10200 

14900 

4050 

153 

418 

MAX 

MIN. 

20 

23 

28 

60 

12100 

10900 

4990 

4620 

4100 

127 

86 

129 

MIN 

\JIC.  FT 

1698 

.' 

'  i2i 

842400 

960400 

524300 

! 

tail   ' 

66610 

16010 

•CFjJ 

-  ESTIMATED 

-  NO   RECORD 

-  DISCHARGE    MEASUREMENT    OR 
OBSERVATION  OF  NO  FLOW 


f     MEAN     ^  C- 


MAXIMUM 


aC 


: 

J  \^ 


MINIM  U  M 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

-\ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  III, 

M  D  B  8.M 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS    1  GAGE  HT  ]    DATE 

FROM 

TO 

37  17  42 

Station  1 
diversion 

120  51  00 

seated  on  b 

26   7S  10E 
ridge  2.3  mile 

26740   1  76.23    1   2-26-69 
s  south  of  Stevinson  on  Lande 

OCT  61 -DATE 
r  Avenue.  Flow 

MAY  61-SEP  61 
s  regulated  by 

1961 
upstr 

earn  re 

0.00 

USCGS 
and 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   F€ET   PER    SECOND) 


*AIft     rlAB 

STATION    NO 

STATION  NAME 

1969 

B00975 

PANOaiE   DRAIN   NEAR   DOS    PALOS 

(day 

OCT. 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

day") 

NR 

71 

83 

70      * 

75 

, 

NR 

73 

82      * 

69 

74 

40 

1 

NR 

73 

82 

66 

65 

40 

NR 

73 

82 

66 

69 

40 

4 

S 

NR 

73 

82 

70 

68 

40 

s 

NR 

73 

82 

69 

69 

41 

7 

NR   * 

73 

82 

68 

66 

40 

7 

68 

73 

81 

65 

69      * 

36 

• 

65 

74 

80 

59 

69 

35 

» 

10 

58 

76 

80 

62 

68 

36 

10 

,, 

57 

76 

80 

66 

69 

36 

11 

12 

56 

76 

80      * 

70 

72 

36 

13 

13 

51 

75 

81 

71 

73 

34 

11 

|4 

54 

75 

81 

70 

74 

34 

14 

IS 

STATION    INACTIVE 

54 

75 

80 

69 

72 

34 

IS 

16 

54 

78 

80 

70 

69 

35 

16 

17 

57 

78 

76 

72 

69 

36 

17 

II 

60      * 

78 

67 

72 

67 

34 

11 

19 

60 

78 

61 

74 

67 

32 

19 

20 

59 

79      * 

59 

75 

68 

29 

10 

21 

62 

77 

56 

75 

65 

30 

11 

13 

65 

77 

54 

74 

62 

29 

11 

33 

65 

78 

59 

70      * 

64 

31 

13 

14 

68 

78 

55 

66 

59 

32 

14 

15 

65 

79 

60 

63 

58 

31 

IS 

36 

66 

80 

60 

62 

62 

30 

16 

37 

68 

81 

61 

61 

61 

31 

17 

11 

69 

82 

64 

69 

61 

32 

18 

19 

72 

82 

67 

72 

60 

30 

19 

30 

72 

83 

70 

75 

57 

30 

30 

31 

34 

74 

51 

31 

MEAN 

76.8 
84 

72.2 
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0HLY 
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DATUM 

CFS        |    GAGE  HT    |          DATE 

FROM    |      TO 

36    55    25 

120   41    19 

NW   5    12S    12E 
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84. a           9.04                5-31-69 

FEB    59-SEP   62 
OCT   64-SEP   68 
APR    69-DATE 

OCT   62-JUL   63 

19591 

-2.00 

■ 

Station   located  midway  between  Outside  and  Main  Canals   0.5  mile   south  of  Main  Canal    levee   road,    5.6  miles   southwest 
of   Dos   Palos.      This    is  drainage   returned  to   San  Joaquin   River.      Station   is   operated  under   a   cooperative  agreement 
between   the   Department   of  Water   Resources  and   the   Panoche  Drainage  District.      Altitude  of  gage    is   approximately 
140   feet    (from  U.    S.    Geological   Survey  topographic  map). 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   MET   PER   SECOND] 


WATER    TEAK 


STATION  NO 


STATION  NAME 


SALT    SLOUGH    NEAR    STEVINSON 


(day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9\ 

1 

71 

6S 

57 

ill 

315 

369 

24  0 

234 

378 

257 

153 

196 

i 

2 

80      * 

78 

59 

106 

303 

360 

245 

238 

378 

274 

154 

198 

2 

3 

55 

88 

86 

101 

293 

356 

250 

287 

382      * 

273 

152 

190      * 

3 

4 

45 

108 

92      * 

86 

286 

358 

252 

324 

376 

280 

153 

169 

4 

S 

30 

131 

86 

76 

277      * 

346      * 

256 

333 

372 

289 

158      * 

146 

5 

6 

30 

132      * 

82 

64      * 

279 

336 

259 

340 

381 

308 

152 

14  3 

6 

7 

24 

125 

84 

58 

283 

325 

289 

331 

3  95 

315      * 

14  9 

203 

7 

8 

20 

130 

88 

56 

295 

319 

309      * 

300      * 

408 

298 

135 

258 

1 

9 

25 

128 

73 

58 

287 

317 

297 

278 

415 

256 

130 

253 

9 

10 

12 

125 

88 

63 

277 

314 

290 

320 

418 

229 
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235 

10 

II 

12 

133 

96 

66 

271 

315 

290 

354 

414 

233 

139 

200 

II 

12 

15 

140 

97 

70 

272 

318 

296 

361 

409 

206 

147 

176 

13 

13 

19 

134 

102 

79 

268 

310 

289 

365 

405 

206 

124 

162 

13 

14 

31 

128 

107 

110 

263 

304 

275 

371 

390 

215 

119 

158 

14 

IS 

21 

128 

130 

135 

258 

297 

268 

373 

364 

222 

136 

160 

15 

16 

27 

133 

131 

181 
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290 

265 

380 

341 

228 

14  5 

155 

16 

17 

29 
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128 

157      * 

267 

286 

269 

382 

327 

229 

14  2 

14  7 

17 

18 

13 

130 

123 

110 

277 

285 

273 

374 

314      * 

218 

152 

14  2 

11 

19 

14 

122 

116 

115 

282 
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271 

374 

3  26 

209 

160 

14  5 

19 

20 

14 

103 

108 
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296      * 

273 

265 
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218 
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20 

21 

22      * 

94 

107 
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21 

27 

21 

96 
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345      * 

302 
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238 
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22 

23 

16 

81 

98 
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365 
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364 
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192 
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28 

31 

54 
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23 

29 

46 

55 
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236 
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179 

174 

29 

30 

55 

55 
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30 

31 

58 
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!■''• 

31 
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185 

300 
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34  9 

347 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

{IN   CUBIC    FEET    PER    SECOND 


WATER    YEAR 


STATION   NAM1 


NORTH    FORK   MERCED    RIVER    NEAR    COULTERVILLE 


('day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY1* 

1 

0.4 

2.0 

2.7 

14 

59 

170 

47 

26 

10 

5.6 

1.8 

1.1 

1 

0.4 

3.0 

2.0 

14 

54 

160 

47 

26 

10 

1.5 

1.5 

2 

0.4 

9.1 

1.8 

12 

54 

154 

54      * 

26 

10      * 

5.1 

1.5 

1.5* 

3 

0.6 

2.3* 

1.5 

11 

54 

132 

42 

26 

9.8 

4.6 

1.5 

1.5 

4 

0.6 

1.8 

1.5 

10 

80 

120 

159 

24 

4..: 

1.8* 

1.1 

S 

0.3 

2.0 

1.5* 

8.5 

209      * 

112 

174 

23 

9.1 

4.6 

1.5 

0.9 

6 

0.3 

1.8 

1.3 

7.8 

150 

102      * 

144 

23      * 

9.8 

4.6 

1.5 

1.5 

7 

0.4* 

1.8 

1.3 

7.8 

102 

87 

107 

21 

9.8 

5.1* 

1.5 

2.0 

* 

0.3 

1.8 

1.3 

6.7 

82 

82 

87 

21 

11 

4.6 

1.5 

1.8 

* 

10 

0.3 

1.8 

2.3 

6.7 

74 

80 

76 

21 

11 

4.2 

1.3 

1.3 

10 

1! 

0.2 

1.8 

5.1 

6.1 

74 

76 

67 

20 

11 

4.2 

1.5 

1.1 

11 

1! 

0.3 

3.8 

3.0 

6.1 

109 

76 

58 

20 

10 

3.8 

1.1 

1.3 

12 

13 

1.3 

2.3 

2.3 

250      * 

99 

7-1 

54 

19 

9.8 

4.2 

1.1 

1.3 

1] 

14 

0.9 

2.3 

3.4 

259 

82 

74 

49 

18 

9.1 

3.8 

1.1 

1.1 

14 

IS 

0.9 

6.7 

13 

65 

191 

74 

45 

17 

9.1 

3.8 

0.9 

1.3 

IS 

16 

0.9 

3.0 

23 

39 

218 

76 

42 

17 

8.5 

3.8 

0.9 

0.9 

16 

17 

0.9 

2.3 

9.1 

28 

129 

82 

39 

16 

9.1 

3.8 

0.9 

0.9 

17 

19 

0.9 

2.0 

6.7 

247 

123 

89 

39 

16 

9.1 

3.8 

1.1 

1.1 

11 

19 

0.9 

2.0 

6.1 

1810      * 

123 

87 

38 

15 

7.8 

3.8 

1.1 

1.1 

1» 

20 

0.9 

1.8 

5.1 
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87 
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14 
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3.4 

1.1 
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1.8 
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99 
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35 

14 
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1.1 

0.6 

11 

22 

1.1 

1.8 
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85 

99 

33 

14 
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0.6 

22 
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1.1 

1.8 
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85 

87 
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13 
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2.3 

0.9 

0.6 
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24 
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82 
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0.9 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FfET   PER    SECOND 


WATER    YEA« 


STATION  no 


STl-   DN     SAVE 


EK    HEAR    COULTERVILLE 


['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

0.1 

0.6 

0.4 

3.3 

18 

38 

6.0 

5.0 

2.0 

0.7 

0.5 

0.2 

. 

0.1 

0.9 

3.1 

17 

39 

7.0 

4.8 

2.0 

0.7 

0.5 

0.2 

3 

0.1 

1.1 

0.3 

3.0 

15 

43 

16      * 

5.2 

1.8* 

0.7 

0.5 

0.1* 

0.1 

0.3* 

0.3 

3.1 

33 

10 

5.4 

1.6 

0.7 

0.5 

0.1 

s 

0.1 

0.2 

0.3 

3.1 

30 

28 

51 

5.0 

1.5 

0.6 

0.4* 

0.1 

s 

1 

0.1 

0.2 

0.3* 

3.0 

■ 

25 

4- 

4.8 

1.5 

0.6 

0.4 

0.1 

0.1 

0.2 

0.3 

2.6 

35 

23      * 

32 

4.5* 

1.5 

0.6 

0.4 

0.2 

I 

9 
10 

0.1* 

0.2 

0.3 

2.5 

24 

17 

22 

4.5 

1.5 

0.6* 

0.4 

0.2 

0.1 

0.2 

0.3 

2.4 

18 

17 

20 

4.1 

1.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.1 

0.2 

0.5 

2.2 

16 

20 

12 

4.1 

2.0 

0.6 

0.4 

0.2 

10 

0.1 

0.2 

0.7 

2.2 

15      E 

20 

4.1 

:. 

2.0 

0.5 

0.4 

0.2 

0.2 

0.4 

0.4 

2.2 

22      E 

19 

10 

4.0 

1.8 

0.5 

0.4 

0.2 

0.4 

0.2 

0.4 

127      * 

17      E 

18 

9.6 

3.7 

1.6 

0.6 

0.3 

0.2 

0.2 

0.3 

0.7 

88 

16      E 

16 

8.9 

3.5 

1.4 

0.5 

:  .4 

0.2 

14 

IS 

0.2 

0.9 

3.6 

20 

47      E 

15 

8.4 

3.7 

1.3 

0.5 

0.3 

0.2 

IS 
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0.3 

2.1 

12 

47      E 

14 

7.7 

2.9 

1.3 

0.5 

0.3 

0.2 

U 

0.2 

0.3 

0.9 

8.4 

40      E 

14 

7.2 

2.9 

1.3 

0.5 

0.3 

0.2 

17 

0.2 

0.3 

0.7 

32 

40      E 

13 

7.2 

2.9 

1.3 

0.5 

0.3 

0.1 

It 

0.2 

0.3 

0.7 
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39      E 

12 

6.8 

2.8 

1.1 

0.5 

0.2 

0.1 

19 

20 

0.2 

0.3 

0.6 

79 

34 

14 

6.4 

2.5 
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0.5 

0.3 

0.1 

so 

0.2 

0.2 

0.6 

455 

30 

33 

6.4 

2.5 
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0.4 

0.2 

0.2 

11 

0.2 

0.2 

0.5 

105 

24 

23 

5.8 

2.7 

1.0 

0.4 

0.2 

0.1 

n 

0.2 

0.2 

0.6 

35 

23 

17 

9.9 

2.5 

1.0 

0.4 

0.2 

0.1 

13 

0.3 

0.3 

4.6 
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14 

9.6 

2.5 

0.9 
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as 

0.3 

0.3 

20 
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72 

12 
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IS 
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0.3 

16 
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10 
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1* 
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0.3 
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33 

37 
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29 
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0.3 

5.7 

24 
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19 
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0.3 

3.7 

20 

6.6 
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SO 

SI 
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3.5 

18 
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0.4 
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SI 

MEAN 
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33.9 
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20 
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43 

. 
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4.  1 

2.1 
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14 
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212 

: 

19 
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OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  CAGE 


37  44  29   120  07  00   SE20   2S  17E 
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right  bank  0.8  mile  east  of  Greeley  Hill  and  4.8  miles  northeast  of  Coulterville. 
Df  record  from  rating  curve  extended  above  758  cfs. 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   F€ET   PtR   SECONDI 


('WAIB    TEAK 

STATION  NO 

STATION  NAME                                                                                                                                                           . 

1969 

B51250 

MAXWELL   CREEK   AT    COULTERVILLE 

['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY> 

0.1 

2.2 

5.8 

34 

119 

13 

7.9 

1.9 

1.0 

0.4 

0.1 

1 

0.0 

0.3 

2.2 

4.4 

34 

112 

16 

7.4 

1.9 

1.1 

0.4 

0.1 

1 

0.0 

4.6 

2.1 

3.4 

32 

105 

22      * 

7.4 

1.0 

0.3 

0.0* 

3 

4 

0.0 

1.5* 

1.9 

2.6 

29 

83 

15 

7.6 

0.9 

0.3 

0.0 

4 

s 

0.0 

1.0 

1.9 

2.1 

63 

67 

185 

7.1 

1.5 

0.8 

0.4* 

0.1 

5 

0.0 

0.8 

1.8* 

1.8 

135      * 

56 

138 

6.8 

1.6 

0.8 

0.4 

0.1 

6 

0.0 

0.8 

1.8 

1.4 

80 

48      * 

89 

6.3* 

1.6 

0.9 

0.4 

0.2 

7 

0.0* 

0.7 

1.6 

1.3 

54 

40 

58 

5.8 

1.6 

0.9* 

0.3 

0.1 

i 

0.0 

0.8 

1.5 

1.0 

40 

38 

44 

5.6 

1.9 

0.8 

0.3 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.8 

1.8 

0.8 

31 

46 

35 

5.3 

0.7 

0.3 

0.0 

10 

0.0 

0.7 

6.1 

0.8 

28 

45 

30 

5.1 

2.2 

0.8 

0.3 

0.0 

11 

11 

0.0 

1.6 

3.4 

0.8 

39 

44 

27 

4.7 

2.1 

0.7 

0.2 

0.0 

11 

11 

0.4 

1.3 

2.6 

296      * 

30 

43 

24 

4.7 

1.9 

0.7 

0.2 

0.0 

13 

14 

0.2 

1.4 

3.6 

149 

31 

39 

22 

4.2 

1.6 

0.6 

0.1 

0.0 

14 

IS 

0.1 

5.8 

29 

20 

14  2 

36 

20 

4.2 

1.6 

0.7 

0.1 

0.0 

IS 

16 

0.1 

2.4 

20 

8.2 

118 

31 

18 

4.0 

1.6 

0.6 

0.1 

0.0  * 

16 

17 

0.1 

1.8 

4.6 

5.2 

77 

29 

16 

3.5 

1.6 

0.6 

0.1 

0.0 

17 

II 

0.1 

1.5 

3.2 

113 

123 

26 

16 

3.5 

1.6 

0.5 

0.2 

0.1 

It 

19 

0.0 

1  .5 

3.0 

597      * 

131 

23      * 

14 

3.5 

1.5 

0.5 

0.2 

0.1 

19 

30 

0.0 

1.4 

2.6 

168 

97 

37 

13 

3.3 

1.5 

0.4 

0.1 

0.1 

10 

11 

0.0 

1.4 

2.2 

635 

73 

86 

12 

3.2* 

1.5 

0.4 

0.1 

0.1 

11 

n 

0.0     * 

1.3 

2.2 

164 

58 

57 

11 

3.2 

1.5 

0.4 

0.1 

0.1 

11 

13 

0.0 

1.3 

2.1 

63 

81 

44 

16 

3.0 

1.5 

0.4 

0.1 

0.0 

13 

14 

0.0 

1.5 

21 

46      * 

498 

36 

13 

2.8 

1.4 

0.4 

0.1 

0.0 

14 

IS 

0.0 

1.5 

86 

467 

183 

30 

11 

2.6 

1.3 

0.4 

0.1 

0.0 

IS 

16 

0.0 

1.4 

54      * 

322 

127 

26 

10 

2.6 

1.3 

0.4 

0.1 

0.0 

16 

17 

0.0 

1.4 

15 

95 

101 

23 

9.4 

2.6 

1.4 

0.4 

0.1 

0.0 

17 

IS 

0.0 

1.5 

42 

67 

98 

20 

8.8 

2.6 

1.3 

0.5 

0.1 

0.0 

11 

19 

0.1 

L.f 

21 

49 

18 

8.2 

2.4 

1.3 

0.5 

0.1 

0.0 

19 

30 

0.2 

1.5 

11 

40 

16 

8.2 

2.2 

1.1 

0.4 

0.1 

0.0 

30 

31 

0.1 

7.4 

33 

14 

2.1 

0.4 

0.1 

31 

MEAN 

0.0 

1.5 

11.6 

109 

91.7 

46.4 

30.8 

4.4 

1.6 

0.6 

0.2 

0.0 

MEAN 

MAX 

0.4 

5.8 

86 

635 

498 

119 

185 

7.9 

2.2 

1.1 

0.4 

0.2 

MIN 

0.0 

0.1 

1.5 

0.8 

28 

14 

8.2 

2.1 

0.4 

0.1 

0.0 

MIN. 

\>C   FT 

; 

■ 

. 

: 

. 

1830 

272 

96 

: 

2 

E      -  ESTIMATED 
Ml  -   NO  IKMC 
.     -   OISCHAIGE  MEASUREMENT   Ol 
OBSERVATION  OT  NO  FLO* 


'     MEAN      "\ 

r                         MAXIMUM                         "\ 

f                           MINIMI 

M 

DISCHAICE 

24..; 
V              J 

DISCHARGE 
1250 

OAGE  HT 

5.63 

MO 
1 

DAY 
19 

TIME 

0400 
J 

DBCHAtOE 

GACC   HT 

10 

MY 

1 

TIME 

0000 

ACM  HI 

17670 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


SE34    2S    16E 


DEC    58-DATE 


Altitude   of   gage 


downstream  side  of  Dogt 
5a  is  17.0  square  miles 
1.740   feet    (from  U.    S. 


jwn   Road   Bridge,    0.5  mile   northeast 

Maximum  discharge  of   record   from 

Geological  Survey  topographic  map) . 


t   Coulterville.      Tributary  to  Merc 
ating   curve  extended  above    902  cfs 


77 


TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PER   SECOND] 


WATER    YEAR 


STATION  NO 


STATION  NAM! 


MERCED  RIVER  BELOW  SNELLING 


['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

day") 

39 

404 

90 

103 

101 

4850 

2860 

2320 

5540 

990 

580 

744 

2 

9.2 

130 

90 

97 

97 

4890 

2850   * 

2320 

5750   * 

983 

580 

734 

3 

0.3 

138 

90   * 

97 

97 

4910 

2850 

2330 

5750 

990   * 

562 

771   * 

0.8* 

115 

90 

95 

99   * 

4900 

2820 

2330 

5760 

1010 

566   * 

793 

5 

7.1 

90 

90 

93 

440 

4860   * 

3330 

2300 

5990 

1170 

580 

7  93 

9 

9.8 

83   * 

90 

92   * 

2840 

4870 

3360 

2190 

5990 

1230 

553 

793 

7 

10.4 

84 

88 

90 

4020 

4  900 

3260 

2160 

5  960 

1370 

576 

568 

- 

27 

88 

88 

88 

4740 

4  910 

3220 

2200 

5730 

1100 

599 

848 

132 

86 

88 

115 

4970 

4  910 

3120 

24  90 

5760   * 

996 

594 

848 

10 

132 

86 

90 

69 

4970 

4280 

3080 

2540 

5280 

1000 

599 

990 

10 

136 

90 

90 

73 

4930 

3370 

2950 

2670 

4  300 

820 

419 

880 

14  5 

99 

90 

86 

4960 

3360 

2880 

2590 

3080 

566 

185 

906 

174 

92 

88 

257 

4940   * 

3320 

2880 

2940 

2480 

562 

190 

641 

304 

92 

103 

384 

4890 

3320 

2990 

3300 

2400 

571 

187 

304 

14 

IS 

441 

103 

95 

111 

5010 

3320 

3290 

3570 

2380 

580 

618 

801 

IS 

44  5 

97 

99 

90 

4830 

3320 

3190 

3700   * 

2370 

557 

64  2 

338 

It 

17 

441 

93 

95 

86 

4890 

3310 

3130 

3740 

2380 

544 

657 

390 

17 

417 

92 

93 

90 

4800 

3310 

3120 

3780 

2370 

557 

662 

478 

li 

461 

90 

93 

496   * 

4930 

3310 

2960 

3970 

1900 

530 

657 

526 

19 

10 

457 

90 

92 

159 

4830 

3310 

2760 

4260   * 

1160 

495 

647 

566 

10 

11 

474 

90 

92 

946 

4850 

3340 

2710 

4400 

1120 

526 

633 

609 

11 

11 

491 

90 

99 

271 

4850 

3300 

2560 

4470 

1080 

521 

662 

652 

11 

13 

499 

92 

134 

121 

4850 

3290 

2600 

4470 

1350   * 

530 

672 

421 

21 

14 

487 

92 

103 

103 

4670 

3290 

2690 

4510 

2500 

548 

662 

172 

14 

IS 

487 

95 

125 

5  96 

4290 

3280 

2590 

4500 

3000 

557 

613 

174 

u 

16 

474 

93 

221 

389 

3590 

3260 

2510 

4560 

2620 

557 

672 

172 

24 

17 

466 

93 

117 

162 

3440 

3110 

2580 

4780 

1870 

491 

723 

182 

27 

ia 

466 

92 

109 

145 

3820 

2960 

2480 

4800 

1210 

474 

703 

206 

li 

29 

482 

90 

107 

138 

2820 

2420 

4910 

1060 

499 

698 

214 

29 

30 

495 

88 

101 

109 

2960 

2360 

5140 

1020 

530 

734 

237 

30 

31 

499 

129 

105 

2940 

5280 

544 

750 

31 

MEAN 

322 

105 

102 

189 

3777 

3745 

2880 

3533 

3305 

7  23 

586 

558 

PAEAN 

MAX 

499 

404 

221 

946 

5010 

4910 

3360 

5280 

5  990 

1370 

750 

990 

MAX 

MIN. 

0.3 

83 

88 

69 

97 

2820 

2360 

2160 

1020 

474 

185 

172 

Mm. 

\£C   FT 

: 

6262 

6286 

11620 

- 

;  -  - 

-   - 

.  :  . 

. 

AC- FT  J 

E       -   ESTIMATES 

Ml  -   NO   IKOI0 

.      -   DISCHARGE    MEASUREMENT  Ol 

OOSCKVATION  OF   NO  FLO* 
*     -  EAXO     « 


(     MEAN      "\  ( 

DISCHARGE  DISCHARGE 

1634  6020 

v.         )y 


MA  XIMUM 


TIME  DISCHARGE 

0400  0.2 

_JL_ 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


37  30  06  D.20  27  03 


NE17   5S  14E 


NOV  58-DATE 


Station  located  0.2  mile  downstream  from  Merced-Snelling  highway  bridge,  1.4  miles  southwest  of  Snelling.   Flow 
regulated  by  Exchequer  powerplant  and  McSwain  Dam.   Prior  to  November  1958,  records  available  for  a  site  3.6  miles 
downstream.   Merced  Irrigation  District  Main  Canal  and  several  small  gravity  diversions  are  upstream  from  station. 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

[IN   CUBIC   FEET   PES    SECOND) 


STATION  NO 


STATION   NAME 


MERCED    RIVER   AT    CRESSEY 


['day 

OCT. 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY> 

, 

79 

612 

125 

150 

283 

4710      E 

2850 

2230 

5060 

966 

4  74 

804 

l 

85 

480 

124 

146 

247 

4700      E 

2840      * 

2220 

5340      * 

908 

473 

809 

2 

92 

291 

122      * 

128 

227 

4690      E 

2860 

2220 

5440 

910 

486 

798      * 

3 

85      * 

269 

129 

123 

204 

4680      E 

2840 

2210 

5460 

918 

474      * 

852 

4 

5 

75 

225 

122 

117 

200      * 

4670     # 

3020 

2200 

5690 

996 

485 

872 

J 

69 

195      * 

122 

114      * 

2220 

4660 

4320 

2170 

5840 

1050 

481 

867 

4 

66 

173 

113 

110 

3740 

4690 

3390 

2040 

5810 

1190      * 

463 

705 

7 

59 

171 

110 

109 

4430 

4700 

3230 

2050 

5770 

1140 

484 

836 

1 

59 

168 

112 

105 

4760 

4700 

3120 

2270 

5760     * 

918 

523 

897 

9 

10 

71 

164 

110 

124 

4810 

4700 

3030 

2440 

5380 

897 

507 

919 

10 

11 

96 

159 

116 

178 

4750 

3510 

2990 

2420 

4650 

827 

523 

933 

11 

13 

113 

172 

116 

187 

4790 

3340 

28S0 

2430      * 

3490 

664 

299 

949 

11 

13 

149 

177 

110 

134 

4800      * 

3320 

2840 

2570 

2590 

530 

209 

974 

13 

14 

188 

165 

128 

1670 

4720 

3310 

2830 

2910 

2430 

501 

192 

475 

14 

IS 

304 

183 

137 

772 

4810 

3290 

3110 

3250 

2390 

512 

274 

638 

IS 

16 

466 

192 

130 

280 

5450 

3270 

3140 

3370 

2370 

5  24 

527 

660 

16 

17 

583 

173 

127 

192 

4810 

3270 

3020 

3500 

2370 

507 

571 

44  3 

17 

It 

522 

166 

119 

163 

5460 

3260 

3010 

3510 

2340 

478 

590 

507 

II 

19 

513 

158 

116 

1280 

5380 

3250 

2950 

3620 

2270 

460 

596 

541 

l» 

30 

540 

153 

119 

1140      * 

5050 

3260 

2740 

3950      * 

1370 

427 

602 

594 

30 

31 

543 

148 

115 

3660 

4760 

3360 

2650 

4150 

1140 

435 

587 

641 

31 

33 

558 

147 

111 

2430 

4750 

3320 

2590 

4230 

1110 

432 

602 

708 

33 

33 

573 

144 

111 

684 

4740 

3270 

2460 

4270 

1110     * 

431 

660 

704 

13 

24 

581 

139 

147 

446 

4740 

3250 

2600 

4  280 

1850 

436 

669 

390 

34 

35 

575 

131 

133 

1630 

4730 

3240 

2570 

4330 

2830 

463 

664 

275 

15 

36 

568 

133 

472 

3090 

4720 

3230 

2450 

4240 

2770 

464 

632 

254 

36 

37 

563 

132 

512 

1060 

4720 

3180 

2450 

4460 

2150 

482 

718 

240 

37 

3! 

556 

128 

235 

617 

4720 

2960 

2480 

4500 

1410 

434 

734 

254 

34 

n 

558 

125 

182 

668 

2890 

2340 

4520 

1090 

416 

735 

285 

» 

30 

594 

125 

174 

416 

2880 

2280 

4760 

1030 

402 

764 

285 

30 

31 

599 

149 

334 

2930 

4850 

443 

777 

31 

MEAN 

338 

193 

153 

718 

3894 

3693 

2862 

3296 

3277 

650 

541 

637 

mult 

MAX 

599 

612 

512 

3660 

5460 

4710      E 

4320 

4850 

5840 

1190 

777 

974 

MIN 

59 

125 

110 

105 

200 

2880 

2280 

2040 

1030 

402 

192 

240 

MIN. 

Vac  ft 

11500 

227100 

170300 

.    : 

39990 

33270 

' 

E       -   ESTIMATED 

Ml  -   NO    RECORD 

*      -    DISCHARGE    MEASUREMENT   OR 

OBSERVATION  Or  NO   FLO* 
I      -    E  AND     * 


C     MEAN      "S 

' 

MAXIMUM 

\ 

( 

MINIMI 

M 

DISCMABGE 

1669 

V              j 

DISCHARGE 

8230 

OAOE  HT 
23.18 

1 

DAY 

21 

TIME 

1930 
J 

DISCHAROE 

V 

OAOE  HT 
9.81 

MO. 
10 

DAT 

8 

TIME 

1430 
J 

ACM   PB1 

1208000 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


SW   9   6S    12E 


JUL    41-DATE 


located    150   feet  downstr 
located   250   feet   upstrea 


from  McSwai 
com  bridge. 


Reflects   pres 
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TABLE  B-4  (Cont.) 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FEET   PER   SECOND) 


WATER    YEAS 

STATION  NO. 

STATION  NAME                                                                                                                                                       N 

1969 

B00525 

MUSTANG   CREEK  NEAR  BALLICO 

) 

['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

da9] 

0 

0 

0 

0.1 

0.4 

24 

0 

0.4 

0 

0 

1 

0.1 

0 

0 

0.1 

0.2 

6.5 

0 

0.2 

0         * 

0 

0.1 

2.6 

0 

0 

0.1 

2.3 

0.1 

0.1 

0 

• 

0         * 

0 

4.3 

0 

0 

0.1* 

1.2 

0 

0 

0.1 

* 

0 

s 

0 

1.0 

0 

0 

0.1 

0.7 

7.0 

0 

0.1 

0 

5 

0 

0.1 

0.1 

0 

26 

0.3* 

18 

0      * 

0 

0 

0 

0.1 

0. 

0 

20 

0.2 

3.6 

0.2 

0 

0.1 

0 

0 

0      E 

0 

3.4 

0.1 

0.8 

0.1 

0.2 

0.4 

0 

0 

0      E 

0 

0.8 

0.2 

0.3 

0 

0.4 

0.1 

10 

0 

0 

0      E 

0 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0      E 

0 

0.2 

0.1 

0 

0 

0.2 

0 

0 

0 

0      E 

0 

13 

0.4 

0 

0.1 

0.1 

N 

N 

0.1 

13 

0.5 

0.2 

0 

2.9 

2.9* 

0.6 

0 

:  .i 

0 

0 

O 

0.1 

14 

0.2 

0.1 

15 

24 

1.2 

0.2 

0 

0 

0 

0.1 

14 

15 

0.1 

16 

2.9 

7.5 

17 

0.2 

0 

0 

0 

0.1 

IS 

16 

0 

3.0 

2.8 

1.1* 

61 

0.1 

1.3 

0      * 

0 

F 

F 

0 

16 

17 

0 

0.4 

0.8 

0      E 

8.8 

0 

1.3 

0.1 

0 

L 

L 

0      * 

17 

11 

0 

0.2 

0.3 

1.2E 

85 

0.1 

0.8   * 

0.2 

0 

0 

O 

0.1 

19 

0 

0.1* 

0.1 

48 

51      * 

0 

0.2 

0.2 

0 

W 

w 

0.2 

JO 

0 

0.1 

0.4* 

27 

20 

0 

0.1 

0.1 

0 

0.2 

20 

21 

0 

0.7 

0.3 

185      * 

6.1 

0.7 

0.1 

0.2 

0 

0.2 

33 

0 

0.1 

0.2 

42 

4.9 

0.5 

0.8 

0.3 

0 

0.2 

13 

0 

0 

0.1 

10 

49 

0.2 

2.2 

0.1 

0        * 

0.1 

24 

0 

0 

0.4 

4.6 

124 

0.2 

0.6 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

4.9 

88 

43 

0.1 

0.4 

0 

0.1 

0.1 

35 

26 

0 

0 

26 

84 

40 

0 

0.2 

0 

0.1 

0.2 

26 

27 

0 

0 

8.2 

24 

12 

0 

0.1 

0.1 

0 

0.2 

27 

21 

0.1 

0 

4.4 

12 

11 

0 

0 

0 

0 

0.2 

21 

29 

0 

0 

2.0 

9.5 

0 

0 

0 

0 

0.1 

29 

30 

0.1 

0 

0.7 

2.7 

0 

0.6 

0 

0.1 

0.1 

30 

31 

0.1 

0.2 

0.8 

0 

0 

31 

MEAN 

0 

1.0 

2.3 

18.5 

21.5 

1.3 

1.3 

0.1 

0 

0.1 

MEAN 

MAX. 

0.5 

16 

26 

185 

124 

24 

18 

0.4 

0.4 

0.4 

MAX 

MIN. 

0 

0 

0 

0 

0.1 

0 

0 

0 

0 

0 

MIN 

IaC.  FT 

3 

58 

. 

78 

77 

5 

ACfy 

E      -  ESTIMATED 

Nt  -  NO   RECORD 

.     -    DISCHAIOE   MEASUREMENT   OI 

:«5E»v»tioii  or  no  flo« 


MEAN      \  £_ 


WAXI   MUM 


TIME 

1200) 
J  \_ 


f        TOTAL        ~\ 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

"> 

LATITUDE 

LONGITUDE 

MSEC    T    11 
M0  B  &M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE         1       GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

DATUM 

CFS         |     CAGE  HT     |           DATE 

FROM    |      TO 

37    29    58 

Station   1 
U.    S.    Geo 

a      Statio 
measur 

ocated   at   O 
logical   Sur< 

n    installed 
sments   and 

NW16      5S    12E 

akdale    Road    Br 
/ey  topograph i 

in   November    1 
martial  gage  h 

281         |       5.63       |     1-21-69 

idge,    4.0   miles    northeast    of 
r  map) . 

365,    but   data  were    insufficie 
sight   records   are   available    i 

NOV    65a"DATE    | 
3allico.        Altitude   of  gage 

it   to  publish  prior   to   this 
l   DWR    files. 

1965| 
is    180    feet 

{ear.      Disch 

[from 
irge 

SO 


TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FEET   PER   SECONDI 


WAUI     HAS 

STATION  NO 

STATION  NAME 

1969 

B087  20 

ORESTIMBA    CREEK   NEAR   CROWS    LANDING 

) 

['day 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DAY5 

4.  1 

3.2 

0.0 

61 

829 

46 

84 

95 

69 

38 

79 

l 

10 

3.6 

0.0 

48 

577 

96 

62 

104 

19 

41 

45 

2 

22      * 

7.6 

0.0 

39      * 

373 

126 

20 

71      * 

10 

19 

12 

3 

15 

4.5 

* 

0.0 

32 

251 

163 

3.9 

34 

19 

67 

7.3* 

4 

52 

4.9 

0.0 

26 

191        * 

161 

83 

14 

22 

23      * 

7.9 

S 

40 

7.3* 

0.0* 

436 

138 

191 

37 

73 

18 

10 

4.7 

6 

24 

6.8 

0.0 

367 

116 

122 

14 

65 

26 

7.9 

20 

7 

12 

9.3 

0.0 

163 

101 

119 

20 

81 

25      * 

8.4 

93 

• 

12 

6.6 

0.0 

104 

89 

85 

39      * 

85 

45 

12 

70 

9 

10 

6.3 

3.8 

0.0 

77      * 

80 

85 

75 

100 

34 

16 

68 

10 

5.6 

2.6 

0.0 

63 

72 

92 

86 

126 

12 

22 

89 

11 

7.3 

11 

N 

0.0 

374 

65 

98 

130 

45 

30 

13 

58 

12 

7.3 

5.4 

0 

0.0 

199 

68 

46 

119 

65 

23 

16 

52 

13 

6.6 

7.9 

0.0 

121 

57 

10      * 

91 

82 

19 

33 

72 

14 

is 

2.9 

6.8 

0.0 

4  26 

45 

61 

47 

87 

11      * 

8.7 

75 

IS 

5.6 

1.9 

F 

0.0 

607 

39 

126 

45 

107 

17 

24 

33 

16 

2.3 

0.9 

L       * 

0.0 

282 

34         * 

91 

50 

65 

23 

33 

29 

17 

1.7 

0.5 

0 

0.0 

205      * 

31 

25 

48 

70 

24 

46 

31 

11 

1.2 

0.3 

w 

596 

167 

19 

11 

64 

74 

16 

40 

22 

19 

10 

0.9 

0.2 

774      * 

137 

1.4 

82 

84 

57 

28 

52 

1.9 

20 

21 

0.5 

0.1 

620 

95 

1.8 

120 

91 

42 

35 

7.9 

19 

21 

47 

0.0 

54  9      * 

130 

33 

73 

102 

104 

16 

5.6 

19 

22 

54 

0.0 

172 

317 

55 

66 

81 

90 

22 

7.6 

2.8 

23 

24 

39 

0.0 

76 

990 

64 

72 

102 

40 

19 

18 

6.1 

24 

25 

36 

0.0 

1240      * 

998      * 

66 

40 

132 

75 

22 

11 

18 

25 

6.1 

0.0 

1260 

826 

26 

10 

160 

91 

16 

4.1 

4.7 

26 

27 

5.2 

0.0 

529 

545 

10 

38 

109 

90 

21 

3.6 

14 

27 

21 

4.5 

0.0 

207 

515 

4.2* 

52 

86 

64 

44 

9.3 

19 

1% 

29 

4.3 

0.0 

148 

87 

71 

105 

97 

15 

16 

37 

29 

30 

3.2 

0.0 

91      * 

102 

27 

70 

110 

9.4 

34 

42 

30 

31 

2.9 

80 

66 

77 

19 

78 

31 

MEAN 

14.2 

3.2 

205 

298 

119 

80.2 

74.7 

76.7 

23.6 

23.4 

35.0 

MEAN 

MAX 

54 

11 

1260 

998 

829 

191 

160 

126 

69 

78 

93 

MIN. 

0.5 

0.0 

0.0 

26 

1.4 

10 

3.9 

14 

9.4 

3.6 

1.9 

MIN. 

\AC  FT 

876 

189 

:. 

1' 

7322 

■  ' 

4596 

;"■•■> 

1449 

:•;;■ 

2085 

E      -   ESTIMATED 
Nt  -   NO   RECORD 

•  -   DISCHARGE    MEASUREMENT   OH 

OMCRVATION  0'  DO   FLO* 

#  -  EaND     « 


f     MEAN      > 

r                         MAXIMUM                         \ 

r                         MINIM 

M 

DISCHARGE 

77.9 

V             J 

DISCHARGE 
1840 

GAGE  HT 

9.61 

MO 

1 

DAY 
25 

TIME    1 

1030 

) 

DISCHARGE 
0.0 

GAGE   HT 

MO 

11 

DAY 

21 

TIME 

1800 
) 

f         TOTAL        ~\ 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                 ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

l  i  SEC  T  1 R 

M  O  B  4M 

OF  RECORD 

DISCHARGE                GAComl»GHT 

PERIOD 

ZERO 
OH 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS        |    CAGE  HT    1          DATE 

FROM    |     TO 

37    24    51 

... 

NE18      6S      9E 

2650E      1      12.08a   |        2-1-63 

DEC    57-DATE      | 

1957  |   1968 
1968 

0.00 
0.00 

LOCAL 
USCGS 

Station   located  40   feet   upstream   f 
1968,    the   station  was    located   500 
irrigation  drainage   returned   to  Sa 
1,654   cfs. 

rom  River   Road  Bridge,    3.7  miles   southeast   of   Crows   Landing.      Prior   to  February    1, 
feet   downstream  and  was   on   local   datum.      During   summer  months   most    flows   are 
n  Joaquin  River.      Maximum  discharge   of   record   from  rating   curve  extended   above 

a      Local 

datum  then 

in  use. 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FiET   PER   SKONDI 


'wATER   YEAR 

STATION  MO 

STATION  NAME 

1969 

B07250 

5IVER   AT   CROWS    LANDING    BRIDGE 

['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY1) 

, 

711 

519 

975 

13800 

25900 

15400 

7850 

15400 

4980 

1340 

1580 

384 

736 

902 

13700 

25000 

15000 

7230 

15400 

4780 

1350 

1530 

411      * 

508 

845 

13300 

24600      * 

14900 

7180 

15500 

4640 

1330 

1530 

4 

384 

662 

522      * 

758 

13100 

23600 

14800 

8880 

15500      * 

4540 

1420 

1580      * 

4 

s 

428 

638 

536 

692 

13300 

23700 

14900 

11000 

15600 

4410 

1340 

1660 

s 

403 

659 

530 

632      * 

13900 

22600 

15200 

11600 

16100 

4270 

1320 

1650 

365 

653      * 

503 

582 

15000      * 

21600 

15600 

11600 

16900 

4150 

1300 

1670 

339 

597 

490 

558 

17900 

21400 

17300      * 

11000 

18100 

3970 

1290 

1870 

317 

555 

477 

534 

20100 

21300 

17700 

9580 

19200 

3490 

1290 

1940 

10 

319 

522 

474 

525 

20400 

21300 

17000 

8800 

20000 

2980      * 

1270 

1950 

11 

295 

514 

490 

508 

19900 

21300 

16300 

10200 

20300 

2640 

1280 

1900 

13 

313 

500 

495 

514 

19900 

21300 

16000 

11800      * 

20200 

2430 

1230 

1800 

11 

406 

525 

495 

594 

19300 

20800 

15600 

12500 

19600 

2160 

1170 

1790 

14 

549 

519 

752 

18900 

20100      * 

14800 

12600 

18800 

1980 

1110 

1780 

•5 

592 

597 

547 

1650 

19200 

19800 

13800 

12900 

17800 

1840 

1050 

1640 

•5 

609 

629 

597 

2820 

19200 

19500 

13400 

13200 

16800 

1780 

1090 

1590 

17 

629 

677 

632 

3430      * 

19400 

19200 

13100 

13500 

16000 

1770 

1240 

1620 

II 

677 

692 

629 

3580 

20400 

19000 

12800 

13600 

15600 

1710 

1340 

1450 

n 

561 

677 

621 

3550 

21200 

18800 

12700 

13600      * 

15300      * 

1610 

1320 

1440 

K 

495 

653 

600 

4260 

22000      * 

18800 

12400 

13600 

14900 

1550 

1350 

1400 

11 

498 

638 

569 

5340 

22600 

18800 

11800 

13800 

14100 

1560 

1360 

1410 

11 

538 

621 

561 

7460 

22300 

18800 

11200 

14200 

13400 

1590 

1360 

1450 

11 

1} 

600 

600 

- 

10100      * 

22000 

19400 

10500 

14400 

12800 

1590 

1390 

1440 

11 

14 

600 

600 

11700      * 

22600 

19600 

10100 

14400 

11700 

1500 

14  30 

1400 

M 

IS 

621 

612 

563 

12500 

25300 

19300 

9870 

14500 

10900 

1440 

1480 

1270 

15 

M 

641 

609 

592 

12600 

30000 

19100 

9540 

14600 

10500 

1410 

1430 

1160 

16 

17 

641 

618 

680 

14600      * 

30100      * 

18900 

9360 

14600 

9320 

1420 

1430 

1120 

17 

It 

665 

595 

1070 

17500 

28500 

18600 

9300 

14800 

7700 

1460 

1460 

1110 

It 

19 

677 

569 

1210 

15600 

18000 

9100 

15000 

6140 

1390 

1480 

1090 

M 

M 

662 

544 

1150 

14600 

17200 

8400 

15200 

5260 

1380 

1510 

1100 

w 

11 

683 

. 

16200 

:; : 

1340 

.   :• 

11 

MEAN 

506 

617 

621 

5308 

19900 

20440 

13260 

12360 

14800 

2508 

1332 

1529 

MEAN 

MAX 

683 

751 

1210 

17500 

30100 

25900 

17700 

15300 

20300 

4980 

1530 

1950 

Mm 

295 

500 

508 

13100 

16200 

8400 

7180 

5260 

1340 

1050 

1090 

MIN 

\AC  FT 

:   - 

- 

. 

. 

ACM^ 

E       -   ESTIMATED 

M  -  NO  KMD 

.     -   DISCHARGE   MEASUREMENT  Ol 

:•!!•. *-':•.  :»  wo  flow 


"     M£AN      "\ 

MAXIMUM 

MINIMUM 

DfSCHAIGC 

DISCHARGE     1     GAGE   NT         MO 

30760         58.81         2 

V                     1                      1 

BAH 

- 

TIME 

085C 

> 

289 

GAGE  HT 

MO 

DAI 

11 

TIME 

0700 
J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

"\ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1    4  SEC    T    1  R 

OF  RECORD 

OISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD          1       IER"      1 

REF 
DATUM 

CFS         ]     CAGE  HT     ;           DATE 

FROM    [     TO      |       GAGE     ] 

37    26    52 

Station   1 
Flows   reg 

ocated   at   C 
ulated  by  u 

tows   Landing   R 
reserv 

I     58.81       1      2-.     - 

Dad   Bridge,    4.3   miles   northea 
sirs,    and  diversions. 

OCT    65-DATE 
st   of   Crows   La 

41-SEP    65 

1  1959    1     0.00       1 
1959                        0.00 
1959 

USED 
USED 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC    SET   PER   SECONO) 


WATM    TEAR 


STATION  NAME 


TUOLUMNE    RIVER   AT    LA    GRANGE    BRIDGE 


(day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY^ 

589 

601 

2950 

8060 

7370 

6260 

4990 

8920 

439 

17 

155 

i 

; 

587 

667 

2570 

5260 

7270 

5740 

3730 

8930 

207 

18 

166 

1 

3 

580 

617 

1560 

7960 

6980      * 

4720 

3080 

8920 

25      * 

18 

174      * 

J 

593 

628 

* 

1140 

7740 

5150 

3560 

2910 

8790 

292 

22      * 

212 

4 

5 

6.2 

588 

1180 

940 

7460 

3700 

4220 

2120 

8800      * 

854 

11 

107 

1 

a 

609 

1360 

B 

1700 

7450 

3350 

5840 

1800 

9020 

761 

9.2 

20 

4 

573      * 

1300 

F. 

1250      * 

5490      * 

3340 

6370      * 

2600 

9110 

521 

9.0 

19 

7 

574 

1230 

F. 

1080 

7300 

3330 

6880 

3280 

9110 

419 

9.2 

18 

» 

574 

1170 

E 

1070 

7240 

3330 

6140 

3480      • 

9160 

1250 

9.2 

17 

9 

10 

6.6 

24  2 

1100 

E 

1000 

7140 

3340 

4480 

3390 

9310 

2430 

9.7 

21 

10 

37 

1040 

E 

933 

7090 

3340 

4480 

3380 

9310 

1880 

10 

27 

11 

26 

1140 

E 

537 

7050 

3340 

4500 

3370 

9280 

1560 

10 

21 

11 

18 

1360 

E 

1180 

6960 

3340 

4510 

3610 

9240 

1550 

10 

20 

13 

14 

1060 

E 

1270 

6870 

3340 

4500 

4310 

9140 

1140 

11 

19 

14 

IS 

44 

16 

860 

E 

1620 

6820 

3350 

3950 

6180 

6850 

3200 

12 

19 

15 

12 

1260 

F, 

1580 

6800 

3350 

3070 

7560 

5180 

3130 

12 

28 

16 

12 

1520 

1550 

5850 

2900 

3260 

8100 

6120      * 

1050 

13 

150 

17 

12 

1490 

1600 

5080 

2620 

3300 

8120 

6580 

4  26 

13 

171 

11 

13 

1500 

3960 

6100 

2620 

3640 

8170 

4400 

572 

13 

194 

19 

K 

23 

13 

1790 

6920 

6050 

2660 

3950 

8210 

3420 

1060 

37 

198 

10 

14 

1840 

8060 

4940 

3840 

3790 

8220 

3310 

1140 

17 

200 

11 

14 

1800 

7910      * 

3970 

4130 

3560 

8230 

3270 

303 

14 

198 

n 

14 

1950 

7850 

4000 

4090 

3210 

8250 

4330 

211 

14 

200 

u 

14 

1660 

8010 

5260 

4760 

3720 

8330 

6120 

200 

12 

204 

14 

35 

601 

14 

1380 

8410 

7080 

5330 

4040 

8340 

6780 

285 

12 

323 

IS 

51 

2290 

28400      * 

7560 

4320 

4010 

8400 

5150 

401 

13 

1210 

16 

413 

3080 

13200      * 

7490 

3600 

4050 

8700 

2610 

3  24 

94 

1860 

17 

606 

3070 

9810      * 

7430 

3600 

3720 

8860 

922 

64 

111 

1860 

11 

598 

3040 

8440 

3790 

3880 

8850 

908 

19 

121 

1720 

19 

590 

603 

3010 

7810 

5090 

4620 

8870 

640 

20 

132 

1390 

30 

91 

590 

2990 

7430 

6320 

8880 

18 

144 

31 

MIAN 

181 

267 

1580 

E 

4895 

6554 

4093 

4399 

6010 

6454 

831 

30.9 

364 

MtiS 

MAX 

607 

609 

3080 

28400 

8060 

7370 

6880 

8880 

9310 

3200 

144 

1860 

MIN 

3.0 

12 

601 

537 

3970 

2620 

3070 

1800 

640 

18 

9.0 

17 

Mm. 

\AC  FT 

15910 

-i 

301000 

364000 

251700 

261800 

369600 

384100 

: 

1899 

21660 

-  ESTIMATED 

I  -   NO    RECORD 

-  DISCHARGE    MEASUREMENT    01 
OftSCKVATtOI)  Or  NO  FLOW 


f     MEAN      ~N 

r                           MAXIMUM                           "\ 

f 

MINIMUM 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

GAOE   HT 

MO 

DAY 

TIME 

DISCHARGE 

GAGE   HT 

MO 

DAT 

TUU 

2943 

52200 

186.29 

1 

26 

1100 

2.0 

166.85 

10 

1 

1130 

V                J 

V 

J 

V 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


39    59      120    27    40 


NW20      3S    14E 


Station   located   at  highway  bridge,    immediately  north  of   La  Grange.      Flow  regulated  by  La  Grange   and  Don   Pedro  Dams. 
Diversions   to  Modesto  and  Owens   Canals  are   above   La  Grange  Dam.      Drainage   area    is    1,540  square  miles. 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PER   SECOND) 


('water  year 

STATION  NO 

STATION  NAME                                                              ^ 

1969 

B04150 

TUOLUMNE  RIVER  AT  HICKMAN  BRIDGE 

(DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY> 

73 

723 

711 

3200 

8520 

7960 

6770 

5280 

9220 

457   E 

127 

233 

74 

722 

715 

3060 

7860 

6150   * 

4730 

9250   * 

266   E 

127 

233 

76 

752 

787 

1800 

7630 

5790 

3400 

9250 

256   # 

120 

265 

78 

700 

742  * 

1570 

6450 

4080 

3470 

9180 

307   E 

120   * 

303 

s 

80 

724 

836 

1210 

4570 

4230 

2700 

9100 

1110   E 

133 

320 

5 

83 

712 

1500 

1410   * 

8280   * 

3930   » 

6190 

2160   * 

9250 

1260 

120 

194 

7 

88   * 

738   * 

1500 

1670 

3920 

6320 

2620 

9340 

1170 

92 

190 

7 

96 

701 

1330 

1310 

3910 

7050 

3350 

9340 

768   E 

92 

138   * 

88 

700 

1240 

1170 

3930 

6930 

3940 

9290 

825   E 

92 

111 

10 

88 

653 

1040 

1150 

3930 

5040 

3760 

9420 

2620 

94 

111 

10 

86 

213 

1170 

989 

7970 

3930 

4880 

3760 

9420 

2580 

91 

106 

11 

103 

153 

1080 

932 

3940 

4860 

3750 

9390 

2100 

92 

111 

13 

101 

133 

1240 

769 

3930 

4840 

3860 

9350 

2100 

98 

113 

11 

106 

122 

1310 

1570 

3940 

4740 

4280 

9300 

1910 

98 

111 

14 

IS 

152 

130 

803 

1740 

3940 

4580 

6000 

8400 

2490 

100 

106 

IS 

135 

124 

765 

1650 

7720 

3930 

3360 

7260 

5820 

3780 

100 

106 

16 

17 

137 

119 

1610 

1600 

3720 

3380 

8160 

6100   * 

2370 

104 

111 

17 

133 

114 

1640 

1580 

3160 

3450 

8210 

7240 

783 

103   * 

244 

li 

136 

110 

1590 

2500 

3150 

3600 

8260 

5640 

727 

98 

290 

l» 

30 

129 

108 

1760 

7050   * 

7030 

3150 

4110 

8310   * 

3900 

1250 

98 

334 

30 

21 

L26 

109 

2110 

8590 

6480 

3960   * 

4090 

8360 

3760 

1420 

113 

348 

31 

32 

119 

107 

2000 

8630 

4740 

3920 

8390 

3680 

946 

116 

348 

33 

33 

154 

109 

1950 

8440 

4870 

4700 

3480 

8450 

4190 

441 

106 

352 

31 

64  3 

110 

2070 

8490 

5450 

4870 

3630 

8480 

5930 

418 

101 

362 

34 

35 

695 

110 

1640 

9150 

8050 

6000 

4220 

8580 

7  200 

384 

101 

402 

3S 

26 

706 

112 

1880 

20600   * 

8150 

5220 

4  200 

8630 

6450 

617 

101 

782 

36 

77 

709 

123 

3270 

19100   * 

8000 

4170 

4500 

8780 

4080 

702 

96 

1790 

37 

7* 

700 

638 

3320 

11000   * 

7960 

4140 

4030 

9030 

1450 

362   * 

161 

1820 

31 

71 

718 

699 

3290 

9680 

4140 

4020 

9080 

1330 

163 

194 

1850 

W 

30 

738 

712 

3260 

8700 

5010 

4630 

9120 

1200 

131 

200 

1540 

30 

31 

729 

3230 

8080 

6320 

9180 

127 

225 

31 

MEAN 

260 

376 

1658 

5109 

7359 

4650 

4702 

6237 

6882 

1124 

117 

444 

MEAN 

MAX 

738 

752 

3320 

20600 

8520 

7960 

7050 

9180 

9420 

3780 

225 

1850 

MAX 

MIN. 

73 

107 

711 

769 

4830 

3150 

3360 

2160 

1200 

127 

91 

106 

MIN. 

VAC  FT 

16010 

22370 

:  i  • 

314200 

4 

J   ••• 

279800 

383500 

409500 

69100 

26430 

ac',; 

E      -   ESTIMATED 
NR  -  NO   RECORD 
.      -  DISCHARGE   MEASUREMENT    OR 
OBSERVATION  OF  »0  FLOW 


f     MEAN   \ 

f 

MAXIMUM           "S 

( 

MINIMUM           \ 

DISCHARGE 

3211 
V      J 

DISCHARGE 

38600 
V 

OAGE  HT 

87.10 

MO 

1 

DAY 

26 

TIME 

2000 

J 

DISCHARGE 

69 
V 

OAGE  HT 

68.47 

MO 

10 

DAY 
1 

TIME 

0000 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


Station 
powerpl; 
upstrea. 


I   120  45  14   NW34   3S  HE    59000   I  96.2    I  12-8-50   JUL  32-OCT  36  1932  I        -1.13    USCGS 

JAN  37-MAR  37 
JUL  37-FEB  38 
JUL  38-DEC  38 
MAR  3  9-DATE 

located  at  Hickman-Waterford  road  bridge,  immediately  south  of  Waterford.   Flow  regulated  by  reservoirs  and 
mts.   In  August  1964,  this  station  was  moved  approximately  one-quarter  mile  downstream  to  a  point  immediately 
i  of  the  new  Hickman-Waterford  road  bridge. 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FEET   PER   SECOND) 


WATER   YEAH 

STATION  NO 

STATION  NAME                                                                                                                                                        1 

1969 

B04  130 

DRY   CREEK   NEAR   MODESTO 

['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

58 

14 

12 

67 

211 

921 

36 

102 

135 

135 

87 

217 

l 

50 

15 

12 

52      * 

173 

699 

46 

92 

135 

145 

93 

190      * 

2 

58 

41 

12      * 

44 

152 

322 

48      * 

86 

139      * 

82 

78 

179 

3 

59 

154 

12 

40 

122 

259 

48 

77 

131 

71 

79      « 

178 

4 

5 

61 

86 

12 

37 

104      * 

192 

61 

80 

131 

61 

83 

157 

5 

69 

45      • 

12 

35 

14  3 

156      * 

529 

79      * 

138 

63 

84 

79 

6 

82 

29 

12 

33 

559 

125 

429 

78 

14  3 

62      * 

76 

85 

7 

78 

21 

12 

31 

241 

104 

177 

97 

143 

72 

77 

88 

• 

66      * 

19 

12 

30 

159 

89 

88 

135 

141 

70 

78 

97 

9 

10 

60 

18 

12 

31 

124 

79 

59 

156 

118 

67 

84 

90 

10 

11 

66 

17 

12 

31 

115 

119 

51 

157 

102 

143 

92 

81 

11 

79 

17 

12 

30 

167 

94 

51 

149 

107 

155 

88 

75 

12 

85 

16 

12 

30 

352 

79 

54 

14  3 

152 

163 

74 

79 

13 

122 

16 

14 

1810      * 

191 

112 

56 

147 

153 

158 

76 

78 

14 

15 

109 

38 

26 

1750      * 

185 

91 

51 

134 

L64 

131 

68 

86 

IS 

16 

62 

84 

47 

317 

1030 

70 

54 

130 

162 

111 

75 

153 

16 

17 

39 

40 

95 

170      * 

446 

62 

58 

125 

153 

131 

86 

155 

17 

33 

31 

87 

130 

897 

58      * 

65 

161 

156 

136 

89 

146 

IB 

19 

27 

33 

38 

674 

2060 

51 

60 

154 

142 

82 

80 

151 

19 

JO 

26 

23 

26 

3080      * 

1210 

48 

60 

141 

132 

79 

74 

166 

20 

21 

24 

20 

20 

2350      * 

464 

44 

62 

137 

140 

82 

84 

178 

31 

33 

18 

18 

18 

4540      * 

323 

191 

69 

138 

132 

88 

79 

188 

23 

23 

16 

15 

16 

1060 

310 

99 

64 

132 

137 

88 

70 

193 

33 

24 

16 

14 

16 

425 

1530 

59 

76 

127 

116 

74 

72 

201 

34 

25 

14 

13 

26 

1740 

2920      * 

44 

80 

125 

121 

84 

67 

164 

3S 

26 

13 

13 

352      * 

4460      * 

1680 

37 

71 

125 

115 

104 

69 

83 

26 

27 

15 

13 

934      * 

2840 

1060 

35 

85 

135 

114 

122 

82 

82 

37 

21 

15 

13 

239 

704 

402 

31 

97 

166 

118 

132 

89 

90 

31 

29 

15 

12 

144 

722 

28 

109 

14  9 

116 

82 

14  5 

94 

39 

30 

15 

12 

135 

397      * 

25 

111 

138 

129 

81 

146 

89 

30 

11 

15 

97 

261 

24 

154 

82 

167 

31 

MEAN 

47.3 

30.0 

80.4 

901 

619 

140 

97.0 

127 

134 

101 

86.8 

130 

MEAN 

MAX 

122 

154 

940 

4540 

2920 

921 

529 

166 

164 

163 

167 

217 

MIN 

13 

12 

12 

30 

104 

24 

36 

77 

102 

61 

67 

75 

Vac  ft 

2906 

1785 

4943 

55380 

■ 

8622 

5762 

7833 

'■   - 

6220 

: 

ACFTj 

ESTIMATES 

NO  RECORD 

DISCHARGE    MEASUREMENT   Ol 

OBSERVATION  OF  NO  FLOW 


r     MEAN      "N 

r 

MAXIMUM 

> 

f                           MINIMI 

M 

DISCHARGE 

206 

V               J 

DISCHARGE 
6613 

OAOE  HT 
87.18 

MO 
1 

DAY 
22 

TIME 
0200 
> 

DISCHARGE 

11 

GAOE   HT 
67.70 

MO 

12 

DAT 
13 

TIME 
0100 

f         TOTAL 

ACRE  FEET 
148800 

/ 

MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


SE  24  3S   9E 


MAR  41-DATE 


Station  located  0.1  mile  downstream  from  Claus  Road  Bridge,  4 
June  1930  to  March  1941,  records  available  for  a  site  2.5  mile 
Modesto  Irrigation  District  cooperative  station.   Drainage  are 


iles  east  of  Modesto.  Tributary  to  Tuoluir 
downstream.  This  is  a  Department  of  Wate 
is  192.3  square  miles. 


85 


TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

IN   CUBIC   FEET   PER    SECOND) 


WATE»    YEAH 


STATION  NO        STATION  NAME 


jrE    RIVER   AT   TUOLUMNE    CITY 


['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OAY^ 

723 

7  26 

3020 

8460 

8520 

5990 

4450 

9290 

1420 

715 

449 

1 

750 

2980 

8410 

8850 

6200 

4760 

9330   * 

1300 

697 

498 

814 

790 

2770   * 

6780 

8320 

6090   * 

3910 

9410 

1090 

604 

461 

833 

821 

1980 

7680 

7380 

5240 

3100 

9470 

879 

449 

510 

s 

288 

833 

808   * 

1630 

8180   * 

5770 

4550 

2950 

9510 

818 

414   * 

661 

290 

786 

920 

1380 

8270 

4400 

5140 

2510 

9540 

1290 

405 

535 

7 

290 

759   * 

1330 

1600 

8430 

3800   * 

6310 

2270 

97  30 

1410 

356 

395 

• 

304 

756 

1340 

1620 

7170 

3910 

6330 

2860   * 

10000 

1240   • 

319 

590   * 

302 

738 

1250   * 

1410 

7960 

3880 

6600 

3400 

10100 

1220 

346 

226 

10 

296 

732 

1210 

1330 

8300 

3870 

6020 

3630 

10100 

1630 

356 

14  2 

10 

300 

693 

1130 

1300 

8100 

3660 

5010 

3690 

10300 

2370 

273 

147 

333 

467 

1130 

1210 

8110 

3910 

4810 

3710 

10200 

2260 

258 

135 

312 

370 

1120 

1070 

8100 

3920 

4920 

3900 

10100 

2040 

201 

116 

366 

338 

1320 

1540 

7930 

3880   * 

4850 

4180 

10100 

2020 

207 

124 

15 

440 

355 

1210 

3740 

7850 

4020 

4820 

4910 

9840 

1820 

207 

100 

IS 

386 

346 

990 

2700   * 

8010 

3970 

4460 

6200 

8280 

2550 

166 

112 

338 

335 

1140 

2200 

8380 

3910 

3930 

7200 

6710 

2400 

189 

161 

312 

310 

1560 

2170 

7210 

3820 

3880 

7930 

7110 

1890 

175 

135 

294 

304 

1610 

2300 

7820 

3530 

3830 

8290 

7460   * 

1320 

175 

319 

10 

278 

296 

1600 

5420   * 

8230 

3490 

4100 

8440 

7000 

1270 

151 

590 

10 

266 

292 

1750 

9050 

7520 

3680 

4230 

8570 

4930 

1490 

138 

719 

260 

292 

1910 

10900   « 

6350 

4220 

4130 

8680   * 

4710 

1530 

138 

701 

251 

292 

1880 

10200   * 

5170 

4570 

3980 

8730 

4580 

1220 

131 

697 

245 

290 

1950 

9020   * 

5530   * 

4410 

3680 

8760 

5400 

1020 

127 

715 

35 

477 

292 

1930 

9100   * 

8130 

4800 

3920 

8830 

6650 

1100 

116 

715 

is 

16 

625 

292 

1750 

13000 

9750 

5120 

4310 

8850 

7150 

1070 

97 

647 

17 

659 

292 

2800 

29100   * 

9930   * 

4420 

4200 

8880 

6250 

1200 

94 

1050 

11 

688 

304 

3390 

16000   * 

8860 

4230 

4260 

9030 

3990 

1290 

120 

1910 

r> 

696 

562 

3150 

11800 

4170 

3920 

9180 

2040 

981 

166 

2090 

19 

30 

714 

696 

3110 

10400   * 

4400 

4030 

9220 

1740 

802 

201 

2080 

30 

31 

7  26 

:  ■■ 

9180 

5250 

9250 

737 

304 

31 

MEAN 

383 

504 

1595 

5843 

7879 

4712 

4791 

6127 

7700 

1441 

268 

591 

MEAfl 

MAX. 

726 

833 

3390 

29100 

9930 

8850 

6600 

9250 

10300 

2550 

715 

2090 

MAX 

MIN 

245 

290 

7  26 

1070 

5170 

3490 

3680 

2270 

1740 

737 

94 

100 

Mm. 

\^C  FT 

23520 

29990 

359200 

J 

285100 

376800 

458200 

88620 

16450 

Acny 

-  ESTIMATED 

I  -   NO   KECOBD 

-  DISCHARGE    MEASUREMENT   01 

o»se»vatio«  of  no  r\.om 


f     MEAN      *\  C 


MAXIMUM 


MINIMUM 


M0C 
) 


f                   - 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE       "^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

IISEC  T  1R 

M  0  6  4M 

OF  RECORD 

1 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS    |  GAGE  HT  |     DATE 

FROM  | 

TO 

. 

NW  7   4S   8E 

1  46.65   1 12-  9-50 

43.15a   12-  9-50 

37900b    42.86     1-27-69 

1930-DATE   | 

1960 
1960 

1959 

0.00 

3.50 

USCGS 
USED 

Station  located  at  highway  bridge,  3.35  miles  above  mouth.   Backwater  at  times 
the  stage-discharge  relationship.   Drainage  area  is  1.896  square  miles.   Flows 
and  diversions. 

from  the  San  Joaqui 
regulated  by  upstrea 

l  River,  affects 

a  Reflects 
o  Maximum 

present  da 
discharge  s 

turn. 

ince  Departmen 

£  of  Water  Resources  began  op 

■ration  of  stat 

ion  in  April 

L966. 
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TABLE  B-4  (Cont.) 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   Fin   PER   SECOND) 


(WATBI  TEAH 

STATION  NO 

STATION  NAM! 

1969 

B07040 

SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  MAZE  ROAD  BRIDGE 

fDAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DAY5 

. 

1500 

1410 

3960 

23700 

39800 

22100 

13200 

25700 

8270 

1930 

2140 

, 

7  95 

1540 

1410 

3860 

24200 

37500 

21800 

13200 

25600 

6690 

1880 

2170 

1 

812 

1650 

1420 

3740 

22800 

35300 

21200 

12400 

25200 

6120 

1790 

2140 

3 

859   * 

1680 

1450 

3140 

21200 

33300 

20700 

11200 

24800   * 

5870 

1780 

2150   * 

4 

s 

894 

1630 

1460   * 

2730 

22200 

31500 

19800 

10900 

24600 

5590 

1780 

2290 

3 

942 

1570 

1500 

2410 

22300 

29000 

19800 

11900 

24600 

5540 

1580   * 

2350 

6 

J 

942 

1560   * 

1800 

2370   * 

22400 

26900 

21200 

12400 

25100 

5840 

1560 

24  30 

7 

911 

1540 

1930 

2540 

22500 

25700 

22600 

13300   « 

25800 

5610 

1500 

2720 

I 

872 

1480 

1880 

2300 

24300 

25100 

24200 

14  200 

26900 

5390 

1500 

2710 

9 

10 

829 

1430 

1840 

2280 

26800 

25900 

24900 

14200 

28200 

5200   * 

1570 

2670 

10 

820 

1390 

1770 

2210 

27300 

26200 

23800 

13800 

29000 

5500 

1540 

2690 

11 

829 

1220 

1780 

2170 

27100 

26400 

22300 

13700 

29800 

5420 

1290 

2650 

13 

11 

983 

1060 

1750 

2110 

27100 

26800 

21400 

14500 

29800 

4900 

1180 

2470 

13 

14 

1220 

1030 

1600 

2260 

27800 

26100 

20500 

15500 

29100 

4610 

1200 

2470 

14 

IS 

1480 

1090 

1990 

3190 

27800 

25400 

20100 

16100 

28300 

4360 

1000 

2410 

IS 

16 

1450 

1100 

1770 

3490 

27900 

24600 

19100 

17400 

26300 

4430 

865 

2310 

16 

17 

1330 

1120   E 

1740 

3600 

28300 

24100 

17900 

19000 

22900 

5200 

1070 

2350 

17 

11 

1190 

1120   E 

2150 

3660 

28300 

23500 

17200 

20400 

21400 

4670 

1370 

2300 

II 

19 

1110 

1130   E 

2320 

3710 

28400 

22800 

16800 

21300 

21300   * 

3740 

1600 

2220 

19 

10 

987 

1100 

2300 

4300 

30400 

22500 

16600 

21600 

20300 

3370 

1580 

2360 

10 

11 

898 

1080 

2340 

8120 

31900 

22300 

16700 

22000 

18700 

3580 

1650 

2390 

11 

11 

876 

1060 

2480 

15200 

31100 

22700 

16500 

22500 

18000 

3730 

1690 

2410 

M 

13 

907 

1050 

2480 

20300 

30300 

23700 

15800 

22800 

17600 

3460 

1690 

2410 

13 

14 

938 

1030 

2500 

18700 

29200 

24600 

15100 

23400 

17200 

2930 

1720 

2340 

14 

IS 

1050 

1020 

2580 

20300 

31500 

24700 

14600 

23800 

17700 

2640 

1940 

2300 

IS 

16 

1270 

1040 

2460 

22600 

37500 

25300 

14600 

24400 

18300 

2460 

1830 

2260 

16 

17 

1340 

1030 

2890 

31500 

3  9700 

24900 

14400 

24600 

18400 

2630 

1720 

2320 

17 

It 

1400 

1040 

3900 

34400   * 

41800 

23900 

14300 

24800   * 

16600 

2710 

1740 

3090 

19 

1430 

1200 

4080 

33800 

22900 

13700 

25000 

13100 

2540 

1860 

3450 

19 

30 

1460 

1370 

4100 

28800 

22300 

13400 

25500 

10200 

2140 

2000 

3570 

31 

1470 

4050 

25700 

21900 

25800 

2060 

2030 

MEAN 

1068 

1262 

2230 

10300 

28060 

26370 

18770 

18220 

22680 

4426 

15  95 

2485 

MEAK 

MAX 

1480 

1680 

4100 

34400 

41800 

39800 

24900 

25800 

29800 

8270 

2030 

3570 

MAX 

MIN 

795 

1020 

1410 

2110 

21200 

21900 

13400 

10900 

10200 

2060 

865 

2140 

MIN. 

^AC  FT 

65670 

137100 

.  .. 

1117000 

1120000 

. 

272100 

98050 

- 

""/ 

E      -    ESTIMATES 

N*  -   NO   IKO80 

•  -   DISCHADGE   MEASUHEMENT    OI 

OBSERVATION  OF  NO  FLO* 

#  -    E  AMD      * 


MEAN 

' 

MAXIMUM 

r 

MINIMI 

M 

DISCHARGE 

11320 
V       J 

DISCHARGE 

42800 

GAGE  HT 
36.46 

MO 

2 

OAT 

28 

TIME 
0400 

J 

DISCHARGE 

782 

GAGE  HT. 

14.81 

MO 

LO 

DAT 

3 

TIME 
0000 

TOTA1        \ 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


121    13    37 


SW29      3S      7E 


SEP   43-DEC  4  9)  1943 

APR    52-SEP   65    1959 

1959 


1959        0.00  USED 

0.00  USCGS 

3.41  USED 


Station  located  at  State  Highway  132  Bridge.  13  miles  west  of  Modesto.  2  m 
Stanislaus  River.  Gage  height-discharge  relation  affected  by  backwater  fr 
in  the  Stanislaus.  Flows  regulated  by  upstream  reservoirs  and  diversions, 
the  maximum  gage  height.  Due  to  a  backwater  condition  caused  by  the  Stani 
37.00   feet   and  occurred  at   2400  hours   on   2-28-69. 


mouth  of  the 

iver  during  high  flows 

shown  does  not  reflect 
ximum  gage  height  was 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PER   SECOND) 


fwATER   YEAR 

STATION  NO. 

STATION  NAME 

\ 

1969 

B03175 

STANISLAUS    RIVER    AT    ORANGE    BLOSSOM    BRIDGE 

J 

(day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

day"! 

18 

108 

329 

7440 

5120 

2860 

2290 

8720 

681 

49 

45 

1 

1 

100 

468      * 

5030 

4840 

2650      * 

2340 

8750      * 

565      * 

45 

43      * 

2 

158      * 

476 

4870 

4680 

2500 

2370 

6810 

245 

42 

50 

3 

120 

467 

4330 

4130 

2500 

2380 

8720 

1040 

39      • 

58 

4 

5 

25 

78 

102 

460 

3480      * 

4150 

2960 

2410 

8480 

1110 

39 

52 

S 

6 

7 

a 

9 
10 

110 

460 

3670 

4080 

3840 

2410      * 

8040 

481 

40 

64 

6 

98 

579 

3250 

3970 

3740 

2430 

8550 

774 

44 

68 

7 

24 

112 

97  2 

3610 

3840 

3740 

2460 

6640 

54  0 

49 

62 

• 

107 

990 

3650 

3690 

3760 

2620 

6210 

260 

46 

47 

9 

27 

102 

100 

1590 

3790 

3740      * 

3870 

3040 

5080 

255 

46 

40 

10 

118 

1340 

4670 

3440 

3900 

6940 

3210 

285 

45 

40 

11 

12 

112 

1580 

5660 

3040 

3230 

7180 

1990 

510 

53 

42 

12 

98 

2290 

5170 

2530 

3110 

7680 

1230 

518 

49 

3B 

13 

135 

3760      * 

5000 

2370 

2910 

7970      * 

677 

508 

49 

38 

14 

IS 

36 

158 

133 

2690 

5240 

3540 

2710 

8280 

648 

1070 

46 

37 

15 

195 

2460 

4950 

3470 

2630 

8360 

1980 

452 

45 

42 

16 

124 

2360 

4730 

3410 

2620 

8360 

4100      * 

97 

44 

44 

17 

124 

2090 

5410 

3310      * 

2540 

8360 

3490 

80 

45 

41 

11 

102 

4  380      * 

5070 

3220 

2410 

8340 

3260 

66 

47 

46 

19 

20 

80 

114 

114 

7990      * 

4900 

3140 

2410 

8240      * 

3260 

54 

54 

37 

20 

114 

22800      * 

4510 

3140 

2360 

8120 

2980 

47 

49 

36 

21 

114 

16800 

4120 

3010 

2340 

8380 

2680 

50 

45 

39 

22 

114 

8430      * 

4670 

2960 

2300 

8440 

2430 

44 

44 

62 

23 

122 

7300 

5760 

2590 

2340 

8380 

2050 

45 

47 

770 

24 

25 

75 

110 

225 

10600      * 

5590 

2160 

2360 

8350 

1420 

47 

50 

1050 

25 

354 

16200      * 

5450 

2460 

2390 

8450 

720 

45 

49 

1160 

26 

146 

12700 

5060 

2460 

2410 

8420 

161 

44 

46 

1240 

27 

126 

8850      * 

5060 

3120 

2370 

8540 

112 

42 

52 

1240 

21 

131 

8360 

3770 

2280 

8750 

105 

44 

53 

1190 

29 

30 

116 

8310 

3660 

2270 

8730 

107 

42 

54 

703 

30 

31 

78 

107 

8310 

3260 

8630 

44 

49 

31 

MEAN 

130 

S367 

4791 

3430 

2810 

6376 

3711 

332 

46.9 

281 

MEAN 

MAX 

354 

22800 

7440 

5120 

3900 

8750 

8750 

1110 

54 

1240 

MIN. 

98 

329 

3250 

2160 

2270 

2290 

105 

42 

39 

36 

IaC  FT 

2936 

6196 

8011 

330000 

266100 

210800 

167200 

'. 

.::■) 

;" 

2884 

16710 

ac.ftJ 

-  ESTIMATED 

!  -    NO  RECORD 

-  DISCHARGE   MEASUREMENT   OR 
OtlCftVATION  OF  NO  FLO* 

-  E  AND     * 


f 

MAXIMUM 

f 

MINIMUM 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

GAGE  HI 

MO 

DAY 

TIME 

DISCHARGE 

OAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

2277 

28800 

23.11 

1 

21 

1400 

18 

1.27 

10 

2 

3300 

V           J 

^ 

J 

^ 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


120  45  41   SW  4  2S  HE 


Station  located  at  bridge,  5.0  miles  east  of  Oakdale.   Flow  regulated  by 


117.21  USCGS 


equipped  with   radio  telemeter. 


and  powerplants.      Drainage 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FEET   PER   SECOND) 


(WATER  TEAK 

STATION  NO 

STATION  NAME                                                      N 

1969 

B03115 

STANISLAUS  RIVER  AT  KOETITZ  RANCH 

J 

/'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY1) 

1 

203 

177   * 

189 

225 

a 

4920 

3480 

2350 

a 

64  5 

318 

358 

2 

230 

179 

189 

234   * 

a 

5010 

3120 

2380 

999 

337 

340   * 

3 

261   * 

192 

186   * 

367 

5640 

4920 

2870 

2470 

921 

392 

349 

4 

236 

241 

187 

436 

5300 

4730   * 

2710 

2540 

670 

354   * 

363 

S 

249 

268 

205 

462 

4910 

4360 

2770 

2590 

1130 

322 

358 

s 

250 

234 

202 

474 

4080 

4200 

3340 

2520 

1280 

348 

366 

7 

265 

208 

191 

485 

3900 

4100 

3890   * 

2560 

a 

961 

335 

423 

7 

238 

200 

190 

528 

3580 

3980 

3870 

2520 

6410 

1010 

337 

508 

9 

233 

201 

185 

817 

3630 

3850 

3860 

2580   * 

6090 

861 

303 

506 

10 

213 

197 

187 

948 

3670 

3730 

3840 

2650 

5900 

717   * 

312 

4  74 

10 

11 

207 

196 

191 

1320 

3790 

3680 

3950 

3100 

5490 

660 

345 

427 

12 

205 

197 

189 

1350 

4330 

3510 

3980 

4760 

4260 

641 

352 

390 

12 

11 

248 

202 

192 

1500 

5120   * 

3150 

3660 

6190 

2760 

791 

352 

374 

13 

14 

339 

202 

201 

2000 

5180 

2670 

34  90 

a 

1800 

851 

296 

4  20 

14 

IS 

389 

208 

207 

3060   * 

5000 

2630 

3240 

1350 

782 

318 

430 

IS 

16 

376 

240 

225 

2750 

5110 

3330 

3000 

1230   * 

1110 

319 

440 

16 

17 

309 

252 

264 

2530 

5040 

3380 

2850 

2340 

802 

329 

410 

17 

II 

259 

225 

259 

2410 

4  900 

3330 

2830 

4000 

555 

340 

384 

13 

IV 

221 

207 

225 

2300 

5260 

3260 

2730 

3790 

495 

325 

439 

If 

20 

193 

206 

211 

3630 

5270 

3180 

2610 

3550 

454 

302 

477 

20 

51 

187 

203 

201 

5450 

5100 

3130 

2700 

3500 

452 

306 

461 

21 

23 

187 

201 

197 

a 

4820 

3090 

2640 

3280 

395 

299 

481 

22 

23 

187 

196 

195 

4450 

2970 

2550 

3040 

393 

262 

400 

23 

24 

192 

190 

197 

4720   * 

2900 

2540 

2700 

362 

357 

385 

24 

2S 

183 

190 

206 

5330 

2600 

2510 

2330 

393 

377 

644 

2S 

26 

179 

191 

236 

5530 

2300 

2550 

1820 

405 

328 

1080 

26 

27 

173 

193 

350 

5  280 

2450 

2560 

1250 

447 

373 

1200 

27 

23 

173 

191 

367 

5010 

2510 

2560 

862 

452 

325 

1360 

23 

29 

177 

187 

300 

3110 

2460 

795 

393 

316 

14  20 

29 

30 

179 

190 

263 

3710 

2400 

683 

374 

398 

1390 

30 

31 

179 

241 

a 

3740 

a 

34  2 

390 

31 

MEAN 

230 

205 

220 

3498 

3052 

669 

335 

569 

MEAN 

MAX 

389 

268 

367 

5010 

3980 

1280 

398 

14  20 

MAX 

MIN 

173 

177 

185 

2300 

2400 

34  2 

282 

340 

MIN 

\£Z   FT 

14130 

13540 

215100 

181600 

, 

20600 

ACfrJ 

E      -  ESTIMATED 

NR  -   NO  IKOID 
.      -  DISCHARGE  MEASUREMENT   OR 
OBSERVATION  OF  NO  FLOW 


(     MEAN  "N 

f 

MAXIMUM           "\ 

f 

MINIMI 

M         Ni 

DISCHARGE 

DISCHAROC 

GAOE  HT 
48.78 

MO 

1 

DAY 

22 

TIME 

1200 
J 

DISCHAROt 

168 

OAOE  HI 
27.48 

MO 

10 

DAT 

28 

TIMI 

0700 
J 

-  SEE     (a)     BELOW 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


SW  2   3S   7E 


OCT  6 2 -DATE 


Station  located  on  left  bank  9.35  miles  upstream  from  mouth,  0.6  mile  northwest  of  Bacon  and  Gates  Road  Junction, 
3.7  miles  southwest  of  Ripon.   It  is  possible  that  backwater  from  San  Joaquin  River  could  affect  the  stage-discharge 
relationship.   Flow  regulated  by  upstream  reservoirs  and  diversions. 


Water  bypasses  station  by  overflowing  flood  pla 
at  approximately  45  feet  gage  height. 


right  bank  and  discharge 


not  computed .   Over f low  ing 


TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY   MEAN   DISCHARGE 

IN   CUBIC   «H    PER    SKONOI 


WATER  YEAE 

STATION  NO 

STATION  NAAAE                                                            N 

1969 

B07020 

SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  VEF' 

J 

/■ 

(DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIV 

AUG. 

SEPT. 

OAY^ 

_ 

1700 

4320 

31000 

47600 

_ 

16900 

3  3500 

11200 

2370 

2700 

, 

1010 

1900 

1690 

4  200 

29900 

46200 

25300 

16900 

33500 

10100 

2410 

2700 

i 

1060 

2020 

1700 

4160 

28700 

44  200 

24700 

16800 

33600 

9450 

2460 

2680 

3 

1110 

2100 

1740 

3690 

27000 

41800   * 

24100 

16100 

33600 

8500 

2450 

2710 

4 

s 

1180 

2100 

1750 

3230 

26900   * 

39300 

23400 

15900 

33600 

8260 

2340 

2790 

S 

1260 

2020 

1800   * 

2880 

26900 

36400 

23200 

16400 

33600 

8660 

2250 

2880 

« 

1980 

2070 

2780   * 

27000 

34000 

24300 

16700 

33600 

8540 

2220 

2980 

7 

1190 

1940 

2240 

2990 

27300 

32200 

25400 

16900 

3  3800 

8110  * 

2210 

32S0 

1 

1130 

1870 

2190 

2950 

28100 

31000 

26600 

17200 

34100 

7650 

2210 

3300 

* 

10 

1120 

1830 

3000 

30000 

30400 

27400   * 

17400 

34500 

6860 

2230 

3260 

10 

1120   « 

17B0 

2080 

3200 

31500 

30000 

27000 

17200 

35000 

6910 

2280   « 

3250 

11 

1040 

1620 

2080 

3320 

31900 

29900 

26000 

17800 

34  900 

6930 

2170 

3210 

11 

1270 

1390   * 

2040 

3340 

32400 

29800 

25100 

19600 

34000 

6490 

2140 

3120 

11 

1630 

1330 

2140 

3580 

32900 

29200 

24400 

21300 

32600 

6080 

2090 

3150 

14 

IS 

1970 

1410 

2320 

6180 

32800 

28400 

23700 

23000 

31200 

5620 

2040 

3160 

IS 

2000 

1440 

2120 

7700 

32800 

28100 

22600 

25100 

29700 

5700 

1990 

3070 

It 

17 

1820 

1500 

2070 

7560 

32900 

27900 

21500 

27200 

27300 

6640 

2110 

3090 

17 

1630   * 

1500 

2420 

7650 

32900 

27300 

20600 

29000 

26200   * 

5910 

2280 

3090  ' 

II 

1490 

1470 

2610 

7770 

32900 

26700   * 

20200 

30300 

26200 

4350 

2320 

3000 

If 

10 

1330 

1440 

2580 

9350 

34200 

26300 

19900 

30900 

25600 

3750 

2320 

3200 

10 

21 

1180 

1400 

2590 

14000   * 

35200 

26000 

19900 

31200 

24100 

3790 

2320 

3260 

11 

11 

1120 

1380 

2730 

23100 

35300 

26000 

19700 

31300 

22900 

3830 

2330 

3300 

11 

1150 

1350 

2740 

29600   * 

34200 

26400 

19100 

31500   * 

21700 

3630 

2320 

3270 

11 

1210 

1310 

2750 

27200 

33600 

26800 

18400 

31900 

20800 

3140 

2420 

3200 

14 

15 

1290 

1280 

2840 

26300 

34800 

27100 

17900 

32200 

20500 

2940 

2580 

3240 

15 

16 

1560 

1290 

2760 

29100 

38800 

27200 

17700 

32400 

20600 

2820 

2500 

3480 

3* 

17 

1660 

1290 

3060 

41700   * 

44000 

27100 

17700 

32400 

20000 

2950 

2440 

3590 

17 

11 

1720 

1290 

4180 

39000   * 

45600 

26500 

17700 

32500 

17900 

3020 

2470 

4190 

M 

r> 

1770 

1410 

4460 

36800 

26000 

17400 

32700 

15200 

2930 

2500 

4680 

T» 

» 

1800 

1650 

4490 

35000 

25800 

17100   * 

33000 

12800 

2670 

2620 

4850 

10 

31 

1810 

32600 

25550 

33300 

-  - 

11 

MEAN 

1384 

1604 

2533 

13810 

32550 

30870 

22120 

24610 

27890 

5803 

2325 

3255 

MEA* 

MAX 

2000 

2100 

41700 

45600 

47600 

27400 

33300 

35000 

11200 

2670 

2680 

MAX 

MM 

1010 

1280 

1690 

2780 

26900 

25500 

17100 

15900 

12800 

2520 

1990 

4850 

^ACFT 

85110 

- 

155700 

-  •• 

.  . 

356800 

- 

193700 

E      -   ESTIMATED 

Ml  -   NO  (ECOtD 

.      -   DISCHAUGE   MEASUIEMENT   OI 

0«SE»VATIO«  Of   HO   'LW 


'  MEAN   ^ 

c 

M  A  XI* 

IUM 

M  IN  1  M  I'M 

\ 

MSOIAIGC 
13920 

g  s:-»i;i 
52600 
V 

CASE  MT 

34.55 

MO- 

?*• 

TIME 

2200 
J 

MSCHAtGE 

1010 
V 

GAGE  MT 
10.48 

N>0 

10 

2 

TIME 
) 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


L21  15  55 


12-9-50     JUL  22-DEC  23;  |  1931  |  19 
32.81a   12-9-50     JAN  24-FEB  25 

52600      34.55    1-27-69    JUN  25-OCT  28  1931   1959    5.06    US 

MAY  29-DATE  1959         0.00    US 

Station  located  on  left  bank  20  feet  downstrea.-  fro-  the  Durham  Ferry  Highway  Bridge,  3  miles  downstream  from  the 
Stamsla  :rtheast  of  Vernalis.   Drainage  area  is  approximately  13.540  square  miles.   Natural 

flow  of  strear  affected  by  storage  reservoirs,  power  developments,  ground  water  withdrawals  and  diversions  for 

-..   Low  flows  consist  mainly  of  return  flow  from  irrigation.   This  station  is  operated  under  the 
Federal-State  Cooperative  Program.   Equipped  with  DWR  radio  telemeter.   The  records  are  furnished  by  the  U.  S. 
Geological  S-r 


Reflects  present  datum.  The  gage  height  of  32.81  feet  does  not  represent  the  maxi 
water  was  bypassing  the  station  through  levee  breaks  upstream  from  station. 


discharge  of  79,000  cfs  as 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

{IN   CUBIC    FEET    PER    SECOND 


.villi    TEA* 

STATION  NO 

STATION  NAME 

^ 

1969 

C0H20 

SOUTH   FORK   KINGS    RIVER   BELOW  EMPIRE   WEIR   #2 

J 

(DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DA/ 

0 

227 

417 

400 

2 

0 

122 

361 

1000 

3 

0 

91 

361 

2620 

0 

91 

350 

2850 

s 

0 

116 

345 

3140 

3 

6 

0 

172 

325 

3480 

0 

169 

300 

3740 

0 

140 

265 

3730 

0 

134 

220 

3737 

10 

0 
0 

76 
55 

235 
213 

3849 
3900 

10 

N 

N 

N 

0 

55 

191 

N 

N 

3890 

N 

N 

N 

11 

0 

0 

0 

0 

55 

169 

O 

O 

3850 

O 

O 

O 

0 

55 

149 

3930 

14 

IS 

0 

55 

159 

3900 

IS 

F 

F 

F 

0 

55 

167 

F 

F 

3824 

F 

F 

F 

It 

L 

L 

L 

0 

55 

175 

L 

L 

3800 

L 

L 

L 

17 

0 

0 

0 

0 

55 

170 

O 

O 

3640 

O 

O 

O 

li 

w 

w 

W 

0 

55 

160 

W 

w 

3506 

w 

w 

W 

19 

20 

59 

55 

110 

3330 

20 

560 

55 

105 

3030 

II 

276 

55 

105 

34  90 

238 

55 

100 

2001 

57 

811 

96 

1440 

25 

608 

2200 

0 

1060 

25 

773 

2800 

0 

1000 

26 

1092 

1025 

0 

600 

27 

448 

817 

0 

200 

21 

253 

0 

200 

29 

30 

242 

0 

50 

30 

31 

179 

0 

31 

MEAN 

154 

347 

169 

2640 

MEAN 

MAX 

1092 
0 

2800 
55 

417 
0 

3930 
50 

MAX 

\£C   FT 

- 

19250 

10410 

.        . 

acftJ 

-  ESTIMATE! 

-  NO   IKOID 

-  DISCHAIGE    MEASUREMENT   OR 

o»je»v»tio«  or  no  r\.om 


MEAN     \f~ 


DISCHARGE  DISCHAIGE 

271  4110 

v A 


MAXIMUM 


~\r~ 


MINIMUM 


TIME  Dl 

4  - : 
/  v_ 


/        TOTAL        \ 


MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


Station  located  1.0  mile  southwest  of  Stratford.   South  Fork  Kings  River,  composed  of  Kings  River 
tributary  to  the  Tulare  Lake  area.   Records  furnished  by  Kings  River  Water  Association. 


TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PCD    SECOND) 


'WATER   YEAH 

STATION  NO. 

STATION  NAME 

\ 

1969 

C02602 

CROSS    CREEK   BELOW    LAKELAND    CANAL   Sf2 

J 

(dki 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

0.0 

2118 

3050 

0.0 

385 

1167 

I 

_ 

0.0 

2025 

3016 

0.0 

395 

1349 

1 

J 

0.0 

1974 

2919 

0.0 

430 

1472 

3 

5 

0.0 
0.0 

1819 
1435 

2441 
1701 

0.0 
0.0 

4  90 
515 

1551 
1689 

4 
S 

6 

0.0 

879 

1257 

84 

515 

1848 

i 

0.0 

580 

1249 

351 

480 

1575 

7 

• 

0.0 

810 

1380 

624 

455 

2099 

• 

0.0 

1310 

1676 

825 

490 

2158 

9 

10 

0.0 

1320 

1868 

1035 

520 

2170 

10 

0.0 

1250 

1839 

1103 

530 

2089 

11 

N 

N 

0.0 

1337 

1805 

1040 

525 

1869 

N 

N 

N 

11 

0 

0 

0.0 

1386 

1786 

1035 

505 

1200 

O 

O 

O 

13 

0.0 

1230 

1753 

1095 

410 

436 

14 

IS 

0.0 

970 

1559 

1096 

365 

98 

IS 

F 

F 

0.0 

740 

1236 

1013 

350 

0.0 

F 

F 

F 

16 

L 

L 

0.0 

795 

1062 

928 

34  5 

0.0 

L 

L 

L 

17 

0 

0.0 

750 

1032 

858 

340 

0.0 

O 

O 

O 

11 

W 

W 

0.0 

580 

784 

803 

335 

0.0 

W 

W 

W 

19 

20 

0.0 

510 

441 

768 

285 

0.0 

10 

313 

581 

314 

727 

240 

0.0 

11 

484 

607 

301 

669 

225 

0.0 

11 

951 

605 

309 

614 

342 

0.0 

13 

661 

663 

275 

575 

460 

0.0 

14 

IS 

123 

1345 

214 

578 

510 

0.0 

IS 

323 

3270 

167 

595 

535 

0.0 

16 

1695 

4030 

115 

581 

600 

0.0 

17 

2550 

3314 

41 

517 

575 

0.0 

11 

2625 

0.0 

420 

730 

0.0 

19 

2336 

0.0 

354 

985 

0.0 

30 

31 

2210 

0.0 

1080 

11 

MEAN 

460 

1365 

1148 

610 

482 

759 

MEAN 

MAX 

2625 

4030 

3050 

1103 

1080 

2170 

MIN 

0.0 

510 

0.0 

0.0 

225 

0.0 

V£C  FT 

28310 

75830 

70590 

■'  . 

-    < 

.      : 

Aery 

E      -   ESTIMATED 

Nil  -   NO   RECOU) 

.     -  DISCHADOE   MEASUREMENT   OI 

OBSERVATION  OF  NO  FLOW 


MAXIMUM                           > 

f                           MINIM!  HI                            > 

DISCHAIOt 

395 

DBOUMI 

GAGE  HI 

MO 

DAY 

TIME 

OlSCHASGS 

OAGE  HI 

MO 

10 

DAY 

1 

TIME 
0000 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


36    12   42 


119    34    05    NE    10    20S    22E 


Station    located   downstream    from   Cross    Creek  Weir,    4   i 
times   the    flow   is   a   combination  of  water   from  Kaweah 
by  the  use  of  weir  measurements   taken  at  daily 
The    flows    for    the    1969  water   year   were    compiled 
was    inoperative  during   the    flood  of    1969. 


1921-DATE 

les  east  of  Guernsey.   Tributary  to  Tulare  Lake  area.   At 
iver,  Kings  River,  and  Cottonwood  Creek.   Records  are  computed 
Is  and  are  furnished  by  the  Corcoran  Irrigation  District. 
Nevada  Avenue,  as  the  station  directly  below  Lakeland  Canal  No.  2 
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TABLE  B-4  (Cont.) 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   RET   PER    SECOND1 


WATER    UA« 

STATION    NO 

STATION  NAME 

A 

1969 

C03913 

FRIANT-KERN   CANAL   DELIVERY  TO   PORTER   SLOUGH 

J 

(day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

day") 

1 

0 
0 

1 

3 

1 

0 

3 

4 
5 

0 
0 

4 
S 

6 
7 
i 

0 
0 
0 

6 
7 
I 

9 

0 

9 

10 

11 

0 
0 

10 

11 

13 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

0 

13 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1} 

14 

0 

14 

15 

0 

IS 

16 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

7 

16 

17 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

11 

17 

IS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

O 

0 

0 

0 

0 

12 

II 

1? 

w 

w 

w 

W 

W 

w 

w 

w 

w 

w 

W 

12 

19 

30 

11 

30 

31 

10 

31 

31 

10 

33 

33 

10 

33 

34 

10 

34 

IS 

10 

25 

34 

10 

36 

37 

10 

37 

3< 

10 

3< 

39 

10 

39 

30 

10 

30 

31 

31 

MEAN 

5.1 

MEAN 

MAX 

12 

MAX 

MIN 

MIN 

\>C  FT 

303 

ocrrj 

-  ESTIMATED 

!  -   NO   UCOtD 

-  DISCHARGE    MEASUREMENT    Ot 
OtSCKVATiON  or  KO  FLO* 


C     MEAN      N  C- 


z^c 


OAOE  Kl 
0.38 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


SW20    21S    27E 


MAY    50-DATE 


These  flows  are  deliveries  from  Friant-Kern  Canal  into  Porter  Slough.  Deliv 
Slough  with  the  Friant-Kern  Canal  approximately  4  miles  west  of  Porterville. 
Reclamation. 


ry   is   at   the    intersection  of   Porter 
Records   furnished  by  U.    S.    Bureau  of 


TABLE  B-4  (Com.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FtET   PER    SECOND) 


/WATER    TEAR 

STATION  NO 

STATION  NAMI 

> 

1969 

V 

C03923 

FRIAMT-KERN   CA'.                                TO  TULE    RIVER 

J 

['day 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

sept.     |da?| 

0 

100 

0 

0 

102 

0 

0 

102 

0 

0 

93 

0 

0 

90 

0 

0 

89 

0 

0 

88 

0 

0 

89 

0 

0 

89 

0 

0 

89 

10 

0 

0 

89 

II 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

0 

0 

89 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
30 

89 
89 
89 

11 

14 
IS 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

0 

89 

79 

It 

L 

I 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

0 

90 

75 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

90 

66 

li 

K 

H 

K 

w 

M 

K 

H 

W 

K 

0 
0 

0 
0 
0 

89 
26 

0 
33 
100 

90 
90 

90 
84 
56 

It 

X 

11 
11 
11 

0 

100 

46 

14 

35 

31 

100 

42 

IS 

100 

99 

40 

M 

100 

157 

45 

V 

97 

128 

50 

n 

96 

108 

50 

i» 

62 

100 

50 

X 

31 

0 

100 

ii 

MEAN 

16 

46 

78 

M£A* 

MAX 

100 

157 

102 

MAX 

MIN 

0 

0 

40 

MM 

Vac  Ft 

- 

- 

E       -   ESTIMATED 
NR  -   NO   RECORD 
.      -    DISCHA8GE   MEASUREMENT   Ol 
OBSERVATION  or  NO  FLOW 


f     MEAN      ^ 


MAXIMUM 


DSCHAtOt             DISCHARGE          SAOE  XT        MO    DAT      TIM!  DSCHAIOE         OASE  I 

190                2.07      8    27    1000 
V '  V I  III J  V_ 


^C 


MINIMUM 


TOTA1         s, 


MAXIMUM  DISCHARGE 
OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


NW29    21S    27E 


MAY    50-DATE 


;se    flows   are   deliveries    from  Friant-Kern  Canal    into  Tule 
approximately  4   riles  west   of   Porterville  where   Friant-Kerr 
S.    Bureau   of   Reclamation. 


of  delivery    is   located   on   the  Tule   Riv 
the   Tule   River.      Records    furnished  by 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY   MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC    FEET    PER    SECOND) 


*<1H    -EA« 


STATION   NAM! 


TUXE    RIVER    BELOW    PORTERVILLE 


('day 

OCT. 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

, 

0 

73.0 

1830      * 

2791 

1136 

532 

510 

298 

321 

93 

i 

0 

65.0 

1599      * 

2780 

321 

538 

516 

289 

335 

90      * 

3 

3 

0 

37.0 

1184      * 

2780      * 

43 

54  3 

566 

294 

351 

93 

3 

4 

0 

0 

684      * 

2768 

23 

549 

589 

302 

346 

90 

4 

s 

0 

0 

543      * 

2360      * 

601 

471 

560      * 

307 

335 

97 

5 

0 

0 

649      * 

1480      * 

952 

341 

494 

316 

316 

103 

6 

0 

0 

1072      * 

1281 

1048 

330 

437 

307 

298 

107 

7 

0 

0 

1254      * 

1263 

1245 

321 

437 

302 

298 

111 

1 

9 

0 

0 

1272 

1263 

1451 

307 

426 

307 

294 

115 

» 

10 

0 

0 

1056 

1236      * 

1470      * 

289 

361 

321 

298 

119 

10 

11 

0 

0 

635      * 

1236 

1470 

298 

341 

335 

307 

115 

11 

II 

N 

N 

0 

0 

608 

1192 

1490 

285 

267 

335 

325 

111 

13 

13 

0 

O 

0 

0 

595 

1080      * 

14  90 

178 

204 

335 

346 

111 

1} 

14 

0 

0 

578 

976 

1480 

123 

191 

325 

351 

123 

14 

15 

0 

43.0 

572 

824 

1490 

174 

187 

302 

311 

136      * 

15 

16 

F 

F 

0 

111.0* 

566 

831 

1500 

195 

178 

298 

298 

128 

It 

17 

L 

L 

0 

83.0 

560 

831      * 

1490 

200 

195 

298 

298 

97 

17 

It 

0 

0 

0 

63.0 

572 

838 

1327 

191 

204 

311 

311 

80 

1( 

19 

N 

w 

0 

90.0 

584 

831 

1184 

191      * 

200 

330 

330 

80 

19 

30 

0 

217.0* 

595 

852 

1176 

174 

195 

346 

253 

87 

30 

31 

0 

258.0 

747 

845      * 

1048      * 

191 

204 

341 

213 

93 

31 

33 

0 

285.0 

928 

873 

880 

271 

213 

335 

191 

97 

n 

33 

0 

187.0* 

1272 

904 

866 

341 

204      * 

346 

178 

78 

31 

34 

0 

191.0 

1480 

904 

824 

351 

195 

335 

178 

49 

34 

35 

0 

399.0 

2597      * 

912 

775 

377 

271 

346 

182      * 

43 

35 

36 

0 

1638.0 

2803      * 

904 

775 

372 

321 

351 

140 

40      * 

36 

17 

0 

2034.0 

2904 

904 

775 

437 

330 

356 

174 

37 

17 

3t 

5.0 

1688.0 

2891 

888 

768 

488 

330 

356 

132 

45 

li 

n 

73.0 

1790.0 

896 

698      * 

538 

325 

351 

107 

47 

1« 

30 

93.0* 

1989.0 

896 

595 

54  9 

307 

330 

100 

43 

30 

31 

100.0 

1820.0 

984 

J' 

307 

97 

11 

MEAN 

8.7 

421.3 

1165.4 

1271.1 

1013.0 

344.2 

325.3 

323.0 

258.5 

88.6 

MEAN 

MAX. 

100 

2034 

2904 

2791 

1500 

549 

589 

356 

351 

136 

MIN 

0 

0 

543 

824 

23 

123 

178 

289 

97 

37 

MIN. 

\£C  FT 

- 

64722 

78156 

. 

. 

5272 

t      -   ESTIMATED 

N»  -    NO    HOIO 

.      -   DISCHAIOE  MEASUIEMENT   01 


MAXIMUM 


MINIMUM 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


119  06  22  I NW  30  21S  27E 


FEB  57-DATE 


Station  located  330  feet  upstream  from  Rockford  Road  Bridge,  5.1  miles  west  of  Porterville.   Flows  regulated  by 
Success  Reservoir  and  spill  from  Friant-Kern  Canal.   Altitude  of  gage  is  approximately  400  feet  (from  U.  S.  Geological 
Survey  topographic  map).   Flows  include  Central  Valley  Project  releases  from  Friant-Kern  Canal  to  Tule  River.   Records 
furnished  by  the  Tule  River  Association  and  reviewed  Dy  the  Department  of  Water  Res 


TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PER   SECOND) 


"WATE*    TEAK 

STATION  NO. 

STATION  NAME                                                                                                                                                       ^ 

1969 

C03970 

CAMPBEIX-MORELAND    DITCH    ABOVE    PORTERVILLE 
- J 

/'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

8.1 

15.8 

0 

18.9 

0 

9.0 

10.4 

9.0 

20.6 

14.2 

8.7 

15.8 

0 

18.6 

0 

9.0 

10.4 

10.7 

20.0 

14.5 

8.7 

16.8 

0 

17.8 

0 

8.7 

10.4 

11.6 

19.6 

14.5 

8.7 

16.8 

0 

17.8 

0 

6.5 

10.4 

11.9 

20.0* 

. 

s 

8.7 

6.9 

0 

18.6 

0 

6.8 

10.4 

11.6 

20.0 

14.8 

5 

8.4 

0 

0 

19.3* 

0 

7.8 

10.4 

11.0 

20.0 

14.8 

7.5« 

0 

0 

20.3 

0 

7.8 

10.0 

11.3* 

20.6 

14.5 

7.8 

0 

0 

20.3 

0 

7.8 

10.0 

11.6 

20.0 

14.2 

7.8 

0 

0 

20.7 

0 

7.8 

10.4 

11.9 

18.9 

14.5 

10 

7.5 

0 

0 

20.7 

0 

7.5 

10.0 

14.2 

18.2 

14.5 

10 

7.5 

0 

0 

20.3 

0 

7.8 

9.6 

15.8 

19.3 

14.2 

7.5 

0 

0 

20.0 

N 

N 

0 

7.5* 

9.3 

15.5 

20.3 

14.5 

8.4 

0 

0 

20.3* 

O 

O 

0 

6.8 

10.0 

15.5 

20.0 

15.8 

8.4 

0 

0 

20.3 

0 

6.8 

10.7 

15.5 

14.8* 

16.8 

15 

2.8 

0 

0 

16.5 

0 

6.8 

10.7 

15.2 

12.9 

17.5* 

15 

16 

0 

0 

0 

13.5 

F 

F 

0 

7.5 

10.4* 

16.8 

14.8 

16.2 

16 

17 

0 

0 

0 

14.8 

L 

L 

0 

8.7 

9.6 

17.8 

14.5 

14.2 

\r 

0 

0 

0 

14.5 

0 

O 

0 

10.0 

9.6 

17.5 

14.2* 

14.2 

0 

0 

0 

9.5 

w 

w 

0 

10.4 

9.3 

17.5 

14.2 

14.8 

20 

0 

0 

0 

7.6 

0 

10.0 

9.3 

17.5 

13.9 

14.6 

20 

21 

0 

0 

0 

1.6 

0 

10.0 

9.3 

18.2* 

14.8 

15.5 

21 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

10.4 

9.6 

18.9 

13.5 

15.8 

21 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

10.4 

9.6 

20.3 

11.9 

16.2 

21 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

10.4 

9.3 

21.0 

12.2 

16.2 

25 

0 

0 

0 

0 

7.4 

10.4 

9.3 

21.3 

11.9* 

16.2 

U 

26 

0 

0 

0 

0 

11.9 

10.4* 

9.3 

21.0 

9.0* 

IS. 8 

26 

■a 

0 

0 

0 

0 

11.9 

10.4 

7.8 

21.0 

10.7 

16.2 

27 

11 

0 

0 

0 

0 

12.2* 

10.0 

8.7 

20.7 

9.6 

16.5 

li 

» 

5.7 

0 

0 

0 

11.9 

10.4 

8.7 

20.7 

12.9 

16.2 

19 

30 

15.2 

0 

11.3 

0 

10.0 

10.4 

8.4 

21.0 

13.2 

15.8 

X 

31 

15.8 

19.3 

0 

10.7 

20.7 

13.5 

11 

MEAN 

4.9 

2.4 

1.0 

11.4 

2.2 

8.9 

9.7 

16.3 

15.8 

15.3 

MIAK 

MAX 

15.8 

16.8 

19.3 

20.7 

12.2 

10.7 

10.7 

21.3 

20.6 

17.5 

MAX 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

6.5 

7.8 

9.0 

9.0 

14.2 

MIN. 

l^XC  FT 

303 

- 

61 

698 

. 

1000 

. 

910 

MflJ 

E      -   ESTIMATED 

M  -   NO   IECOI0 

.      -   DISCHAtOE  MEA5UIEMENT   0« 

0««»VATlO«   Of   DO    FLO* 


WEAN       ' 

f                         MAXIMUM                         "\ 

f                           MINI  MUM                           N 

DISCHAtOE 

I                  'J 

D4SCHAXGE 

GAGE  NT 

MO 

OAT 

TIME 
) 

[HSCHAAOE 

GAGE   XT 

*° 

BM 

TIME 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


NW  4  22S  28E 

Station  located  3.9  miles  southea: 
diversion  from  Tule  River.   This  s 
Resources  and  the  Tule  River  Associat 
Department  of  Water  Resources. 


AUG  42-DATE 

of  Porterville  approximately  2,600  feet  downstream  from  head.   This  is  regulated 
tion  is  operated  under  cooperative  agreement  between  the  Department  of  Water 
Records  furnished  by  the  Tule  River  Association  and  reviewed  by  the 


96 


TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY   MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC    FEET    PER    SECOND) 


WATER    TEA* 

STATION  NO 

STATION  NAME 

1969 

C03182 

PORTER    SLOUGH   AT    PORTERVILLE 

J 

(day 

OCT. 

NOV.              DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA* 

0 

114.0 

73.0 

21.9 

4.0 

154.0 

134.0 

140.0 

1 

0 

110.0 

75.4 

6.8 

3.6 

156.0 

136.0 

140.0 

114.0 

1 

0 

101.4 

80.0 

4.5 

3.3 

158.0 

138.0 

140.0 

83.4 

3 

0 

97.2* 

76.4 

4.6 

2.9 

156.0 

138.0 

140.0* 

56.0* 

4 

5 

0 

105.2 

78.0 

77.2 

2.5 

156.0 

140.0 

140.0 

54.0 

S 

0 

116.6 

63.0 

104.0 

2.3 

158.0 

138.0 

140.0 

53.0 

6 

0 

115.0 

56.0* 

102.8 

2.2 

158.0 

140.0 

140.0 

52.4 

7 

0 

114.0 

54.0 

105.2 

2.1 

158.0 

142.0 

138.0 

52.4 

1 

0 

112.4 

49.6 

105.2* 

20.0 

156.0 

138.0* 

136.0 

51.4 

« 

10 

0 

109.0 

60.4 

105.2 

53.0* 

156.0 

136.0 

136.0 

51.4 

10 

n 

0 

109.0 

67.0 

105.2 

54.0 

158.0 

136.0 

134.0 

51.4 

11 

13 

N 

N 

N 

0 

98.0 

64.0 

105.2 

53.0 

154.0 

136.0 

134.0 

45.6 

12 

1} 

0 

0 

0 

0 

85.0 

63.0 

105.2 

102.8 

152.0 

136.0 

132.0 

28.8 

11 

14 

0 

80.8 

65.0 

106.5 

144.0 

150.0 

136.0 

128.6 

16.8 

14 

IS 

0 

79.0 

69.0 

109.0* 

150.0 

148.0 

136.0 

130.0 

8.6* 

IS 

16 

F 

F 

F 

0 

79.0 

69.0 

102.8 

158.0 

148.0 

138.0 

128.6 

9.0 

16 

17 

L 

L 

L 

0 

74.6 

67.0 

102.8 

158.0 

142.0* 

138.0 

132.0 

14.3 

17 

II 

0 

0 

0 

0 

84.2 

69.0 

102.8 

156.0 

128.6 

138.0 

136.0 

12.1 

11 

19 

W 

W 

w 

55.8 

82.6 

69.0 

104.0 

152.0 

127.0 

140.0 

136.0 

12.1 

1» 

10 

136.0* 

68.0 

69.0 

104.0 

154.0 

130.0 

138.0 

136.0 

11.8 

20 

21 

138.0 

69.0 

68.0 

101.4 

154.0 

134.0 

138.0 

132.0 

11.8 

11 

22 

119.4 

64.0 

25.1 

100.2 

152.0 

132.0 

136.0 

130.0 

12.1 

21 

21 

112.4* 

54.0 

5.4 

99.2 

156.0 

132.0 

142.0 

130.0 

11.8 

21 

24 

110.0 

51.4 

3.9 

98.0 

150.0 

132.0 

148.0 

128.6 

11.0 

24 

25 

121.0 

68.0 

3.2 

98.0 

144.0 

132.0 

148.0 

130.0 

10.6 

25 

26 

100.2 

51.4 

2.9 

99.2 

152.0 

132.0 

150.0 

125.6 

14.1 

36 

27 

90.2 

82.6 

7.8 

99.2 

154.0* 

132.0 

150.0 

119.4 

14.9 

27 

11 

70.0 

73.6 

23.8 

30.4 

150.0 

132.0 

154.0 

118.0 

13.8 

11 

V) 

80.0 

23.4* 

5.2 

150.0 

132.0 

148.0 

114.0 

13.8 

M 

X 

102.8 

23.4 

4.4 

148.0 

134.0 

136.0 

112.4 

13.4 

30 

11 

110.0 

22.4 

152.0 

140.0 

114.0 

11 

MEAN 

43.4 

87.5 

49.8 

60.7 

98.1 

144.3 

140.1 

131.3 

34.0 

MEAh 

MAX 

138.0 

116.6 

80.0 

109.0 

158.0 

158.0 

154.0 

140.0 

114.0 

MIN 

0 

51.4 

2.9 

4.4 

2.1 

127.0 

134.0 

112.4 

8.6 

MIN. 

\>C  FT 

-■ 

- 

- 

6029 

- 

. 

2023 

■   ESTIMATED 
NO   RECORD 
DISCHARGE   MEASUREMENT  Of 

OBSERVATION  Or  NO  FLOW 


/     MEAN      \  C. 


MAXIMUM 


MINIMUM 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


OF  RECORD 


SE31    21S    28E 


JAN  42-DATE 


Station   located  at    "B"   Lane   Bridge,    immediately  east   of   Porterville.      This    is   regulated  diversion   from  Tule   River. 
Altitude   of  gage   is   approximately  465    feet    (from  U.    S.    Geological  Survey  topographic  map).      Records   furnished  by 
the  Tule   River  Association   and   reviewed  by  the  Department   of  Water  Resources. 


TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FEET    PER    SECOND) 


WATER    YEAR 


STATION  NO 


STATION   NAME 


PORTER    SLOUGH    DITCH    AT    PORTERVILLE 


['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

0 

0 

0 

8.4 

0 

7.9 

4.6 

I 

0 

0 

0 

8.4* 

0 

7.0 

4.4- 

0 

0 

0 

8.4 

4.8 

6.1 

3.7 

0 

0 

0 

8.4 

6.0 

6.2* 

2.0 

4 

0 

0 

0 

8.4 

5.7 

6.0 

4.9 

S 

0.5 

0 

0 

8.5 

0.4 

5.8 

4.7 

6 

1.3 
1.1 

1.1 

3.1 

0 

0 

8.4 
8.4 

2.2 

2.2 

5.7 
6.0 

4.1 
2.8 

7 
1 

0.9 

3.1* 

0 

8.4 

3.8* 

5.8 

4.8 

» 

0.8 

3.0* 

0 

8.4 

11.0 

5.7 

4.8 

10 

0.7 

1.9 

0 

8.5 

11.6 

5.7 

4.1 

11 

N 

N 

N 

0.3 

N 

0.4 

0 

8.6 

11.6 

5.8 

2.5 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

O 

0 

0.2 

8.8 

11.9 

5.8 

3.8 

11 

0 

0 

2.3 

8.8 

13.6 

5.5 

4.1 

14 

0 

0 

3.3 

8.9 

15.0 

5.6 

3.2 

11 

F 

F 

F 

F 

0 

F 

0 

6.9* 

9.1* 

12.7 

5.5 

3.1 

It 

L 

L 

L 

0 

L 

0 

8.1 

8.8 

11.3 

5.5 

6.5 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

O 

0 

8.1 

8.9 

11.8 

5.6 

4.4 

It 

W 

w 

W 

w 

0 

W 

0 

8.0 

9.7 

11.2 

5.6 

3.6 

19 

0 

0 

7.9 

10.0 

10.7 

5.7 

4.5 

10 

0 

0 

7.7 

10.8 

10.8* 

5.9 

4.3 

11 

0 

0 

8.9 

10.6 

10.3 

6.0 

4.2* 

11 

0 

0 

10.3 

10.8* 

10.2 

6.1 

4.7 

11 

0.2 

0 

8.8 

9.1 

9.5 

6.0 

3.4 

14 

0.7 

0 

8.0 

8.1 

8.3 

6.0 

1.0 

J5 

0 

0 

8.8* 

8.0 

5.6 

5.4 

3.2 

16 

0 

0 

8.8 

5.0 

0.8 

4.2 

6.6 

17 

0 

0 

8.6 

0.2 

3.3 

0 

5.5 

11 

0 

8.5 

0 

6.7 

1.8 

5.3 

W 

0 

8.8 
8.6 

0 

6.6 
7.6 

4.6 

4.6 

5.0 

10 
11 

MEAN 

0.2 

0.4 

4.5 

7.9 

7.7 

5.5 

4.1 

MEAN 

MAX- 

1.3 

3.1 

10.3 

10.8 

15.0 

7.9 

6.6 

MAX 

MIN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.0 

MIN. 

IaC  FT 

13 

25 

279 

;    . 

• 

335 

246 

E      -    ESTIMATED 
NR  -  NO    RECORD 
.      -   DISCHARGE   MEASUREMENT  OR 
OBSERVATION  OF  MO  FLO* 

#     -Eul . 


MEAN        \ 

(                            MAXIMUM 

M 1 N 1 MIM 

1 

DISCHARGE 

2.5 

V         J 

DISCHARGE 

GAGE   HI 

MO 

DAY 

TIME 

^ 

OAOE  MY 

MO. 

DAY 

time 

J 

( 

TOIAl 

V 

ACRE  RET 

1838 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1   4  SEC    T    1  R 

M  D  B  S.M 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS         |    GAGE  HT    |           DATE 

FROM    |      TO 

36    04    06 

Station   1 
Tins    is    r 
between  t 
Associati 

119    01    06 

seated    in  P 
egulated  di 
he   Departme 
on  and  revi 

SE    26    21S    27E 

orterville   0.5 
version   from  Ti 
nt   of   Water    Re 
swed  by  the  De 

mile  west   of   Porterville   Pos 
lie   River  via   Porter   Slough, 
sources   and  the  Tule  River  As 
sartment  of  Water   Resources. 

JAN  4 3 -DATE 

t   Office,   appr 
This   station 
sociation.      Re 

oximately    150 
is  operated  un 
cords    furnishe 

-     - 

:eet   downstr 
3er    cooperat 
3  by  the  Tul 

0.00        LOCAL 

nam   from  head, 
lve  agreement 
s   River 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FEET   PER   SECOND! 


fWATH   TEAK 

STATION  NO 

STATION  NAMC 

1969 

C03965 

VANDALIA    DITCH    NEAR    PORTERVILLE 

J 

(day 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY") 

2.9 

0 

6.0 

1.4 

0 

5.2 

0.4 

1.5 

4.9 

- 

3.0 

0 

6.2 

2.7 

0 

1.6 

0.5 

2.4 

3.7 

5.8* 

3 

_ 

3.1 

0 

5.0 

2.8 

0 

1.2 

0.5 

2.4 

3.7 

5.9 

3 

3.0 

0 

4.2 

2.5* 

0 

1.4 

0.5 

2.5 

3.7 

5.8 

4 

s 

3.1 

0 

4.2 

3.0 

0 

4.4 

0.5 

2.6 

3.7 

5.3 

S 

6 

3.0 

0 

4.0* 

4.9 

0.9 

4.9 

0.6 

2.4 

3.7 

6.5 

6 

2.7* 

0 

3.8 

5.0 

3.2* 

5.0 

0.6 

2.6* 

3.7 

6.3 

7 

2.2 

0 

3.6 

3.8 

3.2 

5.2 

0.6 

2.7 

3.8 

5.6* 

9 
10 

2.7 

0 

3.6 

3.8 

3.1 

5.3* 

0.7 

2.9 

3.9 

4.1 

9 

2.8 

0 

3.6 

3.5* 

4.1 

5.3 

0.6 

3.0 

3.9 

4.1 

10 

■1 

2.7 

0 

3.6 

3.3 

5.2 

5.0 

0.7 

3.0 

3.9 

4.2 

11 

2.7 

N 

0 

3.6 

3.3 

5.2 

4.8 

0.7* 

N 

3.0 

3.9 

4.7 

11 

13 

2.7 

O 

0 

3.4* 

3.3 

5.2 

4.5 

0.8 

0 

2.8 

4.8 

5.3 

13 

14 

2.6 

0 

3.8 

3.3 

4.9 

4.4 

0.8 

2.8 

5.7 

5.4 

14 

15 

0.6 

0 

4.0 

3.2 

4.7 

4.3 

0.8 

2.7 

5.4 

5.5* 

IS 

16 

0 

F 

0 

4.0 

3.2 

4.7 

4.4 

1.0 

F 

2.7 

4.7 

4.9 

It 

.- 

0 

0 

4.0 

3.2 

4.5 

4.3 

1.0 

L 

2.8 

4.5 

4.0 

17 

0 

0 

0 

3.9 

3.2 

4.7 

3.9 

1.0 

0 

3.0 

4.6* 

3.8 

II 

0 

W 

0 

2.7 

3.2 

4.8 

3.9 

0.3 

W 

3.1 

4.9 

3.9 

19 

10 

0 

0.2 

2.2 

3.3 

4.7* 

3.9 

0 

3.3 

4.9 

3.8 

30 

0 

4.3 

4.0 

3.5 

4.8 

4.0 

0 

3.6* 

5.4 

3.8 

11 

0 

4.3 

3.9 

3.6 

4.9 

4.0 

0 

3.7 

5.3 

3.8 

11 

0 

4.5* 

3.7 

3.8 

4.9 

4.0 

0 

4.0 

4.9 

3.8 

33 

0 

4.6 

3.6 

3.8 

4.9 

4.0 

0 

4.0 

4.9 

3.9 

34 

35 

0 

4.6 

4.2 

2.2 

5.0 

3.0 

0 

3.9 

5.1 

2.4 

15 

0 

4.9 

4.4 

0 

5.2 

0.4 

0 

3.6 

5.0 

2.8 

16 

0 

5.5 

3.1 

0 

5.0 

0.4 

0 

3.6 

3.9 

3.9 

17 

0 

6.0 

2.3 

0 

5.0 

0.4 

0 

3.6 

4.7 

4.0 

31 

0 

6.0 

1.4 

5.0 

0.4 

0 

3.6 

6.7 

4.0 

39 

0 

6.1* 

1.2 

4.9 

0.4 

0 

3.6 

6.1 

4.0 

30 

31 

0 

6.1 

0.8 

5.0* 

0 

3.7 

4.7 

31 

MEAN 

1.3 

1.8 

3.6 

3.0 

3.8 

3.5 

0.4 

3.1 

4.6 

4.5 

MEAT. 

MAX 

3.1 

6.1 

6.2 

5.0 

5.2 

5.3 

1.0 

4.0 

6.7 

6.5 

MAX 

MIN 

0.8 

0 

0 

0.4 

0 

1.5 

3.7 

2.4 

MIN 

Vac  ft 

79 

113 

222 

164 

234 

206 

25 

189 

281 

. 

E      -    ESTIMATED 

HI    -    NO   tECODD 

.     -  DISCHAtGE   MEASUtEMENT    0« 

0iSC*VATI0ft  OF  HO  FLOW 
•      -   E  AND     • 


f     MEAN      > 

MAXIMUM 

r                          MINIMI 

M 

DISCHARGE 
2.5 

V                  J 

DISCHABG£ 

GAGE  HT 

wo 

DAT 

TIME 

DISCHARGE 

GAGE  HT 

MO- 

DAY 

TIME 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


36  03  00 


118  58  18 


NE  5  22S  28E 


ition  located  2.8  miles  southe 
■ersion  from  Tule  River.   This 
iources  and  the  Tule  River  Ass 
Department  of  Water  Resources. 


Porterville  approximately  1,000  feet  downstream  from  head.   This  is  regulated 
on   is  operated  under  cooperative  agreement  between  the  Department  of  Water 
Dn.   Records  furnished  by  the  Tule  River  Association  and  reviewed  by  the 


TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

{IN   CUBIC   FEET   PER    SECOND} 


fwATBt   YEAR 

STATION  NO 

HATION  NAME 

\ 

I"" 

C03960 

POPLAR    DITCH    NEAR    PORTERVIIXE 

■• 

fDAY 

OCT. 

NOV. 

Dec. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

0 

0 

67.4 

63.2 

63.8 

20.0 

94.4 

115.6 

90.8 

98.8 

64.4 

i 

1 

0 

0 

65.9 

59.4 

63.2 

3.8 

93.2 

116.2* 

90.8 

98.2 

62.2 

3 

0 

0 

42.4 

54.5 

64.4 

0 

93.8 

111.0 

90.8 

98.2 

38.6 

4 

0 

0.2 

9.2 

40.0 

64.9 

4.9 

93.8 

112.6 

90.2 

98.2* 

32.1 

4 

5 

0 

0.1 

7.0 

23.5 

63.2 

44.2 

92.0 

110.4 

90.2 

97.6 

31.4 

S 

0 

0 

4.5 

41.0 

59.4 

64.4 

94.4 

107.6 

90.2 

97.6 

30.6 

6 

J 

0 

0 

3.9 

64.4 

54.5* 

66.9 

98.2 

105.2 

90.8* 

96.9 

29.8 

7 

> 

0 

0 

3.8 

66.9 

52.8 

69.4 

96.9 

104.6 

90.2 

96.9 

30.2* 

• 

9 

0 

29.8 

3.5 

66.4 

53.4 

66.4* 

93.8 

104.6 

89.6 

95.6 

30.6 

9 

10 

0 

84.1 

3.5 

49.0* 

52.4 

65.9 

84.6 

104.6 

89.6 

95.6 

33.9 

10 

II 

0 

77.2 

3.6 

25.5 

51.5 

67.9 

80.6 

104.0 

89.0 

96.2 

40.6 

11 

11 

0 

N 

80.0* 

3.5 

25.2 

45.6 

68.4 

88.5 

102.0 

88.5 

98.8 

40.6 

12 

13 

0 

O 

83.0 

3.3 

25.5 

34.8 

67.9 

93.2 

100.0 

88.5 

98.8 

40.6 

11 

14 

2.7 

86.8 

13.9 

25.5 

23.5 

71.0 

93.2* 

99.4 

88.5 

97.6 

40.6 

14 

IS 

0.9 

86.8 

64.4* 

24.8 

14.4 

75.0 

95.6 

98.2 

89.6 

91.4 

41.0* 

IS 

16 

0.7 

F 

87.9 

71.0 

24.5 

13.7 

80.0* 

89.0 

92.6* 

89.0 

79.0 

38.6 

16 

17 

0.3 

L 

87.3 

68.9 

24.1 

13.7 

82.4 

86.8 

90.8 

88.5 

80.0 

35.2 

17 

II 

0 

O 

89.6 

65.9 

24.1 

13.9 

85.1 

90.8 

92.6 

89.6 

75.0 

33.9 

1* 

19 

0 

W 

90.8* 

68.9 

24.8 

13.7 

87.3 

94.4 

92.6 

92.0 

71.5 

33.4 

19 

30 

0 

90.2 

73.2 

27.7 

13.2 

88.5 

95.6 

92.0 

92.0 

76.6 

32.6 

20 

11 

0 

92.0 

i     .4 

31.8 

12.9 

90.8 

99.4 

91.4 

91.4* 

84.1 

31.8 

11 

12 

0.9 

92.0 

73.2 

32.1 

13.9 

91.4 

102.6 

92.0 

92.6 

82.4 

31.8 

22 

23 

0.7 

92.6 

52.8 

31.8 

15.2 

91.4 

98.8 

91.4 

97.6 

77.2 

31.8 

21 

14 

0.5 

92.6 

46.1 

31.8 

14.9 

92.0 

98.8 

90.8 

96.9 

76.6 

31.8 

24 

IS 

0.4 

93.8 

43.4 

38.2 

14.9 

92.0 

100.0 

91.4 

99.4 

76.0* 

31.4 

15 

16 

0.4 

92.0 

40.6 

50.5 

14.9 

91.4 

100.8 

90.8 

99.4 

76.0 

30.6 

26 

27 

7.0 

89.6 

36.1 

58.9 

14.2 

90.8 

100.8 

90.8 

98.8 

75.0 

30.6 

27 

21 

3.8 

90.8 

36.1 

63.8 

13.7 

92.6* 

102.6 

90.8 

98.8 

70.0 

30.2 

It 

29 

0.7 

90.8 

49.0 

13.7 

90.2 

107.6 

90.8 

99.4 

64.4 

29.8 

29 

30 

0.7 

90.2* 

59.9 

13.7 

92.0 

111.0 

91.4 

98.8 

63.8 

29.8 

30 

31 

0 

79.5 

61.8 

17.4 

110.4 

98.2 

64.9 

31 

MEAN 

0.6 

63.5 

39.5 

40.0 

31.9 

69.8 

96.0 

98.9 

92.6 

85.4 

35.7    MEAN 

MAX 

7.0 

93.8 

78.4 

66.9 

64.9 

92.0 

111.0 

116.2 

99.4 

98.8 

64.4    pAX. 

0 

3.3 

23.5 

12.9 

0 

80.6 

90.8 

88.5 

63.8 

29.8     *»*. 

^ACH 

39 

3907 

2430 

2219 

1963 

4154 

5902 

. 

5692 

-     - 

2123    K'V 

E      -   ESTIMATED 

Nt  -  NO  RECOtO 

.      -   DISCHARGE   MEASUREMENT   OI 

observation  or  no  flow 


f     MEAN      \ 

MAXIMUM                           A 

MINIMUM                           ' 

dbouige 

54.6 

OttCMAEOS 

GAGE  WT 

MO 

PAY 

TIME 
J 

MOtMM 

V 

OAGEH, 

MO 

D»T 

TIME 

J 

f        TOTAL         ^ 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

■N 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1    4  SEC    T    1  8 

■  Dim 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIO0 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS         |     GAGE  MT    |           DATE 

FROM    [      TO 

36    03    18 

Station    1 
diversion 
Resources 
De  partnen 

119   00   54 

seated  1.0 
from  Tule 
and   the  Tu 

t   of  Water 

SW36    21S    27E 

mle   south   of 
*iver.      This    s 
Le    River  Assoc 

Resources . 

'orterville   approximately  4,7 
bat  ion   is   operated  under   coop* 
Lation.      Records    furnished  by 

APR   4 2 -DATE 

>0   feet   downst 
irative   agreem. 
the   Tule   Rive 

ream   from  head 
ant  between   th 
r  Association 

L942   |                     0.00        LOCAL 

This    is    regulated 
2   Department   of  Water 
and    reviewed  by   the 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY   MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   WET   PER   SECOND) 


W»TEt     >£A« 

STATION  NO 

STATION    NAM! 

1969 

C03925 

HUBBS-MINER   DITCH   AT   PORTERVILLE 

fDAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY*) 

0 

5.3 

0.9 

8.8 

10.1 

1.7 

0 

5.5 

1.5* 

12.0 

6.5 

2.8 

0 

6.0 

1.8 

11.1 

4.3 

3.4 

0 

7.2 

1.6 

7.1 

5.6 

3.6 

0 

6.2 

1.2 

4.9 

5.6 

3.4 

3 

0 

5.5 

0.9 

4.2 

5.7 

3.7 

0 

5.4 

3.6 

4.2* 

7.2 

4.0 

0 

6.0 

4.8 

3.0 

8.3 

4.0 

0 

4.1 

4.8 

3.5 

8.2 

4.1 

10 

0 

3.0 

4.6 

4.0 

10.6 

5.2 

10 

0 

1.6 

4.8 

5.6 

11.1 

5.2 

N 

N 

N 

N 

0 

1.2* 

5.9 

5.6 

11.6 

6.4 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7.8 

5.7 

11.8 

8.6 

13 

0 

0 

9.2 

5.8 

10.8 

9.3 

0 

0 

9.3 

7.4 

5.7 

9.3 

IS 

F 

F 

F 

F 

F 

0 

0 

16.4* 

9.9 

3.6 

7.4 

16 

L 

L 

L 

L 

0 

0 

17.5 

10.1 

3.0 

4.2 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17.3 

8.3 

2.9* 

2.4 

II 

w 

w 

w 

W 

w 

W 

0 

0 

16.7 

8.1 

2.9 

2.4 

19 

0 

0 

15.8 

9.7 

6.2 

2.5 

20 

0 

3.1 

4.2 

8.6* 

9.5 

2.6 

21 

0 

2.7 

0.5 

10.1 

11.9 

2.6* 

5.5 

3.9 

2.3* 

11.0 

11.5 

2.5 

22 

7.9* 

5.8 

2.4 

11.0 

11.0 

2.5 

24 

IS 

3.8 

6.2 

1.1 

10.9 

9.1 

2.5 

25 

0 

6.3* 

0.8 

10.4 

6.2 

2.4 

2« 

0 

5.5 

1.2 

10.5 

0 

1.5 

27 

0 

4.2 

0.3 

11.1 

2.8 

1.9 

2i 

4.4 

4.1 

0.2 

13.3 

4.8 

2.0 

29 

5.7 

4.1 

4.8 

17.0 

3.9 

2.0 

30 

11 

4.1 

17.3 

3.9 

31 

MEAN 

0.9 

3.5 

5.5 

8.7 

7.0 

3.9 

WEAK 

MAX. 

7.9 

7.2 

17.5 

17.3 

11.9 

9.3 

MAX 

MIN 

0 

0 

0.2 

3.0 

0 

1.5 

MIN 

\ac  n 

:4 

212 

326 

536 

... 

. 

»c  n) 

ESTIMATED 

NO   IKOIC 

DISCHARGE   MEASUIEMENT    OI 


'                         MAXIMUM                         N 

MINIMUM                            > 

D8CHAIGE 

2.5 

V 

GAGE  HI 

wo 

DA* 

TIME 

J 

DtSCHAtGE 

GAGE  MT 

MO 

DAT 

TIME 

) 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                  ** 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1  4  SEC   T  U 
M.DB.SJ* 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS        |    CAGE  MT.   |          DATE 

FROM    |     TO 

36    03    27 
Station   1 

Resources 

Departmen 

119   02    02 

seated  1.1 
from  Tule 
and   the   Tu 

t   of  Water 

NW3S    21S    27E 

rules    southwes 
Uver.      This   s 
.e    River   Assoc 

1                       1 

t   of   Porterville,    approximate 
:ation    is   operated   under   coorx 
Lation.       Records    furnished   by 

DEC    4  2-DATE 

Ly   3,400   feet 
srative   agreenv 
the   Tule   Rive 

lownstream   fro 
2nt   between  th 
r  Association 

1942    1 

rt  head.      Thi 
s   Department 
and  reviewed 

. 

;    is    reg 
of  Wate 
by    the 

LOCAL 
ilated 
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TABLE  B-4  (Cont.) 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   PER   SECOND) 


WATEB    YEAR  STATION  NO       STATION   NAME 


1969         C03940         RHODES-FINE    DITCH    NEAR    PORTERVILLE 


['day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY1] 

1 

3 

I 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

S 

• 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

13 

11 

13 

13 

14 

14 

IS 

NO   PLOW 

IS 

STATION   DISCONTINUED 

16 

DITCH   DESTROYED 

17 

17 

11 

11 

19 

19 

30 

30 

31 

II 

33 

13 

33 

11 

34 

34 

35 

35 

36 

3* 

37 

17 

3t 

11 

19 

39 

30 

30 

31 

31 

MEAN 

MEAS 

MAX 

MAX 

MIN. 

MM. 

\£C  FT 

ACF,; 

E      -   ESTIMATED 
N«  -   NO   IKOtO 
,      -  DISCHARGE   MEASUtEMENT   Ot 
O9SKVATI0N  OT  «0  FLO* 


^    MEAN     ^ 

MAXIMUM 

■> 

M  1  N  1  M  I'M 

"> 

WSCHAIGE 

WSCHAtOE 

OAGE  HT 

MO 

OAT 

TIME 

D4SCHAAOC 

OAOf   HT 

MO. 

DAT 

llMf 

V                  J 

V 

J 

^ 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                 "* 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1  4  SEC  T  1  R 

M  D  B  Ju 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERlOO 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS         |    GAGE  HT    |           DATE 

FROM    [      TO 

36    03    26 

Station   1 
diversion 
and   the  T 
Water  Res 

119   04    13 

ocated   3.1 
from  Tule 
ule    River   A 
ources . 

SE32    21S    27E 

niles   southwes 
River.      This   s 
ssociation.      R 

t  of  Porterville,    approximate 
bation   is   operated  under  coop* 
scords    furnished  by  the  Tule 

DEC  4 2 -DATE 

ly   3,100   feet 
jrative  agreem 
River  Associat 

iownstream  fro 
ent  between  De 
ion  and   review 

1942    1 

n  head.      Thi 
oartment  of 
sd  by  the  De 

0.00            LOCAL 

5    is   regulated 
(rater   Resources 
oartinent  of 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FtET   PfR   SECONDI 


WATEH  TEAB 


STATION   NAME 


WOODS-CENTRAL    DITCH    NEAR    PORTERVILLE 


fOAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^j 

0 

64.1 

26.6 

78.7 

69.1 

158.0 

152.0 

, 

0 

68.6 

29.0 

83.0 

32.1 

159.0 

159.0* 

3 

0 

40.0 

27.8 

83.0 

29.8 

159.0 

163.0 

1 

0 

0 

16.7 

83.0 

29.4 

152.0 

161.0 

4 

5 

0 

0 

21.7 

61.6 

57.4 

142.0 

161.0 

5 

0 

0 

38.1 

60.0 

76.1 

135.0 

159.0 

6 

0 

0 

68.1 

78.7 

80.9 

134.0 

159.0 

7 

0 

0 

75.0 

78.7 

84.6 

133.0 

160.0 

• 

9 

0 

0 

70.2 

83.0 

82.0 

129.0 

159.0 

9 

10 

0 

0 

55.2 

83.0 

83.0 

122.0 

163.0 

10 

11 

0 

0 

23.1 

83.0 

83.0 

118.0 

163.0 

11 

12 

N 

N 

0 

0 

39.5 

83.0 

83.0 

116.0 

162.0 

N 

N 

N 

12 

1} 

0 

0 

0 

0 

56.3 

84.1 

86.2 

117.0 

165.0 

0 

0 

0 

11 

14 

0 

0 

69.1 

81.4 

87.8 

120.0 

167.0 

14 

IS 

0 

13.5 

72.9 

78.2 

80.9* 

123.0* 

172.0 

15 

16 

F 

F 

0 

27.8 

72.3 

75.5 

87.3 

112.0 

182.0* 

F 

F 

F 

16 

17 

L 

L 

0 

47.7 

72.3 

74.5 

90.5 

101.0 

113.0 

L 

L 

L 

17 

IB 

0 

0 

0 

59.0 

71.8 

72.9 

87.3 

105.0 

109.0 

0 

0 

0 

11 

19 

w 

w 

0 

70.7 

72.3 

72.3 

93.2 

108.0 

110.0 

W 

w 

W 

19 

10 

0 

76.1 

73.4 

71.3* 

98.0 

117.0 

113.0 

20 

21 

0 

68.1 

76.6 

70.2 

105.0 

123.0 

120.0 

21 

22 

0 

59.0 

69.1 

70.2 

123.0 

148.0 

123.0 

22 

2} 

0 

36.7 

79.8 

73.4 

127.0 

142.0 

125.0 

23 

24 

0 

32.5 

78.7 

73.4 

119.0 

147.0 

121.0* 

24 

25 

0 

18.1 

55.2 

79.3 

120.0 

135.0 

35.0* 

25 

26 

0 

22.0 

50.9 

77.7 

120.0 

148.0 

0 

26 

27 

0 

28.2 

69.7 

75.5 

120.0 

153.0 

0 

27 

21 

1.0 

17.0 

80.9 

73.9 

128.0* 

148.0 

0 

21 

29 

13.6 

21.0 

73.4 

148.0 

153.0 

0 

29 

30 

40.5* 

27.8 

70.7 

154.0 

153.0 

0 

30 

11 

57.4 

21.3 

70.2 

:    i .  j 

31 

MEAN 

3.6 

26.4 

57.6 

76.0 

92.2 

134.3 

119.2 

MEAN 

MAX 

57.4 

76.1 

80.9 

83.0 

154.0 

159.0 

182.0 

MIN 

0 

16.7 

60.0 

29.4 

101.0 

0 

VAC  FT 

;; 

_ 

3198 

4675 

5486 

- 

7093 

M-llj| 

-  ESTIMATED 

-  NO   KCOtD 

-  DISCHAISE   MEASUtEMENT   Ot 

o§s£»v»tion  of  no  flow 


(■     MEAN      > 

f 

MAXIMUM 

> 

r 

MINIMI 

M 

DISCHARGE 

42.2 
V.                  J 

DISCHABGf 

GAGE   KT 

MO 

DAT 

TIME 

DtSCHARGE 

GAGE  NT 

MO 

DAY 

TIME 

36  04  18 


119  05  48 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


SE30  21S  27E 


DEC  4  2-DATE 


194  2 


DATUM  OF  GAGE 

3D    I   ZERO 
OM 

TO      CAGE 

I   0.00 


Station  located  4.5  mile 
diversion  from  Tule  Rive 
Resources  and  the  Tule  P 
Department  of  Water  Resc 
from  the  Friant-Kern  Car 


t  of  Porterville,  approximately  100  feet  downstream  from  head.   This  is  regulated 
his  station  is  operated  under  cooperative  agreement  between  the  Department  of  Water 
Association.   Records  furnished  by  the  Tule  River  Association  and  reviewed  by  the 
This  station  is  sometimes  affected  by  backwater  due  to  CVP  water  being  delivered 
Woods-Central  Ditch  approximately  100  feet  downstream  from  station. 
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TABLE  B-4  (Cont.) 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FEET   fit    SECOND 


WATH    YEA* 

STATION  NO. 

STATION  NAME 

1969 

..    RIVER   NEAR   BAKERSFIEID 

J 

DAY 

OCT. 

NOV. 

Dec. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

255 

231 

256 

367 

1278 

2481 

5992 

6420 

6322 

4625 

2854 

3093 

227 

231 

245 

350 

1262 

6315 

6380 

6219 

3432 

3419 

2979 

2 

215 

231 

240 

342 

1248 

2420 

6217 

5623 

6368 

4211 

4048 

2887 

232 

237 

239 

346 

1235 

2369 

6146 

6352 

6894 

4  289 

4120 

2872 

5 

238 

264 

258 

363 

1222 

2334 

5861 

6270 

7521 

4273 

4154 

2754 

5 

200 

266 

263 

378 

1191 

2566 

5100 

6252 

7480 

4302 

4131 

2623 

193 

274 

203 

375 

_ 

5605 

5464 

7371 

4292 

2859 

2523 

191 

256 

153 

387 

1207 

2762 

6348 

6110 

7246 

4309 

2900 

2369 

155 

259 

78 

386 

1203 

2709 

7093 

6019 

7214 

4311 

4021 

2216 

10 

131 

253 

55 

375 

1596 

2644 

7186 

5911 

7251 

4320 

4073 

2112 

10 

181 

259 

44 

359 

1939 

2618 

6850 

S884 

6868 

4329 

4116 

2008 

183 

251 

41 

446 

2004 

2812 

6772 

5810 

6642 

4343 

4124 

1946 

193 

251 

39 

548 

2046 

3300 

6683 

5368 

6624 

3938 

4081 

1942 

14 

217 

261 

40 

518 

2134 

3472 

64  98 

4820 

6632 

4469 

3842 

1926 

IS 

231 

299 

37 

548 

2265 

3641 

6421 

4387 

6612 

4589 

3803 

1913 

IS 

263 

341 

39 

483 

2247 

3700 

6406 

4374 

6611 

4600 

3639 

1906 

17 

283 

352 

225 

472 

2285 

4053 

6372 

4370 

6605 

4615 

3633 

1904 

317 

358 

290 

485 

2428 

4209 

6358 

4365 

6219 

4630 

3661 

1899 

19 

265 

310 

294 

540 

2438 

4266 

6345 

4395 

6090 

4738 

3650 

1851 

10 

263 

302 

280 

626 

2364 

4263 

6322 

4804 

5800 

4669 

3655 

1795 

10 

11 

261 

300 

240 

741 

2378 

4375 

6319 

4790 

5689 

4678 

3639 

1750 

11 

246 

301 

243 

619 

2367 

4558 

6302 

4903 

5667 

3924 

3652 

1708 

11 

11 

241 

299 

305 

1203 

2458 

4829 

6319 

5246 

5644 

4508 

3624 

1691 

14 

230 

297 

369 

2629 

2890 

5131 

6399 

5222 

5631 

4526 

3548 

1678 

14 

15 

224 

276 

392 

2602 

2044 

5178 

6446 

5239 

5610 

4080 

3479 

1614 

IS 

16 

229 

260 

406 

2085 

1772 

54  27 

6481 

5247 

5585 

4086 

3312 

1610 

14 

17 

225 

260 

360 

1519 

2296 

5711 

6475 

5210 

5341 

4095 

3224 

1610 

17 

11 

222 

259 

353 

1420 

2552 

5681 

6485 

5176 

5137 

4072 

3147 

1612 

11 

19 

231 

257 

373 

1344 

5619 

6442 

5292 

5137 

4091 

3140 

1504 

19 

10 

235 

256 

372 

1312 

5638 

6429 

5467 

4925 

4082 

3134 

890 

10 

11 

224 

369 

1292 

5664 

6221 

362S 

3111 

11 

MEAN 

226 

275 

229 

821 

1913 

3859 

6366 

5400 

6299 

4292 

3606 

2040 

MEAA 

MAX. 

317 

358 

406 

2629 

2890 

5711 

7186 

6420 

7521 

4738 

4154 

3093 

MAX 

MM. 

131 

231 

37 

342 

1191 

. 

5100 

4365 

4925 

3432 

2854 

890 

MM. 

l^C  FT 

1  3886 

- 

50499 

.       24 

-       . 

- 

2217  38 

. 

JucrrJ 

.   ESTIMATED 
NO  RECORD 
DISCHARGE   MEASUREMBtT   0« 

oouavATio*  or  no  r\jom 


^_ 


DSOUKGi         SAW  I 


TOTM         '. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE                                 PERIOD  OF  RECORD                                  DATUM  OF  GAGE 

■N 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1   4  SEC    Til 

H.0.I.U 

OF  RECORD                                                         1      r.r,  HF,r.MT 

PERIOD        1      ZER0     I 

REF 
DATUM 

CFS         1     CACE  MT     ]           DATE                                                                0KLT 

FROM    |     TO      J       CACE     | 

35    25      9 

Also  know 
is    the    re 
County  La 

118    56      8 

n   as    "Kern 
gulated    fie 
ad    C:-=ar.y. 

SW   2    29S    28E 

River   at  First 

if   and    is   coenpu 

Drainage   are 

36000      1       14.2      1     11-19-50    1     1893-DATE 

Point".      Station   located   5.8  miles   northeast   of   Bakersfi 
ted   froa  noon  to  noon  beginning   at   noon  of   day  shown.      Re 
a    is    2.407   square  miles. 

1               1                     1 

aid.      Tabulated  discha 
cords    furnishe; 

rge 
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TABLE  B-4  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN  CUBIC   FCET   PER    SECOND) 


WATE*    YEAl  STATION  NO        STATION   NAME 


1969    C07120   BUENA  VISTA  CREEK  NEAR  TAFT 


(day 

OCT. 

NOV. 

oec. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 
1 

1 

3 

1 

4 

s 

5 

6 

7 

7 

• 

9 

10 

11 

11 

12 

12 

11 

11 

14 

14 

15 

11 

16 
17 

INSUFFICIE 

NT    DATA    TC 

PUBLISH    I 

AILY   FLOWS 

14 
17 

It 

It 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

22 

21 

21 

24 

24 

55 

25 

24 

26 

27 

27 

2> 

21 

29 

29 

30 

30 

31 

11 

MEAN 

MEAN 

MAX. 

MAX 

MIN. 

l^C  FT 

acftJ 

-  ESTIMATED 

I  -  NO   RECORD 

-  DISCHAtOE   MEA5UREMB4T   OK 

0*»E»VATio«t  Of   MO  PLOW 


( 

MAXIMUM                           "\ 

f 

MINIMI 

M 

DOOUISE 

DISCHAIOf 

GAOE  MT 

2.25 

MO 

2 

DAT 

24 

TIME 

2130 
J 

DtSCHAIOf 

0.0 

V 

OAGC  KT 

10 

DAY 
1 

TIME 

0000 
J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


OF  RECORD 


NW28  31S  24E 


NOV  64-DATE 


Station  located  at  State  Highway  119  bridge  immediately  southwest  of  Valley  Acres,  5.7  miles  northeast  of  Taft. 
Tributary  to  Buena  Vista  Lake.  Recorder  installed  11-10-64.  Altitude  of  gage  is  approximately  425  feet  (from 
topographic  map) . 
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TABLE  B-5 
TULARE  LAKE  INFLOW 
This  table  presents  data  on  total  inflow  to  Tulare  Lake  and  the  contribution  of  flow  by  the  Kings,  Kaweah ,  Tule, 
and  Kern  Rivers.   The  sum  of  the  flows  from  the  above  listed  streams  does  not  equal  the  full  amount  of  inflow  to  Tulare  Lake 
because  other  unmeasured  streams  contributed  to  the  total  flow. 

Record  furnished  by  Tulare  Lake  Basin  Water  Storage  District  and  Boswell  Company. 
For  lake  stage  and  area  inundated  see  Table  B-12  on  page  126. 


TABLE  B-5 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN   CUBIC   FEET   PER   SECOND) 


WATE8    YEAR 


STATION  NO 


STATION   NAME 


TOTAL    INFLOW    TO    TULARE    LAKE 


f'DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA'A 

1 

0 

4261 

6265 

3650   E 

272. 

2775   E 

90 

1 

2 

0 

3372 

5783 

3700   E 

2670 

4165 

50 

2 

3 

0 

3204 

5327 

2832   E 

2675   E 

3845 

0 

3 

4 

0 

2994 

5350 

3148   E 

2675   E 

5490 

0 

4 

5 

0 

2775 

5119 

3570   E 

1875 

5552 

0 

3 

6 

0 

2648 

4843 

3965   E 

2700 

6550 

0 

* 

7 

0 

2821 

3864 

4300 

3220 

6625   E 

0 

7 

1 

0 

2883 

3664 

4800 

3020 

6640 

0 

> 

9 

0 

3087 

3637 

5000   E 

3015 

6855 

0 

t 

10 

0 

3093 

3558 

5500 

2905   E 

6961 

0 

10 

11 

0 

2679 

3713 

5900 

2805   E 

6785 

0 

,, 

13 

N 

N 

N 

0 

2269 

3679 

5750   E 

2710 

6675 

0 

N 

N 

11 

13 

0 

0 

0 

0 

2276 

3697 

5750   E 

2525 

5440 

0 

0 

0 

13 

14 

0 

1972 

3572 

5700 

2535 

4950   E 

0 

14 

IS 

0 

1814 

3558 

5700 

2190 

4540   E 

0 

IS 

16 

F 

F 

F 

0 

1791 

3535 

5700 

2265 

4195 

0 

F 

F 

16 

17 

L 

L 

L 

0 

1915 

3502 

5100 

2085   E 

4075 

0 

L 

L 

17 

18 

0 

0 

0 

0 

1781 

3505 

4970 

2015   E 

3720 

0 

0 

O 

ia 

19 

W 

W 

W 

0 

1785 

3578 

4700   E 

1965 

3550 

0 

W 

w 

19 

TO 

0 

1969 

3540 

4500   E 

1775 

3550 

0 

10 

21 

2620 

1906 

3522 

4270 

1499 

2195 

0 

31 

21 

2270 

2145 

3562 

3995 

980 

1990   E 

0 

11 

23 

1870 

2361 

3564 

3800 

820 

1840   E 

0 

13 

24 

1390 

2815 

3620 

3230 

700   E 

1493 

0 

1» 

25 

2070 

4014 

3572 

2890 

750   E 

1405 

0 

IS 

26 

2079 

6376 

3436 

2910   E 

860 

1185 

0 

It 

27 

4370 

10414 

3471 

2925   E 

865 

760 

0 

n 

21 

4655 

8817 

3510 

2960 

1060 

540   E 

0 

it 

19 

4609 

3375 

2885 

1090 

280   E 

0 

ii 

30 

4688 

3234 

2830 

1250   E 

125 

0 

30 

31 

4639 

3297 

1375   E 

0 

31 

MEAN 

1137 

3223 

3918 

4231   E 

1987   E 

3825 

4.5 

MEAN 

MAX 

4688 

10414 

6265 

5900 

3220 

6961 

90 

MAX 

MIN. 

0 

1781 

3234 

2830 

700   E 

125 

0 

MIN 

^C.FT. 

1  ■  '  '■  .: 

240896 

251762E 

122170E 

227605 

278 

ac  n. 

E      -   ISTIMATH) 
N«  -  NO   UCCXD 

.     -   DISCHABOE    ME»SU«EMENT    OI 
043CKVATI0N   OF   »0   fLOW 


f     MEAN     \  (~ 


OISCHAROC  DISCHAftOC 
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TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

(IN   CUBIC    Fin    PES    SECOND) 


WAHI     TEAS 

STATION  NO 

STATION  NAM!                                                                                                                                                  ^ 

1969 

KINGS    RIVER    INFLOW   TO   TULARE    LAKE 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAV^I 

0 

0 

700      E 

1250 

R 

20 

0 

300      E 

2500 

0 

0 

0 

100      E 

2000 

0 

0 

0 

50      E 

3200 

0 

0 

0 

0 

3302 

0 

0 

0 

0 

4000 

0 

0 

0 

0 

4000 

K 

0 

0 

0 

0 

0 

3995 

4150 

0 
0 

0 

0 

0 

4076 

0 

10 

0 

0 

0 

4030 

0 

,, 

N 

0 

0 

0 

N 

N 

4230 

N 

12 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

4040 
3900 
3800 

B 

0 
0 
0 

0 

0 

14 
IS 

F 

F 

p 

0 

0 

0 

F 

F 

3740 

0 

F 

F 

in 

L 

L 

L 

0 

0 

0 

L 

L 

3520 

0 

L 

0 

0 

0 
0 
0 

500 
250 
200 
50 
600 

700 
1100 
450 
250 
250 
125 

0 
0 
0 

0 
0 
50 
75 
250 

800 
2500 
1300 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

O 

W 

O 

w 

3470 
3300 
3300 

2105 
1900 
1750 
1403 

1315 

1095 
670 
450 
200 
55 

B 

E 

E 
E 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

O 

30 
23 
36 

n 
31 

MtAN 

144 
1100 

0 

178 

2500 

0 

37      E 

700       E 
0       E 

2692 
4230 

55 

0.6 
20 
0 

WEAN 

MAX 

Iach 

8876 

■ 

2281E 

16016 

40 

"""J 

E       -    ESTIMATED 
.      -    DISCHARGE 


^ 

V 

GAOf  MT 

MO 

DAY 

.    _ 

QAQC  MT 

MO    (DAY 

"J 

TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

{IN  CUBIC    EEET    PER    SECOND 


WATER    YEAR 


STATION   NAME 


KAWEAH    RIVER    INFLOW 


SEPT.   DAY\ 


660 
2020 
2500 
2500 
2500 
2500 


2000 
1300 
1300 
1400 
1500 


1800 
1500 
1400 
1400 

1400 
1300 
1300 
1100 


1030 
1100 
1110 
1210 
1820 

1920 
3630 
3230 


1100 
1000 
1050 
1100 

1200 
1230 
1230 
1200 
1150 

1400 
1400 
1470 


1300 
1300 
1180 
1020 


800 
740 
700 
640 
500 

400 
400 
440 


1060 
1200 
1650 

1660 
1500 
1450 
1400 
1400 

1400 
1400 
1376 
1350 
1300 

1240 
1100 
1025 


6  3 '  i 

1300 

620 

1440 

700 

E 

1645 

BOO 

F. 

1860 

B60 

2020 

BIO 

2180 

780 

2200 

710 

2220 

7  00 

2275 

750 

E 

2385 

?50 

B 

2275 

760 

1995 

761 

1010 

700 

510 

450 

510 

200 

510 

r: 

300 

370 
400 
500 


840 
1000 
1150 


1497 
3630 
970 

-  .1  J.': 


1150 
330 
40659E 


■   ESTIMATED 

-    NO    RECORD 
DISCHAtOf    MEASUREMENT    OR 


IOTAS       N 
ACRE  WT 

329000     I 
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TABLE  B-5  (Com] 


DAILY   MEAN   DISCHARGE 

{IN   CUBIC   FEET   PER   SECOND! 


WATH    >EA« 

STATION  NO 

STATION  NAME                                                                                                                                                 ^ 

1969 

TULE    RIVER     INFLOW    TO    TULARE    LAKE 

J 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DAY*] 

0 

1861 

2935 

8S0      E 

540 

150      E 

0 

1687 

2863 

900 

500 

0 

14  94 

2617 

202 

400     E 

150 

0 

1124 

2550 

358      E 

300     E 

140 

0 

895 

2329 

515      E 

230 

180 

0 

668 

2023 

670      E 

210 

295 

0 

721 

1424 

825 

160 

225      E 

0 

973 

1254 

875 

160 

175 

0 

1187 

1193 

1217 
1218 

900      E 
1150 

90 
80      E 

180 

250 

'0 

0 

899 

1173 

1200 

80      E 

230 

11 

H 

N 

0 

679 

1149 

1250      E 

70 

200 

H 

H 

11 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

686 
612 

584 

1147 
1052 
948 

1300     E 

1325 

1325 

65 

120 
30 

140 

100      E 
SO     E 

0 

0 

i* 

F 

F 

F 

0 

451 

865 

1325 

35 

25 

F 

F 

F 

16 

L 

L 

L 

0 

615 

772 

1270 

25      E 

25 

L 

L 

17 

O 

0 

0 

0 

571 

775 

1214 

0      E 

0 

0 

0 

435 

848 

1050      E 

0 

0 

0 

579 

790 

900      E 

0 

0 

JO 

500 

616 

752 

820 

0 

0 

31 

450 

735 

762 

735 

0 

0 

j: 

350 

851 

7  54 

635 

0 

0 

13 

ISO 

1130 

780 

662 

0      E 

0 

34 

250 

1114 

782 

610 

50      E 

0 

J) 

239 

2586 

776 

610      E 

70 

0 

J6 

697 

3204 

771 

600     E 

170 

0 

1275 

3217 

770 

600 

190 

0 

11 

1449 

700 

530 

150 

0 

r> 

30 

1578 
1629 

734 
727 

561 

150     E 
150     E 

0 

JO 

MfAN 

276 
1629 

1120 
3217 

1234 
2935 

859     E 

1325 

130      E 
S40 

90 
295 

MIA*. 

0 

435 

700 

202 

0 

0 

MJN 

UJCM 

16992 

62216 

. 

51108E 

■ 

>L  '  ) 

-    OISCHAIG*    MEASUREMENT    I 


/      MEAN      "N 

r 

|    rxscHAJtof 

OAOf  HT 

T1MI     1 

MRHIM 

GAM   HT 

riMi 

303 

I 

J 

- 

) 

TABLE  B-5  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

IN   CUBIC  FEET   PER   SECOND) 


/WATB   YEA* 

STATION  NO 

STATION  NAME 

I     - 

KERN   RIVER    INFLOW  TO   TULARE    LAKE 

(day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY" 

, 

0 

600      E 

2200      E 

1500 

25      E 

20 

0 

900      E 

2200      E 

1500 

0 

0 

0 

960      E 

2200      E 

1500      E 

0 

0 

0 

1060      E 

2200      E 

1500      E 

0 

0 

0 

1110      E 

2300      E 

700 

0 

0 

0 

1120      E 

2400      E 

1600 

25 

0 

0 

850      E 

2400 

2200 

150     E 

0 

0 

870      E 

2400 

2100 

200 

0 

0 

920      E 

2500 

2175 

200 

0 

0 

890      E 

2300 

2000      E 

200 

0 

>0 

0 

650     E 

2600 

1900      E 

200 

0 

„ 

N 

N 

N 

N 

0 

840      E 

2600     E 

1780 

200 

0 

N 

N 

13 

0 

O 

0 

0 
0 
0 

790      E 
830      E 
1000      E 

2600      E 

2600 

2600 

1600      E 

16S0 

1600 

200 

200      E 
190      E 

0 
0 
0 

0 

O 

13 
14 

IS 

p 

F 

F 

F 

0 

1150      E 

2600 

1670 

180 

0 

F 

F 

16 

L 

L 

L 

L 

0 

1240      E 

2200 

1500      E 

180 

0 

L 

L 

17 

O 

0 

O 

0 

1360      E 

2200 

1450      E 

180 

0 

0 

O 

11 

0 

1500      E 

2100      E 

1400 

180 

0 

w 

0 

1670      E 

2100      E 

1220 

180 

0 

30 

0 

1780      E 

2000 

95  S 

40 

0 

31 

0 

1870      E 

2000 

600 

40      E 

0 

D 

0 

1920      E 

2000 

400 

40      E 

0 

33 

0 

2010      E 

1600 

250      E 

40 

0 

14 

0 

2090      E 

1300 

150      E 

40 

0 

13 

0 

2070     E 

1300      E 

75 

40 

0 

36 

0 

2110     E 

1300      E 

SO 

40 

0 

37 

200 

2170     E 

1300 

50 

40      E 

31 

» 

2150     E 

1500 

50 

30      E 

0 

n 

JO 
31 

2100      E 
2120      E 

1500 

50     E 

25       E 

20 

0 

0 

30 
31 

MIAN 

7.1 

1384      E 

2103      E 

1135      E 

102 

0.6 

MiAr. 

200 

2170      E 

2600 

2200 

200 

20 

0 

600      E 

1300 

25      E 

0 

0 

V«.M 

397 

••■  ■  ■    '11 

- 

■    ■    . 

,     .    . 

*c  nj 

0«UpTv*Ticm  0#    MO   7LO* 


'" 

396  I 

- 

GAM    *" 

MO 

OAT 

TIMf 

J 

v 

QAM  HT 

OAT 

TIM 

) 

r        TOTAl        A 
I      286600 
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TABLE  B-6 

STRZAMFLOW  MEASUREMENTS  AT  MISCELLANEOUS  LOCATIONS 

Measurements  of  streamflow  at  points  other  than  gaging  stations  or  at 
oints  where  flow  has  not  been  computed  are  listed  in  the  following  table. 


E  id 3'3? 
(cfs) 


Ash  Slough  at 
Eastside  Bypass 


Bear  Creek  at 
Eastside  Bypass 


Berenda  Slough  (Rd.  9) 
at  Eastside  Bypass  (c) 


California  Aqueduct 
at  McCabe  Road  Bridge 

Chowchilla  Bypass  (Ave.  14) 
above  Fresno  River   (c) 

Chowchilla  Bypass  below 
San  Joaquin  River 
(Floatwell  *4)  (a)  (b) 


Deer  Creek 


San  Joaquin  River 
via  Eastside  Bypass 


San  Joaquin  River 
via  Eastside  Bypass 


San  Joaquin  River 
via  Eastside  Bypass 


San  Joaquin  River 


San  Joaquin  River 


Tulare    Lake 


SE>i.    Sec    22,    T10S.    R14E 


NW*s,    Sec    12,    T   8S,    RUE 


SWis,  Sec  6,  T11S,  R15E 


NE*s.  Sec  29,  T11S,  R15E 


KEh,    Sec  25,  T13S,  R15E 


Trenton  Weir  (Rd.  176) 

Friant-Kern  Canal  (Rd  208) 

Road  192 

Road  192 

Road  192 

Road  192 

Road  192 

Road  192 

Trenton  Weir 

Road  192 

Road  192 

Road  192 

Road  192 

Road  192 

Road  192 

Trenton  Weir 

Road  192 

Road  192 

Road  192 

Road  192 

Road  192 

Trenton  Weir 


1-20-69 
1-22-69 
1-26-69 
2-26-69 

1-26-69 


1-20-69 
1-22-69 
1-26-69 
2-26-69 

10-29-68 
10-29-68 


1-24-69 
1-24-69 
1-26-69 
1-27-69 
1-29-69 
1-30-69 

2-  3-69 
2-20-69 
2-24-69 
2-25-69 

3-  4-69 
3-11-69 
3-19-69 
3-27-69 

4-  1-69 

4-  9-69 
4-16-69 
4-24-69 
4-29-69 

5-  2-69 

5-  9-69 
5-15-69 
5-22-69 
5-27-69 
5-29-69 

6-  5-69 
6-   6-69 

6-  9-69 
6-17-69 
6-23-69 
6-27-69 

7-  3-69 

1-23-69 
1-23-69 
1-28-69 
1-29-69 
1-30-69 
1-31-69 
2-    3-69 

2-  7-69 
2-14-69 
2-19-69 
2-25-69 
2-26-69 

3-  1-69 
3-  6-69 
3-11-69 
3-17-69 
3-19-69 
3-21-69 
3-27-69 
4-10-69 
4-16-69 
4-23-69 


1.33 
1.49 
1.59 


151.60 
152.16 
151.67 
152.02 


165.27 
166.02 
169.09 
170.22 
169.40 
171.40 
171.07 
170.70 
170.68 
171.56 
171.32 
171.36 
171.31 
171.36 
170.38 
170.22 
169.16 
167.71 
167.31 
170.35 
170.13 
170.54 
170.64 
170.48 
170.73 
171.44 
171.85 
172.19 
170.78 
169.73 
166.14 
165.42 


785 
1086 
1210 
2264 

1998 


1592 
2180 
1660 
1965 

2449 
2469 


614 
992 
3624 
4323 
3573 
6138 
5519 
5403 
5727 
7182 
6481 
6969 
6828 
7046 
5474 
5115 
3802 
2388 
2231 
5922 
5570 
5795 
5815 
5324 
6228 
7485 
8505 
9216 
5983 
4143 
956 
750 

132 
143 
439 
301 
172 
135 
104 
381 
147 
375 
4482 
3334 
663 
263 
211 
180 
215 
264 
231 
232 
189 
160 
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TABLE  B-6  (Cont .  ) 

STREAMFLOW  MEASUREMENTS  AT  MISCELLANEOUS  LOCATIONS 

Measurements  of  streamflow  at  points  other  than  gaging  stations  or  at 
points  where  flow  has  not  been  computed  are  listed  in  the  following  table. 


Deer  Creek  (Cont.) 


Easts ide  Bypass  at 
Washington  Road   (c) 


Eastside  Bypass  (Road  9) 
below  Fresno  River   (c) 


Owens  Creek  at 
Eastside  Bypass   (c) 

San  Joaquin  River  below 
Chowchilla  Bypass 
(Floatwell  #3)   (a) (b) 


Tulare  Lake 


San  Joaquin  River 
San  Joaquin  River 


San  Joaquin  River 
via  Eastside  Bypas 


San  Joaquin  River 


Trenton  Weir 
Trenton  Weir 
Trenton  Weir 
Trenton  Weir 
Friant-Kern  Canal 
Friant-Kern  Canal 
Trenton  Weir 
Friant-Kern  Canal 
Trenton  Weir 
Trenton  Weir 
Trenton  Weir 
Trenton  Weir 
Trenton  Weir 
Trenton  Weir 
Trenton  Weir 
Trenton   Weir 

NWij,    Sec    33,    T9S,    R13E 


NWij,    Sec    18,    T11S,    R15E 


SWk.    Sec  19,  T8S,  R12E 
NE!j,  Sec  25,  T13S,  R15E 


San  Joaquin  River 
below  Sand  Slough   (c) 


San  Joaquin  River 


NEV    Sec    31,    T9S,    R13E 


4-29-69 

5-  7-69 
5-14-69 
5-28-69 

6-  4-69 
6-11-69 
6-11-69 
6-18-69 
6-18-69 

7-  2-69 
7-16-69 
7-21-69 
7-23-69 
7-30-69 
8-14-69 
8-27-69 

1-31-69 


1-20-69 
1-22-69 
1-27-69 
2-25-69 

1-22-69 
2-26-69 

1-29-69 
1-30-69 

2-  3-69 
2-20-69 

3-  3-69 
3-11-69 
3-19-69 
3-27-69 

4-  1-69 

4-  9-69 
4-16-69 
4-24-69 
4-29-69 

5-  9-69 
5-15-69 
5-22-69 
5-27-69 
5-29-69 

6-  5-69 
6-    6-69 

6-  9-69 
6-17-69 
6-23-69 
6-27-69 

7-  3-69 
7-11-69 
7-23-69 

2-26-69 


Gage 
Height 
(feet) 


148.60 
148.80 
150.62 
152.20 


94.66 

168.03 
168.36 
169.25 
168.69 
167.67 
167.78 
167.75 
167.74 
166.88 
166.81 
166.77 
166.73 
167.54 
168.59 
168.54 
168.56 
168.61 
168.59 
169.66 
169.78 
169.82 
169.88 
167.74 
167.79 
167.74 
167.67 
165.79 

101.74 


(a)  Recording  gage. 

(b)  Daily  mean  discharges  are  available. 

(c)  Staff  gage  only. 
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TABLE  B-7 
DIVERSIONS 

Monthly  and  annual  acre-feet  of  water  diverted  are 
shown  in  this  Table  for  the  San  Joaquin,  Stanislaus,  Tuolumne, 
Merced,  and  Tule  Rivers,  and  Dry  Creek,  a  tributary  to  the 
Tuolumne  River,  for  the  1969  water  year.   Diversion  points  which 
divert  less  than  200  acre-feet  annually  based  on  a  three-year 
average  are  discontinued  from  the  program.   This  allows  for 
collection  and  publication  of  approximately  95  percent  of  the 
water  diverted  for  use  by  measuring  and  collection  of  record  on 
about  50  percent  of  the  total  diversion  points. 

Monthly  diversion  values  have  been  rounded  off  as 
follows : 

1.  Individual    diversions    -    acre-feet 

0.0  -  999  nearest  Unit 

1,000  -  9,999       "  Ten 

10,000  -  99,999      "  Hundred 

100,000  -  999,999     "  Thousand 

2.  Total  monthly  diversion  -  cubic  feet  per  second 

All  values  to  nearest  unit. 

3.  Monthly  use  in  percent 

All  values  to  nearest  tenth. 
Data  received  from  outside  agencies  are  published  as 
received  and  are  not  necessarily  rounded  to  the  criteria  used 
by  the  Department  of  Water  Resources. 


Ill 


DIVERSIONS  -  SAN  JOAQUIN  RIVER 

to  Fremont  Ford  Bridge) 
ctober  1968  through  Sept- 


WATER     USER 

MILE 
NO    BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 
OF  PUMP 

IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN    ACRE  -  FEET 

TOTAL 
0IVERSI0N 
OCT -SEPT 
ACRE-FEET 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

— DURHAM   FERRY    BRIDGE — 

—GAGING    STATION    -    SAN    JOAQUIN 
RIVER    NEAR    VERNALIS— 

76.7 

Moresco   Brothers 

78.  9R 

LI! 

166 

- 

Cruze.    Amoral     ■ 

79. 4R 

1-20 

1 

--STANISLAUS    RIVER— 

79. 7R 

Faith   Ranch 

79. 8R 

66 

" 

55 

178 

140 

456 

W.    C.    Blewett    Estate 

80. 7L 

1-12 

NO   DH 

■ERSIOK 

w.    c.    Blewett    Estate 

81. 8L 

2-12 

89 

736 

915 

698 

523 

3698 

--GAGING    STATION    -    SAN    JOAQUIN 
RIVER  AT   HAZE    ROAD    BRIDGE— 

81.85 

Blewett    Mutual   Water    Company 

81.95L 

1-10 
2-12 

1-14 

1390 

618 

979 

1010 

322 

4926 

El    Solyo   Water    District 

82.0    I 

1-10 
3-16 

14 

1360 

2850 

2240 

11300 

— HETCH    HETCHY   AQUEDUCT 
CROSSING  — 

82.65 

El   Solyo   Ranch 

82.9    L 

1-16 

SO   :  r. 

:rsion 

El    Solyo    Ranch 

83.5    L 

1-12 

11 

11 

El   Solyo   Ranch 

83.7    L 

1-12 

10 

10 

Faith    Ranch 

84.4    R 

1-16 

465 

268 

1060 

709 

2506 

—GAGING    STATION    -    SAN   JOAQUIN 
RIVER   AT    CALDWELL — 

90.95 

— TUOLUMNE    RIVER — 

91.0    R 

— WEST    STANISLAUS    IRRIGATION 
DISTRICT    INTAKE    CANAL — 

91.8    L 

West    Stanislaus    Irrigation 

SI. 8    :. 

1-12 
1-24 
6-26 

-'" 

265 

■ 

6680 

12660 

13590 

16020 

11760 

5210 

68370 

Fred    Lara    si                                                   • 

(0.6S) 

1-14 

1 

108 

169 

175 

454 

E.    E.    Hagemann    Ranch    *1 

10. 7N) 

3-16 

477 

259 

341 

4  04 

453 

- 

2104 

E.    E.    Hagemann    Ranch    5*2                      * 

U.1M 

1-14 

J; 

261 

l" 

480 

3B2 

434 

213 

2107 

Fred    Lara   #2                                              * 

(2.2S) 

1-16 

3 

22 

2 

,4 

E.    E.    Hagemann    Ranch    #3                      * 

(2.3N) 

2-16 

334 

157 

292 

1171 

John   and   Robert    Bogetti 

92.1    R 

12 

195 

John   and   Robert   Bogetti 

93.1    R 

L-12 

4  78 

534 

George   Covert 

94.1    L 

1-    3 
1-    6 

»™ 

:rsIOK 

Rancho  Dos    Rios 

94.7    R 

1-12 

63 

1 

50 

29 

116 

322 

150 

750 

E.    L.    Brazil 

95.5    R 

1-16 

76 

63 

169 

308 

Island    Dairy 

96.0    L 

1-18 

10 

10 

78 

560 

309 

973 

— LAIRD  SLOUGH    BRIDGE— 

96.05 

Rancho  El    Pescadero 

98.9  L 

1-18 

NO    DIV 

SRS10N 

— GAGING    STATION    -    SAN    JOAQUIN 
RIVER   AT    PATTERSON    BRIDGE— 

104.4    L 

Patterson  Water   District 

104.4    L 

1-14 
3-20 

- 

8060 

8050 

7700 

3100 

38270 

Chase   Brothers 

104. 5    R 

1-36 

1-18 

414 

252 

1378 

—PATTERSON    BRIDGE— 

104.6 

Chase   Brother, 

106.5    R 

1-12 

362 

119 

5  26 

Tony   Spine  Hi 

109.1    R 

1-12 

44 

30 

42 

199 

Twin  Oaks    Irrigation  Company 

109.8    L 

1-12 
1-16 
1-18 
1-20 

.     • 

353 

827 

918 

505 

a       2777 

T.    J.    Henderson 

110.8    R 

1-    8 

63 

L.    A.    Thompson 

1-18 

92 

226 

181 

163 

707 

D.    R.    Lomo« 

113.4    R 

1-12 

20 

4 

88 

102 

506 
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TABLE  B-7  (Cont. 


WATER     USER 

MILE 
AND    BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF   PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN    ACRE   -  FEET 

■ 
0IVERSI0N 
OCT -SEPT 

a    *  t  -  •  i  »  ' 

OCT. 

NOV 

DEC. 

J.N 

FEB 

MA. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

— GAGING    STATION    -    SAN    JOAQUIN 
RIVER   AT    CROWS    LANDING 
BRIDGE — 

113.4 

d.   r.    bem 

114. 63R 

NO   DIV 

:rsion 

Arnold   and   Ben   Souza 

2-10 

86 

152 

172 

— ORESTIMBA   CREEK-- 

IIS. 2    L 

Roy   F.    Crow 

115.8    L 

1-10 

12 

247 

123 

130 

712 

L.    B.    Crow 

116. 05L 

1-14 

25 

107 

159 

168 

178 

818 

John  W.    Greer 

116. 15R 

1-   8 

35 

64 

49 

John  H.    Greer 

116.5    R 

1-12 

105 

1S7 

426 

Manuel  A.    Serpa 

121.3    R 

1-10 
1-18 

" 

244 

S01 

180 

1193 

— MERCED    RIVER   SLOUGH — 

122.2    R 

Stevenson  Corporation 

122.6    L 

1-16 

NO   DIV 

:rsion 

— GAGING   STATION    -   SAN   JOAQUIN 
RIVER   NEAR    NEWMAN — 

123.7 

— MERCED    RIVER — 

123. 75R 

Stevinson   Corporation 

129.1    R 

1-16 

41 

56 

- 

.:  - 

— GAGING    STATION —    SAN   JOAQUIN 
RIVER  AT   FREMONT   FORD    BRIDGE- 

129.5 

VERNALIS    TO    FREMONT    FORD    BRIDGE 

ial 

52 

0.2 

1 
0 

0 

0 

338 

5 

11980 
201 
8.0 

27440 
446 
18.4 

26550 
446 

17.8 

34410 
560 
23.0 

30710 
499 
20.6 

14460 
243 
9.7 

149500 
207 

Total 

Average   cubic   feet   per   second 

Monthly   use    in  percent   of   seaso 

Stanislaus  Irrigate 
the  San  Joaquin  Ri' 
iver  and  bank  locat 


ile  91. 8L.   Dista 
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TAB  Li 
ctober    l->c: 


•ATEB     USER 

S.Mfl£° 

»ND   S  2E 
DF  =-  us 
s    s:~-:s 

-    -  - 

OCT-SEPT 

i:=E--E£- 

--.--■ 

OCT. 

"=■ 

DEC 

..s 

FEB 

M4P 

in 

«,, 

JUNE 

«UC 

SEPT 

. 

— GAG INC    - 

\-SAR 

■so»— 

— GAGING 

EAR    DOS 
PALOS  — 

186. 6L 

1424 

30450 

27622 

--F-RE3AUGH    BRIDGE— 

— GAGXSG    STATION    -    SAN 

no 

— KENDOTA   DAM — 

208.63 

208.8    L 

- 

4963 

76723 

— FRESSO  SLOOGH--                     b 

209.0   L 

_  :r.   Canal   Ccepa- 

85 

359 

1059 

14527 

11857 

5661 

M.    L.    Du  .                                         b 

401 

218 

- 

1238 

State   of  California               b 
Mendota  Waterfowl 

1999 

865 

3854 

204  3 

2142 

3906 

24068 

Fresno   Slouch   Water                b         (9 

- 

. 

— JAMES    BYPASS — 

Traction  Ranch                                 d 

28 

958 

Reclamation  District    1606        d 

,rSion 

Let        d 

«.< 

6992 

10295 

Tranqu..                                                (12 

■ 

649 

3011 

- 

952 

<■      21648 

b 

- 

-■ 

— LOSE    WILLOW  SLOOGH — 

219. 8   S 

Coluabia  Canal  Ccepany 

219.8   S 

3070 

910 

68 

7989 

9489 

9096 

State  Center  Land  Conpany 

48 

65 

. 

M.    Beck 

" 

- 

188 

96 

1  2818 

■ 

5444 

. 

J.     «.     Hj 

85 

4 

89 

100 

■ 

294 

6000 

— GAGING 

WHITEHOOSE — 

FREMOST   FORD   BRIDGE   TO   GRAVELU 

FCRD 

292 

2 

18903 
101 

.-  1 

e-    per   second 

■ 

Total  does 


I    Delta-Hendots 

located  on  Jaaes   Bypa 


■ 

tance   free  the  San 

i-.ed   are 

rebaugh  Canal  Cor.  i 


■ 

-ries   tc 
Mater  Disti 


•rts    froe  Fresno 
froo   Fres 
ion  are  ses. 


t      One  6-inch  pusp   located  on   i i 
=      One   8-inch   pusp    loca- 


md 


Sa-. 


H.    Beck. 

■ 


-636  . 
re-feet. 

Does   not  roperty 

by  Trarvz.  :z    separat 

:    San   Luis    *tatf  i 
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TABLE  B-7  (Cont.) 
DIVERSIONS  -  SAN  JOAQUIN  RIVEP 


WATER    ySE« 

MILE 
Ml      U  •.  ■ 

NUMBER 
•  NO  SIZE 
or  pump 

IN   INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   AC 

RE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT -SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MA, 

JUNE 

JULT 

AUG 

SEPT 

eking  Company 

41 

344 

~ SKAGCS    BRIDGE— 

238.26 

.    HIGHWAY    99   BRIDGE— 

247. 38 

:£    RAILROAD    BRIDGE  — 

Miller    Bi 

4~ 

* 

78 

~ 

33 

304 

Sycasore    Island   Stock   Ranch   S 

255. 34R 

« 

38 

29 

189 

Oscar    Spano    River    Ranc- 

256. 38L 

51 

101 

island   Stock 

256. 52R 

36 

43 

36 

4: 

194 

Ranch   2 

Oscar   Spano   River    Ranch    1 

257. 10L 

126 

142 

212 

392 

322 

1228 

Oscar   Spano   River   Ranch   2 

2S7.70L 

69 

'1 

69 

81 

131 

637 

. 

258. 08R 

" 

—STATE    HIGHWAY    41    BRIDGE— 

258.33 

W.    E.    Roberts   2 

258. 90L 

165 

187 

213 

1106 

J.    E.    Cobb 

259. 39R 

5 

7 

46 

70 

62 

32 

243 

— OLD    LANES    BRIDGE — 

2S9.78 

J.    E.    Cobb    3 

260. 40R 

44 

53 

80 

103 

109 

94 

- 

R.    C.    Arnold 

261. 53R 

\:  i 

32 

58 

81 

103 

101 

505 

Duane    H.    F01.00 

261.70L 

13 

33 

45 

24 

14 

129 

E.   G.    Ran*.    Jr. 

262. 32L 

1-    5 

12 

32 

50 

75 

93 

26 

293 

E.    G.    Rani,    Jr.    =  2      b 

262. 34L 

4 

12 

32 

41 

62 

70 

221 

e-.sen 

263. 76R 

-: 

« 

30 

37 

55 

54 

262 

H.    F.    Ball    2 

264. 04 L 

1-    6 

15 

30 

20 

111 

sail 

264. 60R 

- 

4! 

55 

114 

132 

86 

537 

W.    F.    Ball 

264. 83L 

1-    4 

- 

27 

60 

62 

80 

79 

- 

444 

C .:3ndc 

267. S6L 

4 

44 

182 

600 

— GAGING   STATION    -    SAN 

268. 13L 

JOAQUIN    RIVER   BELOW  PRIAaTT— 

268.88 

269. 53R 

GRAVELLY    FORD    TO    FRIANT    DAM 

Total 

Mg 

253 

36 

0 

488 

1183 

1508 

2136 

2257 

1578 

10115 

s" 

2.5 

1 

0 
0 

0 

4.8 

19 
11.7 

25 
14.9 

35 

21.1 

37 
22.3 

27 

L4 
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TABLE  B-7  (Cont.J 


WATER    USER 

AND  SIZE 

yONTMLT    DIVERSION    IN   AC 

RE  -  FEET 

-      -  ; 

diversion 

OCT-SEPT 
ACRf-FEFI 

Of  PUMP 
IN  INCHES 

OCT. 

NOV 

DEC. 

,.N 

FEB 

WAR 

APR. 

UAT 

JUNE 

AUG. 

SEPT 

Horesco    Bi 

C.    C.    Aiayal        a 

Ul 

389 

b        1320 

Faith   Ranch 

3.4    L 

369 

33 

516 

1534 

206* 

4.0   R 

1-14 

- 

222 

103C 

1290 

2050 

1300 

10160 

Reclamation   District    2075 

4.0SR 

2-16 
1-20 

623 

« 

2370 

3410 

2800 

2590 

2900 

2290 

17040 

D.    F.    Koetitz 

1-20 

153 

82 

125 

66 

104 

54  3 

E.    T.    Map* 

408 

538 

462 

268 

8 

1684 

Henry  Pelucca 

5.5    L 

22 

87 

M 

108 

53 

373 

Bernard  Wend        c 

-M 

133 

96 

99 

225 

211 

62 

b           832 

D.    J.    Kacedo 

-16 

190 

99 

416 

363 

328 

1750 

N.    E.       -- 

-1 

1 

340 

236 

244 

1343 

— GAGING   STAT: 

RIVER  AT   KOETITZ    RANCH — 

9.35L 

D.    F.    Koetitz 

--- 

24  3 

283 

;3! 

1202 

John  L.    Bertie 

9.8    L 

l-l 

19 

12 

21 

42 

22 

116 

Joe    Lourence 

10.0  R 

:-:, 

88 

219 

183 

610 

Joe    Lourence 

10.5   R 

5 

80 

- 

— GAGING    STATION    -    STANISLAUS 
RIVER   AT    RIPON — 

15.7   L 

— SOUTHERN   PACIFIC   RAILROAD 

— U.    S.    HIGHWAY    99    BRIDGE — 

a.    Girardj 

17.1    t 

91 

289 

Estate   of  Robert    Paul  Barton 
and  Alice   Lee   Barton 

19.0   R 

--' 

93 

75 

161 

126 

Libby,    McNeill  and  Libby 

20.9  R 

:-u 

3  98 

-=•! 

— MODESTO-ESCALON  HIGHWAY 

BRIDGE — 

29.6 

— SANTA    FE    RAILROAD    BRIDGE — 

33.4 

Oafcdale    irrigation  -istnct 
(Crawford  Puap) 

. 

-- 

** 

:-; 

141 

Oakdale    Imgaticr.  District 
(Brady  Puap) 

d   39.1   L 

5 

217 

222 

— 0AKDALE-STOCKTON  HIGHWAY 

BRIDGE— 

41.2 

— SOOTHERS   PACIFIC   RAILROAD 
BRIDGE     (OAKDALE    BRANCH) — 

41.2 

— GAGING    STAT: 

RIVER  AT  ORANGE    BLOSSOM 
BRIDGE — 

" 

STANISLAUS    RTVER 

Average    c^iic    feet    pel 
Monthly  use    in  percent   of  seas 

: .  : 

I 

: 

- 

111 

16.6 

114 

8825 

L44 

20.4 

8457 
138 

Previously  listed  as  C.  C.  Ang 
Includes  ed   aeoun 

50iU. 

Foraerly  listed  as  Alice  Gill. 


gravity 
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TABLE    B-7     (Cont . I 


DIVERSIONS    -    TUOLUMNE    RIVER 


■ITER    USER 

WILE 
AND  BANK 

NUMBER 
•  NO  SIZE 

OF  PUMP 
IN   INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN    *CRE  -  FEET 

T0T4L 
DIVERSION 
OCT-SEPT 

-    - 

OCT 

NOV 

DEC. 

.... 

FEB 

M.R 

.PR 

-'■ 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

S.    T.    Map. 

4" 

•3 

332 

John   and   Robert    Bogetti 

1.9    L 

3-12 

. 

John  and  Robert   Bogetti 

2.9    L 

1-10 
1-12 

439 

120 

427 

— GAGING    STATION    -   TUOLUMNE 

3.35 

RIVER  AT  TUOLUMNE    CITY 

(SHILOK    BRIDGE) — 

Bancroft    Fruit    Farns 

S.O   R 

« 

19 

24 

.    ■■ 

Delia   Battestin 

5.9    L 

1-16 

■ 

ERS ION 

Western    Fans 

6.3    L 

1-16 

96 

52 

B6 

234 

Eugene   Boone,    Galen   Hartwich. 

7.1    R 

1-10 

36 

37 

58 

35 

193 

and  Ted  Gonzales 

Elmer   Hyer 

8.4    R 

1-10 

13 

20 

16 

36 

31 

45 

-;: 

202 

James   A.    McCleskey 

9.4    L 

1-16 

91 

463 

493 

250 

55 

1826 

James   A.    McCleskey 

9.7    R 

1-16 

198 

173 

74 

L10 

192 

122 

869 

Homer   Couchman 

10.2   R 

1-14 

6 

128 

79 

184 

-1 

624 

— CARPENTER   ROAD   BRIDGE — 

12.9 

.    HIGHWAY    99   FREEWAY 

15.55 

BRIDGE — 

— SEVENTH   STREET    BRIDGE — 

15.75 

— SOUTHERN    PACIFIC    RAILROAD 

15.8 

BRIDGE— 

— U.    S.    HIGHWAY   99   BRIDGE— 

16.05 

— GAGING   STATION    -   TUOLUMNE 

16.05 

RIVER  AT  MODESTO — 

—DRY  CREEK— 

16.5    R 

— EAST   MODESTO   BRIDGE-- 

19.3 

Jack  Gardella 

20.3    R 

1-10 

18 

59 

62 

67 

70 

69 

371 

—SANTA   FE    RAILROAD   BRIDGE-- 

21.6 

— SANTA   FE    ROAD    BRIDGE — 

21.65 

— GEER   AVENUE    BRIDGE — 

26.0 

Michel    Investment   Company 

28.8    R 

1-    8 

20 

17 

80 

78 

114 

57 

23 

389 

Firpo   Ranch 

30.2    L 

1-10 

< 

82 

88 

53 

35 

40 

21 

327 

— SOUTHERM    PACIFIC    RAILROAD 

31.5 

BRIDGE    (OAKDALE   BRANCH) — 

— GAGING   STATION   -    TUOLUMNE 

31.55 

RIVER  AT  HICKMAN   BRIDGE — 

Iva   M.    Ketcham 

39.4    R 

1-    8 

497 

451 

164 

140 

92 

1363 

Westley    N.    Sawyer 

39.8    L 

1-   8 

19 

96 

91 

90 

77 

67 

449 

— ROBERTS    FERRY   BRIDGE — 

39.9 

Westley    N.    Sawyer 

40.8   L 

1-14 

21 

88 

69 

114 

82 

404 

Curtner   Zanker 

45.7    L 

1-10 

21 

73 

100 

96 

72 

49 

411 

Dolling   Brothers 

46.3    R 

1-    8 

79 

H 

85 

57 

91 

104 

88 

527 

—  STATE   HIGHWAY    132    BRIDGE— 

47.4 

— GAGING    STATION    -    TUOLUMNE 

50.5 

RIVER    AT    LA   GRANGE — 

TUOLUMNE    RIVER 

Total 

0 

0 

179 

^4.4 

1995 

2379 

2522 

2249 

12630 

Average   cubic    feet    per    second 

0 

3 

39 

34 

39 

41 

38 

Monthly   use    in   percent   of   seas 

onal 

1.4 

15.8 

18.3 

20.0 

17.8 
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TABLE    B-7     (Cont . ) 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

MOUTH 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN    AC 

RE  -  F£ET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 

ACRE-FEET 

OCT. 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

-.„ 

APR. 

-A, 

JUNE 

JULT 

AUG. 

SEPT. 

— MODESTO-EMPIRE   TRACTION 
COMPANY    RAILROAD    BRIDGE — 

0.7 

--STATE   HIGHWAY    132    BRIDGE 
(YOSEHITE    BOULEVARD) — 

0.8 

—LA    LOMA   BRIDGE— 

1.2 

--EL   VISTA    AVENUE    BRIDGE — 

2.9 

— GAGING    STATION    -    DRY    CREEK 
NEAR    MODESTO — 

5.4    L 

— CLAUS    ROAD   BRIDGE — 

5.4 

--SANTA    F£    RAILROAD    BRIDGE— 

6.4 

— CHURCH    STREET    BRIDGE— 

7.2 

— WELLSFORD    ROAD    BRIDGE — 

8.7 

— ALBERS    ROAD    BRIDGE— 

11.0 

--MODESTO    IRRIGATION   DISTRICT 
CANAL  CROSS  IMG- 

11.1 

Edward  Johnson 

12.6   R 

39 

31 

132 

Edward   Johnson 

12.7    R 

1-    6 

118 

178 

176 

2 

4  74 

Joe  Fagundes 

14.7    R 

1-10 

28 

99 

107 

113 

120 

112 

— OAKDALE-WATERFORD   HIGHWAY 
BRIDGE — 

DRY   CREEK 

Total 

Average  cubic    feet   per   second 

Monthly   use    in   percent    of    sea. 

onal 

1 
4.2 

■.*.- 

0 
0 

' 

28 
2.2 

254 

4 

20.4 

132 

2 

10.6 

330 

5 

26.5 

327 

5 

26.3 

114 

2 

9.2 

1245 

2 
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TABLE   8-7    (Cora.  > 


no'bank 

AND  SIZE 

MONTHLY 

...(»        s     ■.    « 

RE  -  F  E 

, 

DIVERSION 
OCT-SER7 

OCT 

NOV 

DEC 

,u 

rr.8 

.4. 

«m 

»M 

JUNE 

JOLT 

AUG 

SERT 

-HILLS    FERRY    B. 

. 

Stevinaon  Water    District 

1.7    R 

1-20 

Stevinson  Hater    District 

3.3    L 

1-20 

251 

472 

Stevmson   Water    District 

3.8    R 

1-18 

'■■ 

407 

J.    E.    The. 

—CAGING   STATION    -    MERCED 
RIVER    NEAR   STEVINSON— 

Maria   DeAngelis 

s.e  L 

99 

Stevmson  Mater    District 

6.1    L 

" 

270 

402 

,9, 

253 

Stevmson   Mater    District 

7.7    L 

1" 

638 

Manuel   Clemmtino 

B.5    L 

1 

51 

124 

63 

Manuel    Clemintino 

1-12 

122 

Samuel    B.    McCullagh 

9.4    L 

44 

32 

202 

274 

Mrs.    J.    R.    Jacinto 

9.6    L 

1-12 

64 

21 

61 

85 

. 

Mrs.    J.    B.    Silva, 

E.    and   J.    Gallo  Winery   Ranch, 
L.    Alves    and  A.    Mattos 

10.3SL 

1-10 

180 

212 

127 

■     1374 

Manuel    Freitas 

10.9    L 

1-12 

118 

148 

273 

80 

R.    F..    Rru.so  ..d   John  Vi.rra 

10.9    L 

1-    8 

l" 

30 

85 

81 

108 

57 

484 

E.    and   J.    Gallo  Winery   Ranch 

11.6    L 

1-ld 

« 

528 

222 

— NILLIKEH    BRIDGE— 

11.65 

Anthony   L.    Calderia 

12.5    R 

1-12 

NO    DIVERSION 

E.    and  J.    Gallo  Winery    Ranch 

12.85L 

1-12 

12 

« 

» 

173 

1  '2 

J.   M.    Souxa 

14.5    L 

1-10 

NO   DIVERSION 

E.    and   J.    Gallo  Winery    Ranch 

16.5    L 

1-14 

15 

2 

12 

» 

J.    E.    Gallo 

20.4    L 

1-    8 

' 

36 

« 

» 

111 

— U.    S.    HIGHWAY    99   BRIDGE— 

21.04 

—SOUTHERN    PACIFIC    RAILROAD 

21.05 

Gallo  Cattle   Company 

22.2    R 

1-    8 
1-16 

Gallo  Cattle   Company 

22.8    R 

1-10     b 

to 

92 

125 

53 

60 

435 

Merced    River    Farm   Association 

26.3    R 

1-    8 

- 

46 

44 

1  .  1 

— SANTA    FE    RAILROAD    BRIDGE — 

27.05 

W.    C.    Magneson 

27.5    R 

1-12 

122 

1 

--GAGING   STATION    -    MERCED 
RIVER   AT   CRESSEY— 

27.55 

27.55 

Manuel    Silva 

29.9   R 

32 

35 

Manuel    Silva 

30.95R 

1-12 

49 

118 

B4 

96 

56 

405 

Rancho  Con  Valor 

31.1    L 

l-  a 

1-12 

19 

62 

8] 

38 

2b4 

Manuel   Silva 

31.4    R 

1-10 

66 

30 

P.    Hilarides 

32.2    L 

1-12 

Harry    P.    Schnidt    and  Sons 

33. L    R 

1-10 

25 

W.    F.    Bettencourt.     P.    Hilarides 
and    Cowel    Lime    and    Cement   Co. 

36.9   L 

681 

-' 

171 

165 

1060 

1090 

Amsterdam  Orchards    Incorporated 

39.1    L 

1-14 

38 

8 

Ratzlaff    Brothers 

40.2    L 

1-    4 

— COX    FERRY   BRIDGE— 

42.1 

Cowel   Ditch 

■ 

Gravity 

1380 

307 

1230 

• 

3030 

2720 

3150 

— GAGING   STATION   -    MERCED 
RIVER   BELOW   SNELLING— 

46.2 

Jo r gens on   Ditch 

46.3    R 

Gravity 

• 

1340 

•■■'■ 

1440 

1370 

C       9105 

—  SNELLING    BRIDGE— 

46.4 

Cook   and  Dale   Ditch 

47.0    R 

Gr.vity 

393 

6 

4 

1 

306 

376 

c      2328 

...itch 

47.9    R 

Grav.ty 

2420 

1870 

is* 

■ 

1830 

2570 

2720 

c    23440 

Canev.ro  Ditch 

MERCED    RIVER 

tal 

"11 

12730 

9513 

80260 

Total 

Average   cubic    feet    per   second 
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B-7  (Cont.) 


WATER    USER 

MILE 
AND   BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY 

>N    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 
ACRE-FEET 

OCT. 

NOV 

0EC. 

3.N 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

--SUCCESS    DAM— 

.0 

--GAGING    STATION    -    TULE    RIVER 

0.35 

SUCCESS    DAM-- 

'loreland    Ditch 

2.4    L 

143 

6] 

1000 

HO 

5339 

--PORTER    SLOUGH— 

2.4    R 

— GAGING    STATION    -    PORTER 

a     (2.4) 

SLOUGH   AT    PORTERVILLE 

(B    LANE    BRIDGE)  — 

--PIONEER    SPILL-- 

a     (3.7R) 

Ditch 

4  70 

470 

I3S 

246 

1838 

--NEWCOMB   AVENUE 

a     <6.1> 

BRIDGE— 

Vandalia    Ditch 

3.  1    L 

Gravity 

,1, 

222 

I 

200 

189 

281 

270 

1783 

— SANTA    FE    RAILROAD    BRIDGE — 

5.1 

Poplar   Ditch 

5.8    L 

Gravity 

J907 

24  30 

2219 

.  (6  ■ 

1]     1 

5902 

5887 

5692 

5254 

2123 

39570 

--MAIN    STREET    BRIDGE — 

5.9 

— SOUTHERN    PACIFIC    RAILROAD 

6.0 

DGE— 

llubbs-Miner   Ditch 

6.4    R 

• 

54 

212 

3  26 

5  36 

429 

1787 

—STATE    HIGHWAY    65    BRIDGE — 

6.6 

Rhodes-Fine  Ditch 

8.4    L 

Gravity 

N 

)   DIVER. 

HON    -    DITCH    DESTROYS 

--OLIVE    AVENUE    BRIDGE — 

9.9 

— FRLANT-KERN    CANAL   CROSSING — 

10.5 

Woods-Central    Ditch 

11.0    L 

Gravity 

223 

1625 

.;. 

5486 

B257 

7093 

30557 

—GAGING    STATION    -    TULE    RIVER 

11.8 

BELOW    PORTERVILLE  — 

— OTTLE    BRIDGE— 

14.4 

TULE    RIVER 

Total 

421 

143 

4304 

4975 

5594 

6872 

10054 

15220 

14354 

7887 

7271 

3779 

80874 

Average   cubic    feet   per    second 

2 

70 

81 

101 

112 

169 

241 

128 

118 

64 

112 

Monthly  use    in  percent   of    seas 

Dnal 

0.5 

0.2 

6.2 

6.9 

8.5 

12.4 

18.8 

17.7 

9.8 

9.0 

4.7 

Figure  in  parenthes 


ion.   Acre-feet  values  are  published 
along  Porter  Slough  from  Tule  River. 
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Total  acre-feet  diverts 
Average  cubic  feet  per 
Monthly   use    in   percent 


rage   cubic   feet   per 
thly  use   in   percent 


cubic   feet   ; 


11374 
2914  1 


31565 
54899 


104939 

3646 

108585 


1 1 J  i  a  > 
118389 


183         3429 


furnished   by    individual 


water  was    pumped    fr 
cropped , 


is   acreage,    3 

83   were    double    cropped. 

)8  were  double   cropped. 

received   32,616   acre-feet   o 

from  well 

oiled   drainag 

received    an    undettr 

unt   of 

:   of   controlled  drainage  wa 

ict.       Of    this 

acreage,    1978  were   double   c 

ropped 

Include 
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WATER     USER 

MILE  POST  FROM 
CANAL  HEAD 

MONTMU 

DELIVERIES  IN  ACRE-FEET 

TOTAL 

FROM             TO 

OCT 

NOV 

DEC. 

J»N 

FEB 

MAR 

APR 

-A, 

JUNE 

JUL. 

AUG 

SEO* 

Plain  View  water   District 

4.22         20.96 

580 

49 

3 

Del 

3248 

3324 

- 

11 

3704 

Carnazzo   Land  Company   Incorporated 

6.96 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

Asbury  Contractor,  Incorporated 

7.67 

o 

0 

' 

0 

0 

0 

0 

0 

° 

4 

5 

4 

13 

Westside    Irrigation    District 

14.79 

0 

0 

0 

a 

0 

65 

153 

1546 

927 

1644 

902 

5350 

Hospital   Water  District 

18.05         30.96 

21 

127 

3 

6 

173 

164  3 

5205 

3800 

5144 

3877 

1799 

22588 

Banta -Carbon a    Irrigation   District 

20.42 

80 

2 

0 

0 

0 

0 

196 

1726 

1461 

2381 

1135 

105 

7086 

Gordon   H.    Ball,     Incorporated 

22.50 

0 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

: 

Kern    Canon   Water   District 

31.31         35.18 

164 

0 

o 

i 

0 

64 

788 

1712 

1468 

1638 

7S4 

7903 

West    Stanislaus    Irrigation 
District 

31.31         38.14 

0 

° 

0 

0 

0 

0 

0 

1135 

600 

3320 

1734 

0 

6789 

Del    Puerto  Water   District 

35.73         42.51 

285 

0 

0 

1 

0 

950 

3088 

2593 

3006 

2581 

652 

13373 

Salado  Water   District 

42.10        46.83 

19 

o 

0 

169 

634 

1274 

1498 

2097 

879 

280 

7050 

Patterson    Water    District 

42.51 

U4 

0 

0 

10 

132 

179 

887 

816 

572 

2194 

1022 

5926 

Sunflower   Water  District 

44.22         52.02 

309 

209 

0 

0 

0 

43 

1264 

1683 

2444 

2742 

2346 

95  9 

12001 

Orestiraba   Water   District 

46.83         51.41 

123 

151 

0 

0 

1 

212 

1796 

1566 

2040 

3318 

1439 

168 

10814 

A.    Teichert   &  Son,    Incorporated 

51.41 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

5 

C 

13 

Foothill  Water  District 

51.65         57.46 

152 

129 

0 

1 

1 

73 

592 

1523 

1667 

1953 

1435 

746 

8272 

Davis   Water   District 

53.64        56.82 

23 

22 

o 

o 

0 

0 

282 

712 

781 

789 

637 

577 

3823 

Mustang   Water   District 

56.80         62.67 

12 

0 

o 

0 

0 

534 

1180 

1296 

1978 

1894 

698 

7638 

Central  California    Irrigation 
District 

58.26         76.05 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

381 

5010 

3997 

8267 

10248 

2248 

30592 

Quinto  Water    District 

64.32         67.55 

1 

68 

0 

0 

0 

8 

286 

1123 

1421 

1532 

1410 

599 

6448 

Ronero  Water   District 

66.70         68.03 

137 

0 

0 

0 

0 

0 

189 

610 

556 

529 

711 

433 

3165 

San    Luis    Water    District. 
Municipal   and    Industrial 

69.21 

11 

1 

0 

1 

0 

3 

11 

22 

22 

22 

24 

15 

132 

San  Luis   Water  District 

69.21         90.53 

2754 

1125 

980 

1619 

821 

2591 

6662 

11752 

11049 

10929 

10089 

2198 

62S69 

Grasslands 

70.00 

11716 

2535 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4301 

18552 

San   Hamburg   Farms 

90.53 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

1 

4 

6 

5 

5 

4 

42 

Panoche  Water  District 

93.25         96.70 

1635 

1487 

137 

147 

2095 

3115 

7463 

10431 

8340 

11550 

8702 

2799 

57901 

Eagle   Field  Water   District 

93.27         94.57 

60 

15 

0 

0 

351 

39 

219 

608 

560 

708 

289 

112 

2961 

Oro   Loma   Water   District 

95.50         96.62 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

329 

1063 

1233 

978 

22 

5082 

West    Side   Golf    Club 

95.95 

10 

3 

3 

0 

2 

4 

15 

16 

20 

15 

112 

Mercy   Springs   Water   District 

97.70         99.81 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

367 

1314 

842 

1143 

1455 

5818 

Panoche  Water   District, 
Municipal   and    Industrial 

100.85 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

. 

widren  Water  District 

102.03 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

55 

299 

411 

439 

62 

1743 

Broadview  Water   District 

102.95 

160 

1108 

119 

o 

424 

371 

941 

2266 

2989 

1112 

391 

12916 

Firebaugh    Canal   Cocipany 

107.85       109.45 

0 

0 

0 

0 

0 

5286 

8127 

293 

13706 

Total 

19610 

6929 

1372 

1778 

3717 

7110 

27265 

61632 

56092 

79154 

69637 

23991 

Net   Deliveries   DMC  to 
Mendota   Pool 

115.62 

74860 

21971 

1585 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

32456 

145234 

101823 

37,92, 

Net   Deliveries  DMC  to 

O'Heill   Forebay 

69.30 

L4150C 

121087 

68238 

18184  3 

170333 

131353 

86637 

78137 

53152 

53059 

49455 

7206 

1142000 

Madera    Irrigation   District 

6.10         32.2 

5336 

a 

0 

0 

781 

Madera 

Canal 

25625 

34209 

4S351 

43080 

27487 

198612 

2103 

.44-; 

Adobe   Ranch 

20.6 

0 

0 

0 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Chowchilla  Water  Dis*: 

o 

0 

3146 

9892 

16396 

27932 

30463 

30540 

26504 

781 

5249 

24332 

42221 

62141 

75814 

73620 
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"-MaThe'so" 

MONTHLY  DELIVERIES  IN  ACRE  -  EECT 

ram 

OCT 

DEC 

J« 

>£B 

-A. 

AM 

MA, 

JUNE 

,UL* 

AUG 

SCT 

4 

County   of   Madera 

o 

o 

1 

1 

0 

2 

1 

2 

2 

"'£~°""»"  °" 

" 

1.„,-Kl 

f 

553 

456 

Dog  Creek  water  District 

14.  e 

o 

o 

o 

- 

o 

o 

o 

o 

0 

International   Water   District 

14  2 

11 

o 

0 

0 

o 

259 

300 

317 

236 

Academy  Wtei   District 

17.63 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

21 

13 

12 

67 

Round   Mountain   Water    District 

20.65          21.33 

0 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

16 

32 

31 

30 

Round   Mountain   Ranch 

20.22 

o 

24 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

24 

Tr inner   Springs   Hater    District 

27.56 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

32 

47 

204 

Consolidated    Irrigation  District 

28.50 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

Last   Chance   Kater   Ditch   Company 

2B.S0 

o 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

0 

I*guna    Irrigstion  District 

26.50 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 

o 

o 

Corcoran    Xrrig.tion  District 

26.50 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Stratford    Irrigstion   District 

26.50 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

o 

o 

26.50      6   95. 64 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

° 

0 

0 

0 

Alt.    Irrigation  Dl.trltt 

28.50 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 

0 

City  of  Fresno 

25.51 

o 

o 

o 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

1000 

0 

1000 

Fresno    lrr,,..io.   District 

25.51      A    28.50 

o 

o 

2674 

1714 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

4320 

o 

8708 

Murphy   Slough   Association 

28.50 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 

0 

0 

o 

Kings   Rw.r  KAtsr  Associst.cn 

26.50 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

0 

Dapize   Westside    Irrigation 

28.50 

0 

0 

° 

° 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Kir,,.   County   ».t.r   District 

28.50           71.25 

o 

o 

o 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

Orange   Cove    Irrigation   District 

35.87           53.3! 

6 

o 

o 

o 

o 

101 

3545 

3975 

6224 

Sill 

444  3 

25865 

City   of   Orange   Cove 

43.44 

12 

o 

o 

0 

0 

o 

11 

36 

55 

55 

« 
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Stone   Corral    Irrigation   District 

56.90           64.40 

272 

3 

o 

0 

0 

o 

63 

702 

811 

1706 

1775 

112, 

6461 

Ivanhoe    irrigation  District 

65.04          68.13 

1113 

797 

o 

0 

o 

165 

43 

2487 

184, 

1833 

2626 

2537 

14037 

Tulare    Irrigation   District 

68.14           71.29 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

0 

0 

0 

28263 

40473 

57575 

Lakeside    Irrigation  Water   District 

69.42 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Kaweah -Delta   Water   Conservation 

69.08           71.29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

° 

0 

10413 

28967 

13621 

53001 

Exeter    Irrigation   District 

72.52           79.24 

563 

46 

0 

0 

o 

26 

270 

3229 

3835 

4691 

4  392 

3378 

20430 

Levi.  Crsak  Kater  District 

81.54 

o 

o 

o 

o 

0 

o 

214 

224 

247 

250 

211 

Lindssy-Strsthoore    Irrigation 
District 

85.56 

1701 

18B 

0 

0 

0 

0 

67 

3031 

3759 

47SS 

4939 

4131 

a      22591 

Lindisore    Irrigation   District 

86.17           91.12 

1718 

146 

o 

o 

o 

91 

921 

616, 

8526 

10,12 

10172 

6341 

45000 

93.93          98.62 

32B 

0 

o 

o 

1133 

2220 

2646 

376, 

3203 

15369 

Lc—r  7M1.   Irritation  District 

95.67           98.62 

o 

o 

o 

o 

1073 

2551 

6885 

1004  2 

19898 

30536 

33011 

30935 

134931 

T«.   Pot    Do™ 

99.35 

283 

4 

o 

o 

o 

5 

< 

534 

688 

8,2 

915 

4078 

SsuClitO    Irrigstion   District 

98.62        107.37 

421 

o 

0 

o 

90 

330 

2383 

5165 

B096 

,816 

8620 

3  906 

38827 

101.60 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

21 

21 

16 

6 

14 

24 

Tsrr.  Ball.    Irrigstion  District 

102.65 

630 

34 

0 

o 

0 

o 

0 

1856 

2859 

3179 

3277 

2650 

14685 

Pixley    Irrigation   District 

102.69 

0 

0 

0 

o 

o 

o 

629 

5935 

6957 

8202 

5701 

29424 

Delano-Earl  mart    Irrigation 

109.48         118.45 

2709 

1599 

329 

0 

95 

177, 

9562 

30984 

34628 

11863 

141223 

Alpaugh    Irrigation   District 

112.96 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1141 

2420 

2717 

414 

.... 

Utility   District 

117.44         127.97 

2868 

990 

" 

0 

0 

1993 

,7,6 

14674 

21360 

25825 

23889 

10562 

112034 

Rag   Gulch   water   District 

117.96 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

144  2 

1863 

2144 

1,02 

1168 

Kern   County   Water   Agency 

130.03 

1577 

309 

167 

0 

119 

1323 

3786 

5478 

8644 

10751 

9822 

3816 

Pacific   Caa    *>   Electric   Company 

150.83 

o 

0 

0 

o 

o 

o 

0 

0 

o 

0 

o 

o 

o 

Roaedale    Rio   Bravo  Water   Storage 

151.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

° 

0 

Buena   Vista   Water   Storage    District 

151.80 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ArDll«r1ct°n  """   St°"9* 

151.80 

■ 

2563 

3086 

o 

2210 

12010 

37046 

U28876 

27033 

17510 

b    164506 

Dicco    incorporated 

150.63 

0 

° 

0 

0 

0 

0 

254716 
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TABLE    B-10 


'■■:'■—    -'■ •- 

:re-feet 

OCT 

iQV 

3EC 

... 

PES 

... 

.P. 

.., 

JUNE 

,UL1 

.UG 

SEPT 

South  Bay  Aqueduct 

95  84 

5354 

5748 

4632 

North 

San  Joa 

1471 

5255 

8055 

8411 

53347 

979 

1318 

1836 

702 

Oak  Flat  water  District 

0 

0 

0 

0 

0 

38 

440 

487 

609 

1057 

2  24 

36 

2891 

Total 

9564 

5354 

5748 

4632 

979 

«« 

«■ 

1189 

2080 

6312 

627} 

844, 

56236 

San  Luis  Water  District  Total 

104 

102 

8 

8 

O'Neill 

Poreba' 

649 

507 

713 

458 

383 

3322 

' 

49 

335 

San  Luis  Water  District 

0 

0 

37 

90 

Se 

n  Luis 

Divisic 

1029 

2386 

1019 

314 

6120 

0 

257 

308 

680 

Panoche  Water  District 

498 

569 

1782 

2135 

1943 

1206 

1906 

3436 

2959 

3761 

2926 

859 

23980 

Westlands  Water  District 

17441 

11724 

11480 

12771 

6135 

3015 

16922 

29446 

37842 

43865 

36990 

16321 

243952 

City  of  Huron 

0 

0 

3 

2 

0 

0 

0 

3 

31 

64 

68 

55 

226 

Total 

17939 

12293 

13302 

14  998 

8078 

4478 

19136 

33565 

41861 

50076 

41003 

17549 

274278 

Kings  County 

0 

0 

900 

LOO 

south 

San  Joaauin  D 

0 

0 

0 

0 

1000 

0 

0 

0 

0 

Empire  West  Side  Irrigation  District 

0 

838 

1140 

56 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2034 

Tulare  Lake  Basin  Water  Storage  District 

3635 

8865 

9243 

7081 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28824 

Hacienda  water  District 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

231 

769 

1089 

655 

0 

2744 

Dudley  Ridge  Water  District 

138 

346 

868 

2416 

66 

189 

88S 

3358 

6855 

6608 

6427 

698 

28854 

Kern  County  Water  Agency 

2034 

2292 

2490 

516 

545 

2299 

6176 

11193 

14703 

20425 

16792 

7209 

86674 

Total 

5807 

12341 

14641 

10169 

611 

2488 

7061 

14782 

22327 

28122 

23874 

7907 

150130 

Devils  Den  Water  District 

721 

1037 

667 

0 

Branch 
426 

482 

1721 

1888 

2019 

293 

9254 

Kern  County  Water  Agency 

942 

789 

2384 

1539 

198 

329 

5910 

5031 

8491 

12396 

11505 

3072 

52586 

**.! 

942 

789 

3105 

2576 

865 

329 

6336 

5513 

10212 

14284 

13524 

3365 

61840 

Delta  Pumping  Plant 

to  California  Aqueduct 

142256 

1565  34 

15815  9 

172496 

91543 

70267 

74540 

59932 

29220 

32337 

34163 

10536 

1031983 
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TABLE  B-ll 


« 

IN  ACRE-FEET 

■CT 

3EC 

«N 

■E8 

... 

•  P. 

«», 

■  UN( 

AUG 

-iCPT 

California  Aqueduct  {a) 
Delta-Mendota  Canal 

Total  Import  from 
City  and  County  of  San  Fran 

Delta 

=isco  (b) 

123900 
233010 

3S6900 
25781 

151700 
136630 

288300 

22165 

151300 
67960 

219300 
23504 

167400 
177210 

344600 
6210 

Imports  £ 

t   in  Do  1 

26990 
112450 

139400 
20940 

26120 
166180 

192300 
21582 

25160 
2684  20 

293600 
21483 

1742 
133420 

135200 

21033 

964500 
1843960 

2809000 

90020 
166450 

256500 

69780   72130   58290 
135610  112160  134460 

205400  184300  192600 
from  Tuolumne  River 

5659 

7311 

14400 

18460 

rounded  to  the 


used  by  the  Depa 


delivered  to  San  Lui 


TABLE  B-12 


DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN   FEET) 


WATER    YEAR 


STATION  NAME 

TULARE    LAKE 


(^DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

DRY 

NR 

NR 

187.06 

189.98 

190.73 

192.34 

191.46 

NR 

1 

2 

DRY 

183.70 

184.50 

187.09 

190.02 

190.74 

192.30 

191.44 

NR 

2 

3 

DRY 

184.07 

184 .  20 

187.16 

190.08 

190.76 

192.30 

191.41 

190.39 

3 

4 

DRY 

184.41 

184.10 

187.22 

190.14 

190.84 

192.23 

NR 

190.36 

4 

s 

DRY 

184.75 

184.42 

187.28 

190.20 

190.84 

192.21 

191.35 

NR 

5 

6 

DRY 

185.00 

184.67 

187.36 

190.26 

191.00 

192.20 

191.32 

NR 

6 

7 

DRY 

185.18 

184.76 

187.50 

190.32 

191.14 

192.18 

NR 

NR 

7 

S 

DRY 

185.35 

184 .  95 

187.65 

190.38 

191.23 

192.16 

191.23 

NR 

8 

9 

DRY 

185.55 

185.20 

187.76 

190. 4S 

191.34 

192.14 

191.19 

NR 

9 

10 

DRY 

185.80 

185.36 

187.88 

190.49 

191.47 

192.10 

NR 

NR 

10 

II 

DRY 

186.10 

185.53 

188.00 

190.53 

191.60 

192.08 

NR 

NR 

11 

12 

DRY 

186.40 

185.74 

188.24 

190.57 

191.74 

192.05 

NR 

NR 

12 

13 

DRY 

186.33 

185.86 

188.32 

190.50 

191.87 

192.06 

191.09 

NR 

13 

14 

DRY 

186.43 

185.97 

188.46 

190.54 

191.90 

192.06 

NR 

NR 

14 

15 

D 
R 

y 

D 
R 
Y 

D 
R 
Y 

DRY 

186.57 

186.11 

188.50 

190.56 

191.95 

192.  00 

NR 

NR 

15 

16 

DRY 

NR 

186.19 

188.62 

190.56 

192.06 

191.98 

NR 

NR 

16 

17 

DRY 

186.77 

186.26 

188.75 

190.60 

192.16 

191.95 

NR 

NR 

17 

IB 

DRY 

186.92 

186.50 

188.94 

190.64 

192.20 

191.93 

190.81 

NR 

18 

19 

DRY 

187.08 

186.55 

188.98 

190.70 

192.27 

191.90 

NR 

NR 

19 

20 

DRY 

187.18 

186.11 

189.10 

190.72 

192.35 

NR 

NR 

NR 

20 

21 

NR 

187.27 

186.02 

189.20 

190.74 

192.40 

191.84 

NR 

NR 

21 

22 

NR 

187.23 

186.08 

189.30 

190.69 

192.43 

191.80 

NR 

NR 

22 

23 

NR 

187.23 

186.16 

189.27 

190.70 

192.46 

191.78 

NR 

NR 

23 

24 

NR 

187.23 

186.23 

189.37 

190.71 

192.50 

191.76 

NR 

NR 

24 

25 

NR 

187.39 

186.38 

189.42 

190.71 

192.46 

NR 

190.64 

NR 

25 

26 

180.05 

NR 

186.46 

189.55 

190.72 

192.45 

NR 

NR 

NR 

26 

27 

181.54 

186.92 

186.55 

189.66 

190.72 

192.45 

NR 

190.60 

NR 

27 

182.66 

186.02 

186.61 

189.75 

190.65 

192.42 

NR 

190.56 

NR 

28 

183.35 

186.70 

189.82 

190.65 

192.40 

191.58 

190.50 

189.70 

29 

NR 

186.79 

189.90 

190.66 

192.35 

191.53 

NR 

NR 

30 

31 

NR 

186.88 

NR 

191.50 

31 

^ 

J 

MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE   HEIGHTS 


E      -  ESTIMATED 
NR   -   NO   RECORD 
NF    -   NO  FlOW 


f  DATE 

TIME 

GAGE  HT 

DATE 

TIME 

GAGE    HT 

DATE 

TIME 

GAGE  HT, 

DATE 

TIME 

GIGE   HT\ 

6-24-69 

192.50 

V 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


30  03  10 


119  49  35 


196.8 


6-28-41 


FEB  3 7 -DATE 


1937 


0.00 


Station  located  2.2  miles  southwest  of  Chatom  Ranch,  6  miles  southwest  of  Corcoran  on  south  end  of  El  Rico  Bridge. 
Tulare  Lake  receives  water  from  Kings,  Kaweah,  and  Tule  Rivers  during  high-water  periods  and  occasionally  from 
Kern  River,  Deer  Creek,  and  several  small  intermittent  streams.   Elevation  at  lowest  point  of  lake  bed  is  now  about 
175  feet,   U.  S.  Geological  Survey  datum.   Records  furnished  by  Tulare  Lake  Basin  Water  Storage  District  and  the 
Boswell  Company.   During  this  water  year  the  inundated  area  of  the  lake  basin  was  88,700  acres.   Daily  mean  inflow 
to  the  lake  is  shown  in  Table  B-5,  page  106. 
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TABLE  B-l2(Cont.) 
DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN   FEET) 


WATER    YEAR 


STATION    NO 


STATION    NAME 


SAN   JOAQUIN    RIVER    BELOW   FRIANT 


f^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

2.18 

2.04 

1.87 

1.70 

9.45 

8.71 

8.58 

8.87 

9.67 

5.32 

2.39 

1.82 

l 

2.19 

2.05 

1.87 

1.70 

9.53 

9.08 

8.02 

9.05 

9.89 

5.32 

2.40 

1.82 

2 

2.19 

2.06 

1.87 

1.71 

9.53 

9.12 

7.34 

9.04 

10.49 

5.33 

2.40 

1.82 

3 

2.19 

2.01 

1.87 

1.71 

9.57 

9.19 

7.07 

8.73J1 

11.02 

5.34 

2.40 

1.82 

4 

s 

2.19 

1.98 

1.81 

1.72 

9.59 

9.33 

7.18 

7.78 

11.44 

5.34 

2.39 

1.79 

5 

2.18 

1.98 

1.70 

1.72 

9.45 

9.57 

7.80 

6.32 

11.67 

5.35 

2.39 

1.79 

6 

2.18 

1.94 

1.70 

1.73 

9.41 

9.71 

8.29 

8.68 

11.65 

5.16 

2.38 

1.80 

7 

2.18 

1.90 

1.70 

1.73 

9.47 

9.75 

8.50 

9.58 

11.66 

4.66 

2.28 

1.79 

8 

2.14 

1.90 

1.70 

1.73 

9.48 

9.76 

8.89 

9.69 

11.68 

4.22 

2.13 

1.78 

9 

10 

2.12 

1.87 

1.71 

1.74 

9.52 

9.43 

8.53 

9.66 

11.64 

4.22 

2.13 

1.78 

10 

2.07 

1.82 

1.71 

1.74 

9.55 

9.53 

7.75 

9.66 

11.47 

4.22 

2.13 

1.83 

11 

2.05 

1.83 

1.71 

1.74 

9.53 

9.63 

7.21 

9.62 

10.92 

4.22 

2.12 

2.02 

12 

2.06 

1.83 

1.71 

1.91 

9.53 

9.64 

7.07 

9.60 

10.36 

4.22 

2.12 

2.00 

13 

1.98 

1.84 

1.73 

2.18 

9.40 

9.71 

7.26 

9.62 

10.07 

4.22 

2.02 

1.97 

14 

15 

1.91 

1.84 

1.73 

1.88 

9.32 

9.73 

7.60 

9.66 

10.07 

4.23 

1.95 

1.97 

15 

1.90 

1.84 

1.72 

1.83 

9.29 

9.75 

7.57 

9.69 

10.07 

4.23 

1.96 

1.98 

16 

1.87 

1.84 

1.72 

1.81 

9.26 

9.76 

7.21 

9.64 

10.07 

3.97 

1.97 

2.01 

17 

1.83 

1.84 

1.72 

1.94 

9.19 

9.76 

6.97 

9.62 

10.07 

2.87 

1.97 

2.01 

18 

1.83 

1.84 

1.73 

2.86 

8.96 

9.78 

6.84 

9.66 

9.81 

2.34 

1.97 

2.01 

19 

20 

1.83 

1.84 

1.73 

2.58 

8.98 

9.78 

6.84 

9.66 

9.23 

2.22 

1.96 

2.01 

20 

21 

1.83 

1.84 

1.73 

3.34 

8.88 

9.68 

6.85 

9.62 

8.52 

2.21 

1.95 

2.01 

21 

22 

1.83 

1.84 

1.73 

2.81 

8.84 

9.73 

6.62 

9.65 

7.90 

2.27 

1.93 

2.00 

11 

23 

1.83 

1.84 

1.74 

2.90 

8.89 

9.75 

6.35 

9.65 

7.01 

2.38 

1.93 

2.00 

23 

24 

1.85 

1.84 

1.75 

4.55 

8.07 

9.78 

6.35 

9.65 

5.62 

2.57 

1.95 

2.00 

24 

25 

1.90 

1.84 

1.76 

6.49 

7.36 

9.79 

6.24 

9.66 

5.28 

2.75 

1.96 

2.00 

25 

26 

1.93 

1.84 

1.77 

6.67 

8.10 

9.79 

5.91 

9.65 

5.29 

2.70 

1.90 

2.00 

26 

27 

1.97 

1.84 

1.76 

6.81 

8.52 

9.38 

6.07 

9.65 

5.29 

2.56 

1.80 

2.00 

27 

28 

2.00 

1.85 

1.76 

7.84 

8.60 

8.68 

6.17 

9.65 

5.30 

2.40 

1.80 

1.99 

28 

29 

2.05 

1.86 

1.76 

9.18 

8.37 

6.81 

9.67 

5.31 

2.39 

1.81 

1.99 

29 

30 

2.05 

1.86 

1.76 

9.20 

8.35 

8.15 

9.64 

5.31 

2.39 

1.81 

1.93 

30 

31 

2.04 

1.72 

9.32 

8.56 

9.68 

2.39 

1.81 

31 

^ 

) 

E       -   ESTIMATED 
NR   -   NO   RECORD 
NF    -   NO  FlOW 


-  5-69  1600 
-24-69  1430 
-24-69         1300 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE    HEIGHTS 


5-  2-69  0630 
5-10-69  0800 

6-  6-69  1500 


GAPE  HT.       DATE 


G&GE   HT'S 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


SW  7  US  21E   77200 


OCT  07-DATE 


Station  located  2  miles  downstream  from  Friant  Dam  and  1.5  miles  downstream  from  Cottonwood  Creek.   Flow  regulated 

by  Millerton  Lake  beginning  in  1944,  and  by  other  upstream  reaservoirs.   Records  furnished  by  U.  S.  Geological  Survey. 

Drainage  area  is  1,675  square  miles. 


TABLE  B-l2(Cont.) 
DAILY  MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN  FEET) 


(WATER   YEAR 

STATION   NO 

STATION  NAME 

A 

I         1969 

BO'i  575 

SAN    JOAQUIN    RIVER   ABOVE    SAND    SLOUGH 

J 

^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

i 

100.65 

NF 

101.22 

110.10 

110.85 

110.21 

109.04 

109.96 

108.67 

100.66 

103.49 

1 

2 

100.54 

NF 

101.17 

110.20 

110.82 

110.12 

109.58 

110.02 

108.60 

100.63 

103.51 

3 

100.68 

NF 

101.12 

110.33 

110.80 

110.07 

109.76 

110.01 

108.44 

100.69 

103.48 

* 

100.71 

NF 

101.09 

110.41 

110.87 

110.00 

109.74 

110.07 

108.30 

100.74 

103.50 

5 

100.84 

NF 

101.06 

110.44 

110.80 

109.80 

109.77 

110.23 

108.29 

100.81 

103.55 

6 

100.77 

NF 

101.03 

110.51 

110.71 

109.97 

109.66 

110.43 

108.02 

100.81 

103.48 

7 

100.65 

NF 

101.00 

110.67 

110.78 

110.34 

109.35 

110.65 

107.50 

100.79 

103.46 

8 

100.56 

NF 

100.97 

110.62 

110.84 

110.31 

109.32 

110.83 

106.99 

100.68 

103.39 

9 

100.57 

NF 

100.96 

110.53 

110.88 

110.22 

109.71 

110.89 

106.32 

100.68 

103.39 

10 

100.52 

NF 

100.91 

100.52 

110.96 

110.24 

109.91 

110.94 

105.87 

100.61 

103.50 

10 

II 

100.59 

NF 

100.89 

110.52 

111.12 

110.34 

109.96 

110.97 

105.21 

100.80 

103.55 

li 

13 

100.48 

N 

NF 

100.87 

110.51 

111.01 

110.25 

109.94 

111.00 

104.79 

100.71 

103.45 

12 

13 

100.47 

O 

NF 

100.89 

110.49 

110.98 

110.07 

109.94 

110.94 

104.45 

100.63 

103.42 

13 

14 

100.45 

NF 

101.00 

110.48 

110.93 

109.92 

109.93 

110.80 

104.31 

100.57 

103.32 

14 

15 

100.42 

NF 

105.53 

110.47 

110.87 

109.83 

109.92 

110.67 

104.31 

100.55 

103.14 

15 

16 

100.42 

F 

NF 

104.37 

110.50 

110.85 

109.83 

109.88 

110.62 

104.25 

100.39 

103.02 

16 

17 

100.41 

L 

NF 

103.10 

110.55 

110.84 

109.94 

109.88 

110.60 

104.11 

100.60 

102.97 

17 

18 

100.44 

O 

NF 

102.63 

110.53 

110.83 

109.76 

109.90 

110.57 

103.96 

100.64 

102.78 

18 

19 

100.52 

w 

101.00 

102.81 

110.67 

110.84 

109.63 

109.88 

110.54 

104.56 

100.76 

102.41 

19 

20 

100.52 

101.56 

107.91 

110.74 

110.87 

109.53 

109.94 

110.48 

104.95 

101.21 

102.11 

20 

21 

100.50 

101.60 

107.58 

110.66 

110.86 

109.44 

109.96 

110.39 

104.69 

101.34 

102.04 

11 

100.56 

101.59 

108.5  5 

110.65 

110.99 

109.42 

109.96 

110.05 

104.06 

102.12 

102.30 

100.56 

101.58 

108.17 

110.59 

110.92 

109.37 

109.95 

109.72 

103.80 

102.26 

102.57 

23 

100.69 

101.61 

108.28 

110.93 

110.90 

109.24 

109.95 

109.48 

103.68 

102.25 

102.43 

24 

25 

100.60 

101.60 

108.24 

111.65 

110.90 

109.19 

109.95 

109.14 

103.54 

102.67 

102.34 

IS 

26 

100.67 

101.59 

109.51 

111.51 

110.92 

109.21 

109.98 

108.89 

103.43 

102.67 

102.38 

26 

100.66 

101.51 

109.38 

111.24 

110.76 

109.21 

110.06 

108.76 

103.23 

102.49 

102.27 

77 

28 

100.41 

101.45 

109.35 

110.94 

110.64 

109.08 

110.08 

108.73 

102.59 

102.76 

102.18 

28 

29 

100.38 

101.40 

109.58 

110.46 

109.00 

110.09 

108.71 

101.80 

103.04 

102.14 

29 

30 

NF 

101.35 

109.98 

110.26 

108.86 

110.08 

108.69 

101.08 

103.05 

102.07 

30 

31 

101.28 

110.08 

110.22 

110.04 

100.70 

103.38 

31 

V 

J 

E      -   ESTIMATED 
NR   -  NO  RECORD 
NF    -    NO    FLOW 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE    HEIGHTS 


f  DATE                     TIME 

GAGE  HT 

DATE 

TIME 

GAGE   HT. 

DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

OATE 

TIME 

GAGE  HT>, 

12-24-68    1800 

101.62 

2-    5-69 

1630 

110.54 

4-11-69 

1930 

110. 3« 

1-15-69  0815 

106.16 

2-25-69 

0900 

111.79 

6-12-69 

1130 

111.00 

1-26-69   0645 

109.59 

3-11-69 

0300 

111.15 

9-    2-69 

0500 

103.54 

V 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


37    06    36      120    35    24 


NE31       9S    13E 


2-25-69      OCT    61-SEP6  2    OCT    62-SEP    69    1961 


Station    located   5   miles   northwest  of   Santa   Rita   Bridge   and   5   miles  west   of   El   Nido  on    left  bank  of   the   San  Joaquin 
River    .5   mile   above   confluence  with  Eastside   Bypass.    Stationed  discontinued   9-30-69. 
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TABLE  B-l2(Cont.) 
DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN   FEET) 


WATER    YEAH 


STATION    NAME 


SAN   JOAQUIN    RIVER    NEAR    STEVINSON 


rDAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

61.51 

60.97 

61.47 

63.86 

74.66 

75.43 

74.03 

71.75 

73.85 

71.21 

64.88 

64.93 

61.42 

61.01 

61.47 

63.37 

74.59 

75.39 

74.02 

72.20 

73.82 

71.13 

64.91 

64.98 

61.30 

61.07 

61.48 

62.70 

74.58 

75.27 

74.01 

73.31 

73.82 

70.97 

64.92 

65.25 

61.42 

61.11 

61.44 

62.32 

74.60 

75.23 

73.96 

73.56 

73.82 

70.74 

64.91 

65.48 

5 

61.59 

61.48 

61.41 

61.95 

74.63 

75.15 

73.90 

73.55 

73.90 

70.45 

64.89 

65.55 

5 

61.47 

61.70 

61.36 

61.85 

74.63 

74.96 

73.84 

73.53 

74.15 

70.23 

64.80 

65.41 

61.40 

61.50 

61.30 

61.84 

74.78 

74.89 

74.42 

73.27 

74.40 

69.79 

64.75 

65.58 

61.30 

61.44 

61.25 

61.94 

74.99 

74.90 

74.48 

72.48 

74.62 

68.61 

64.70 

66.09 

61.24 

61.38 

61.31 

62.10 

74.81 

74.91 

74.35 

72.52 

74.74 

67.86 

64.69 

65.93 

10 

61.23 

61.51 

61.35 

62.04 

74.68 

74.92 

74.22 

73.39 

74.80 

67.34 

64.53 

65.52 

10 

61.20 

61.45 

61.33 

61.93 

74.62 

75.07 

74.21 

73.71 

74.85 

66.82 

64.51 

65.28 

11 

61.16 

61.48 

61.43 

61.90 

74.58 

75.06 

74.17 

73.75 

74.86 

66.31 

64.56 

65.51 

12 

61.14 

61.62 

61.51 

62.34 

74.53 

74.93 

73.98 

73.75 

74.85 

65.99 

64.71 

65.55 

13 

61.21 

61.82 

61.65 

64.48 

74.56 

74.90 

73.78 

73.75 

74.75 

65.80 

64.77 

65.62 

14 

15 

61.11 

61.87 

61.81 

69.48 

74.52 

74.82 

73.58 

73.74 

74.53 

65.64 

64.75 

65.75 

15 

61.05 

62.26 

62.03 

71.13 

74.57 

74.77 

73.51 

73.75 

74.37 

65.69 

64.77 

65.82 

16 

61.02 

62.40 

62.07 

69.72 

74.77 

74.74 

73.54 

73.73 

74.32 

65.55 

64.77 

65.81 

17 

61.01 

62.25 

62.09 

67.93 

74.82 

74.71 

73.56 

73.72 

74.27 

65.21 

64.85 

65.78 

18 

61.10 

62.14 

61.88 

68.00 

74.95 

74.71 

73.44 

73.73 

74.23 

65.14 

64.91 

65.68 

19 

20 

61.14 

62.11 

61.75 

70.26 

75.17 

74.71 

73.25 

73.72 

74.18 

65.08 

65.00 

65.62 

20 

21 

61.19 

62.12 

61.77 

73.14 

75.11 

74.72 

73.09 

73.76 

74.08 

65.52 

65.01 

65.58 

21 

22 

61.13 

62.07 

61.70 

73.90 

75.03 

74.82 

72.95 

73.78 

73.97 

65.70 

65.00 

65.50 

22 

23 

60.99 

62.01 

61.70 

74.53 

74.94 

74.82 

72.89 

73.78 

73.66 

65.36 

64.81 

65.40 

24 

61.09 

61.86 

61.87 

74.21 

75.09 

74.77 

72.77 

73.78 

73.27 

65.13 

64.75 

65.13 

25 

61.12 

61.87 

62.01 

73.86 

75.88 

74.74 

72.60 

73.79 

72.87 

64.96 

64.81 

65.07 

25 

26 

61.10 

61.92 

62.27 

74.43 

76.20 

74.73 

72.58 

73.82 

72.21 

64.88 

64.92 

65.11 

27 

60.99 

61.66 

64.19 

75.08 

76.03 

74.67 

72.66 

73.76 

71.67 

64.85 

64.98 

65.00 

M 

61.04 

61.58 

65.75 

75.01 

75.67 

74.55 

72.51 

73.91 

71.40 

64.87 

65.01 

64.89 

V) 

61.11 

61.55 

65.34 

74.73 

74.46 

72.25 

73.92 

71.30 

64.92 

65.00 

64.85 

30 

61.06 

61.51 

64.76 

74.58 

74.23 

72.05 

73.90 

71.25 

64.88 

65.00 

64.60 

31 

61.00 

64.31 

74.68 

74.07 

73.89 

64.87 

64.97 

^ 

; 

E      -   ESTIMATED 
NO-NO   RECORD 
NF    -   NO  FlOW 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE    HEIGHTS 


11-  5-68  2215 
11-17-68  0100 
12-28-68   0700 


-27-69  2200  75.14 
-26-69  1030  76.23 
-11-69    1900     75.13 


6-11-69  2100 
7-  9-69  1430 
9-  8-69    2300 


74.87 
68.08 
66.13 


26      7S    10E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


OCT    61 -DATE 


MAY   61-SEP    61 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


south  of  Stevinson  on   Lander  Avenue.       Flow   regulated  by  upstream   reservoirs 
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TABLE  B-l2(Cont.) 
DAILY  MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN  FEET) 


WATER   YEAR 


STATION    NAME 


SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  FREMONT  FORD  BRIDGE 


fDAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

55.26 

54.80 

55.10 

57.08 

66.57 

67.32 

65.95 

64.67 

65.93 

63.88 

56.91 

56.92 

, 

55.18 

54.88 

55.11 

56.76 

66.49 

67.24 

65.94 

64.69 

65.91 

63.84 

56.87 

57.04 

2 

55.18 

54.97 

55.16 

56.35 

66.45 

67.19 

65.93 

65.16 

65.91 

63.72 

56.93 

57.13 

55.13 

55.07 

55.28 

55.98 

66.44 

67.17 

65.90 

65.52 

65.92 

63.56 

56.89 

57.35 

4 

5 

55.14 

55.32 

55.29 

55.67 

66.45 

67.05 

65.89 

65.59 

65.96 

63.33 

56.89 

57.42 

S 

55.03 

55.64 

55.19 

55.46 

66.45 

66.90 

65.78E 

65.61 

66.07 

63.12 

56.88 

57.23 

6 

54.92 

55.51 

55.10 

55.35 

66.55 

66.78 

65.93E 

65.50 

66.26 

62.86 

56.80 

57.42 

7 

54.86 

55.41 

55.10 

55.35 

66.85 

66.75 

66.05E 

65.22 

66.46 

62.20 

56.74 

58.24 

8 

9 

54.81 

55.32 

55.04 

55.41 

66.89 

66.74 

66.17 

64.97 

66.62 

60.70 

56.65 

58.47 

» 

10 

54.80 

55.37 

55.08 

55.44 

66.76 

66.73 

66.10 

65.32 

66.70 

60.26 

56.52 

58.04 

10 

11 

54.77 

55.34 

55.22 

55.39 

66.68 

66.79 

66.05 

65.61 

66.76 

59.44 

56.46 

57.63 

11 

12 

54.76 

55.43E 

55.24 

55.37 

66.66 

66.83 

66.04 

65.71 

66.76 

58.91 

56.57 

57.48 

12 

13 

54.76 

55.48 

55.31 

55.89 

66.59 

66.74 

65.94 

65.74 

66.71 

58.36 

56.59 

57.53 

13 

14 

54.79 

55.54 

55.38 

56.90 

66.56 

66.68 

65.81 

65.72 

66.61 

58.13 

56.52 

57.51 

14 

IS 

54.81 

55.61 

55.54 

60.54 

66.53 

66.63 

65.69 

65.74 

66.43 

58.03 

56.60 

57.66 

IS 

16 

54.69 

55.79 

55.76 

63.12 

66.52 

66.57 

65.63 

65.80 

66.27 

57.96 

56.71 

57.79 

16 

17 

54.71 

55.99 

55.84 

63.34 

66.66 

66.53 

65.61 

65.80 

66.18 

58.11 

56.68 

57.71 

17 

18 

54.63 

55.98 

55.81 

62.38 

66.82 

66.51 

65.61 

65.79 

66.14 

57.69 

56.74 

S7.69 

18 

19 

54.60 

55.93 

55.72 

61.83 

66.88 

66.51 

65.58 

65.80 

66.10 

57.45 

56.78 

57.64 

19 

JO 

54.55 

55.82 

55.60 

62.56 

67.09 

66.49 

65.48 

65.80 

66.06 

57.43 

56.72 

57.57 

20 

21 

54.61 

55.73 

55.54 

64.48 

67.13 

66.49 

65.39 

65.81 

65.99 

57.63 

56.89 

57.56 

21 

22 

54.66 

55.65 

55.49 

65.50 

67.03 

66.52 

65.31 

65.83 

65.93 

58.06 

56.90 

57.56 

22 

23 

54.62 

55.61 

55.46 

66.16 

66.95 

66.59 

65.29 

65.81 

65.78 

57.82 

56.88 

57.52 

23 

24 

54.56 

55.59 

55.46 

66.31 

66.97 

66.53 

65.21 

65.81 

65.55 

57.38 

56.75 

57.28 

24 

25 

54.66 

55.59 

55.58 

66.12 

67.50 

66.49 

65.14 

65.83 

65.30 

57.20 

56.81 

57.07 

2S 

26 

54.65 

55.59 

55.71 

66.16 

68.02 

66.47 

65.11 

65.85 

64.96 

57.16 

56.94 

57.15 

26 

27 

54.61 

55.50 

56.46 

66.93 

67.94 

66.44 

65.11 

65.89 

64.55 

57.16 

57.00 

57.16 

27 

28 

54.61 

55.31 

57.95 

67.08 

67.52 

66.36 

65.08 

65.91 

64.24 

57.05 

56.97 

57.09 

28 

29 

54.67 

55.22 

58.14 

66.69 

66.28 

64.96 

65.94 

64.03 

57.09 

56.95 

57.04 

29 

30 

54.72 

55.18 

57.78 

66.58 

66.15 

64.85 

65.95 

63.93 

57.15 

57.03 

56.91 

30 

31 

54.79 

57.39 

66.56 

66.01 

65.95 

56.97 

57.03 

31 

V 

J 

MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE   HEIGHTS 


E       -   ESTIMATED 
NR   -   NO   RECORD 


NF  -  NO  FLOW 

a  -  SEE  (a)  BELOW 


'   Hull 

TIME 

GAGE  MT. 

DATE 

TIME 

GAGE    MT. 

DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

DATE 

TIME 

G»GE  MT>, 

12-28-68 
1-28-69 
2-26-69 

2245 
0545 
1330 

58.24 
67.20 
68.05a 

9-    9-69 

2130 
0400 

66.78 
58.54 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


37  18  35   120  55  45 


MAR  37-DATE 


1944  |  1957  -3.73  USCGS 
1957  1959  -3.77  USCGS 
1959  0.00    USCGS 


Station  located  30  feet  below  Fremont  Ford  Bridge,  4.5  miles  west  of  Stevinson,  6.7  miles  upstream  from  the  Merced 
River.   Records  furnished  by  U.  S.  Geological  Survey.   Drainage  area  is  approximately  8,090  square  miles.   Flow 
records  are  published  in  U.  S.  Geological  Survey  report  "Surface  Water  Records  of  California". 

a  The  maximum  gage  height  of  68.05  does  not  represent  the  maximum  discharge,  which  occurred  at  gage  height  68.02 

feet  on  2-27-69. 
b  Maximum  discharge  of  8,260  cfs  is  only  for  San  Joaquin  River  channel.   During  periods  of  high  flow  some  water 

bypasses  the  station  through  three  overflow  channels  known  as  North,  Middle,  and  South  Mud  Sloughs. 
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TABLE  B-l2(Cont.) 
DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN   FEET) 


STATION    NAME 


MERCED  RIVER  BELOW  SNELLING 


fDAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY> 

5.67 

7.18 

6.19 

6.29 

6.35 

12.39 

10.77 

10.15 

12.74 

8.51 

7.63 

8.28 

1 

2 
3 

5.33 

6.33 

6.19 

6.27 

6.33 

12.42 

10.76 

10.15 

12.87 

8.50 

7.62 

8.27 

2 

5.06 

6.37 

6.19 

6.27 

6.32 

12.43 

10.76 

10.15 

12.89 

8.51 

7.58 

8.35 

3 

5.10 

6.26 

6.19 

6.26 

6.33 

12.42 

10.73 

10.15 

12.91 

8.54 

7.58 

8.39 

4 

5 

5.29 

6.13 

6.19 

6.25 

7.02 

12.39 

11.19 

10.12 

13.08 

8.78 

7.62 

8.40 

5 

6 

5.35 

6.10 

6.19 

6.24 

10.77 

12.40 

11.21 

10.00 

13.10 

8.86 

7.58 

8.38 

6 

5.36 

6.11 

6.19 

6.24 

11.81 

12.42 

11.13 

9.96 

13.10 

9.06 

7.64 

7.79 

7 

S 
9 
10 

5.52 

6.13 

6.19 

6.24 

12.36 

12.43 

11.08 

10.01 

13.09 

8.66 

7.70 

8.47 

a 

6.24 

6.13 

6.19 

6.39 

12.53 

12.44 

10.99 

10.31 

13.00 

8.49 

7.70 

8.46 

9 

6.24 

6.13 

6.20 

6.15 

12.52 

11.95 

10.95 

10.36 

12.67 

8.50 

7.72 

8.50 

10 

6.27 

6.15 

6.20 

6.18 

12.49 

11.21 

10.83 

10.38 

11.96 

8.18 

7.24 

8.53 

11 

6.31 

6.20 

6.20 

6.27 

12.51 

11.20 

10.77 

10.40 

10.93 

7.68 

6.62 

8.55 

12 

6.44 

6.16 

6.19 

6.89 

12.49 

11.17 

10.76 

10.74 

10.36 

7.67 

6.65 

7.92 

13 

6.84 

6.17 

6.27 

7.33 

12.45 

11.17 

10.86 

11.07 

10.29 

7.68 

6.65 

7.12 

14 

IS 

7.25 

6.23 

6.24 

6.42 

12.54 

11.17 

11.13 

11.30 

10.27 

7.70 

7.82 

8.32 

IS 

7.27 

6.20 

6.26 

6.32 

12.40 

11.17 

11.04 

11.41 

10.26 

7.64 

7.89 

7.33 

16 

7.26 

6.18 

6.24 

6.31 

12.44 

11.16 

10.98 

11.46 

10.28 

7.61 

7.93 

7.46 

17 

7.21 

6.17 

6.23 

6.34 

12.38 

11.16 

10.97 

11.51 

10.28 

7.63 

7.95 

7.68 

18 

7.32 

6.16 

6.23 

7.61 

12.47 

11.16 

10.82 

11.69 

9.75 

7.57 

7.95 

7.78 

19 

JO 

7.31 

6.17 

6.22 

6.66 

12.40 

11.17 

10.63 

11.94 

8.78 

7.4  9 

7.94 

7.87 

20 

21 

7.36 

6.17 

6.22 

8.52 

12.40 

11.20 

10.57 

12.04 

8.72 

7.55 

7.92 

7.96 

21 

22 

7.40 

6.17 

6.26 

7.07 

12.40 

11.16 

10.42 

12.08 

8.66 

7.54 

8.00 

8.04 

22 

23 

7.43 

6.18 

6.43 

6.49 

12.40 

11.15 

10.46 

12.07 

9.07 

7.55 

8.03 

7.45 

23 

24 

7.40 

6.18 

6.28 

6.40 

12.27 

11.15 

10.55 

12.09 

10.43 

7.59 

8.02 

6.74 

24 

2S 

7.40 

6.21 

6.40 

7.82 

11.98 

11.14 

10.44 

12.07 

10.92 

7.60 

7.93 

6.75 

25 

26 

7.38 

6.20 

6.75 

7.38 

11.40 

11.13 

10.36 

12.11 

10.54 

7.60 

8.06 

6.74 

26 

27 

7.36 

6.20 

6.36 

6.65 

11.27 

10.99 

10.43 

12.25 

9.73 

7.43 

8.18 

6.77 

27 

28 

7.37 

6.19 

6.32 

6.58 

11.60 

10.86 

10.33 

12.26 

8.86 

7.40 

8.15 

6.86 

28 

29 

7.41 

6.18 

6.31 

6.55 

10.73 

10.26 

12.33 

8.63 

7.46 

8.18 

6.88 

29 

30 

7.44 

6.18 

6.28 

6.40 

10.86 

10.20 

12.49 

8.57 

7.52 

8.23 

6.96 

30 

31 

7.46 

6.40 

6.38 

10.84 

12.57 

7.55 

8.27 

31 

^ 

J 

E       -   ESTIMATED 

W    -    NO    RECORD 
NF    -    NO    FLOW 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE   HEIGHTS 


(  DATE 

TIME 

SAGE  hi 

DATE 

TIME 

GAGE   HT. 

DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

DATE 

TIME 

GAGE  HTN 

12-26-68 

0715 

7.44 

1-21-69 

14 

9.70 

4-    5-69 

1540 

11.78 

1-14-69 

0845 

7.79 

1-25-69 

1215 

8.75 

6-    6-69 

0400 

13.12 

1-19-69 

1015 

8.75 

2-15-69 

2330 

12.73 

6-25-69 

0400 

11.00 

V 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


NE17       5S    14E 


NOV    58-DATE 


Station    located   0.2  mile   downstream   from  Merced-Snelling   highway  bridge,    1.4   miles    southwest  of  Snelling.      Flow 
regulated  by  Exchequer   powerplant   and  McSwain  Dam.      Prior   to  November    1958,    records    available    for   a   site    3.6  miles 
downstream.      Merced    Irrigation   District   Main   Canal   and   several   small  gravity  diversions   are  upstream   from  station. 
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TABLE  B-l2(Cont.) 
DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN   FEET] 


WATER    YEAR 


STATION    NAME 


MERCED    RIVER   AT    CRESSEY 


Tday 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^| 

9.95 

12.10 

10.58 

10.82 

11.45 

19.35E 

16.57 

15.54 

19.63 

13.15 

11.76 

12.84 

I 

10.00 

11.69 

10.58 

10.81 

11.32 

19.34E 

16.57 

15.53 

19.93 

13.02 

11.75 

12.86 

10.04 

11.08 

10.57 

10.73 

11.23 

19.32E 

16.59 

15.53 

20.06 

13.03 

11.78 

12.84 

9.99 

10.99 

10.61 

10.70 

11.13 

19.31E 

16.57 

15.52 

20.09 

13.06 

11.74 

12.98 

9.93 

10.82 

10.58 

10.68 

11.12 

19.30E 

16.83 

15.50 

20.33 

13.25 

11.78 

13.02 

9.89 

10.68 

10.58 

10.66 

15.33 

19.29 

18.71 

15.44 

20.50 

13.39 

11.77 

13.00 

9.87 

10.60 

10.54 

10.65 

18.02 

19.33 

17.41 

15.22 

20.48 

13.71 

11.73 

12.56 

9.82 

10.60 

10.54 

10.64 

18.97 

19.34 

17.16 

15.24 

20.45 

13.59 

11.80 

12.92 

9.82 

10.59 

10.55 

10.63 

19.42 

19.33 

17.00 

15.63 

20.46 

13.08 

11.92 

13.07 

10 

9.90 

10.58 

10.54 

10.73 

19.48 

19.32 

16.86 

15.91 

20.05 

13.02 

11.88 

13.12 

10 

10.07 

10.57 

10.57 

11.00 

19.40 

17.67 

16.80 

15.87 

19.19 

12.84 

11.93 

13.16 

n 

10.18 

10.63 

10.58 

11.05 

19.45 

17.41 

16.57 

15.89 

17.58 

12.41 

11.19 

13.19 

12 

10.40 

10.67 

10.56 

10.81 

19.46 

17.38 

16.56 

16.13 

16.19 

12.03 

10.86 

13.25 

13 

14 

10.63 

10.62 

10.65 

14.7  3 

19.36 

17.36 

16.55 

16.67 

15.91 

11.93 

10.80 

11.87 

14 

15 

11.11 

10.71 

10.70 

12.87 

19.47 

17.32 

16.98 

17.19 

15.86 

11.97 

11.10 

12.33 

IS 

16 

11.66 

10.76 

10.66 

11.44 

20.20 

17.30 

17.02 

17.36 

15.83 

11.99 

11.98 

12.42 

16 

17 

12.01 

10.68 

10.65 

11.09 

19.48 

17.28 

16.85 

17.55 

15.83 

11.94 

12.11 

11.81 

17 

18 

11.84 

10.66 

10.62 

10.97 

20.19 

17.27 

16.83 

17.57 

15.77 

11.84 

12.17 

12.00 

11 

19 

11.81 

10.63 

10.61 

13.62 

20.14 

17.25 

16.74 

17.72 

15.67 

11.78 

12.20 

12.10 

19 

20 

11.89 

10.62 

10.63 

13.71 

19.76 

17.26 

16.40 

18.18 

13.95 

11.67 

12.22 

12.25 

20 

21 

11.90 

10.60 

10.61 

17.33 

19.41 

17.41 

16.25 

18.46 

13.49 

11.69 

12.19 

12.38 

21 

22 

11.94 

10.61 

10.59 

16.00 

19.39 

17.34 

16.15 

18.56 

13.42 

11.68 

12.24 

12.56 

22 

23 

11.98 

10.60 

10.60 

12.70 

19.39 

17.27 

15.95 

18.61 

13.42 

11.67 

12.41 

12.55 

23 

24 

12.01 

10.58 

10.78 

12.02 

19.39 

17.23 

16.17 

18.63 

14.92 

11.68 

12.43 

11.61 

24 

2S 

11.99 

10.55 

10.71 

14.58 

19.38 

17.21 

16.13 

18.70 

16.61 

11.76 

12.43 

11.21 

25 

26 

11.97 

10.57 

11.81 

17.27 

19.38 

17.19 

15.92 

18.58 

16.52 

11.76 

12.35 

11.12 

26 

27 

11.95 

10.57 

12.08 

13.59 

19.37 

17.11 

15.93 

18.87 

15.49 

11.81 

12.59 

11.07 

27 

28 

11.93 

10.57 

11.17 

12.52 

19.37 

16.78 

15.98 

18.92 

14.10 

11.65 

12.64 

11.13 

28 

29 

11.94 

10.56 

10.96 

12.66 

16.66 

15.74 

18.95 

13.42 

11.59 

12.65 

11.24 

29 

30 

12.04 

10.57 

10.92 

11.92 

16.63 

15.64 

19.26 

13.29 

11.54 

12.73 

11.23 

30 

31 

12.06 

10.82 

11.64 

16.71 

19.37 

11.66 

12.77 

31 

v 

J 

E       -   ESTIMATED 
NR   -   NO  RECORD 
NF    -   NO   FlOW 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE   HEIGHTS 


f  DATE 

TIME 

GAGE  HT 

DATE 

TIME 

GAGE   HT. 

DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

DATE 

TIME 

GAGE  mt:\ 

1-14-69 

L50 

16.15 

4-6-69 

0430 

19.88 

1-21-69 

1930 

23.18 

6-6-69 

0915 

20.52 

2-18-69 

1545 

21.09 

V 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

"1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1   4  SEC    T   4  R 

M  D  Bin 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

DATUM 

CFS         |    GAGE  HT    [           DATE 

FROM    |      TO 

3  7    25    28 

120    39    47 

SW    9       6S    12E 

34400       1     22.67       \     12-4-50 
32.67a         12-4-50 

JUL   41-DATE 

APR   41-JUL   41 

1950    1 1962 
1962 

96.24 
86.24 

USCGS 
USCGS 

Station   located   150 
station    located   250 

Eeet   downstreai 
Eeet   upstream 

n   from  McSwain   Bridge,    immedi 
Erom  bridge.      Flows    regulated 

itely   north   of   Cressey.      Prior   to  May   20,    1960, 
by  upstream   reservoirs   and  diversions. 

a      Reflec 

ts    present 

3atum. 

132 


TABLE  B-l2(Cont.) 
DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN   FEET) 


WATBI    YEAH 


STATION    NAME 


SAN  JOAQUIN  RIVER  NEAR  NEWMAN 


fDAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY^ 

48.41 

49.98 

49.11 

50.69 

63.78 

65.26 

63.37 

60.85 

63.45 

58.88 

51.27 

51.98 

i 

48.40 

50.03 

49.10 

50.47 

63.68 

65.20 

63.30 

60.60 

63.47 

58.67 

51.26 

51.99 

2 

48.47 

49.92 

49.12 

50.23 

63.62 

65.2  T 

63.28 

61.25E 

63.51 

58.50 

51.31 

52.10 

3 

48.49 

49.58 

49.20 

49.92 

63.62 

65.1   T 

63.24 

61.60E 

63.51 

58.32 

51.41 

52.33 

4 

5 

48.58 

49.58 

49.24 

49.68 

63.72 

65.0  T 

63.27 

61.95E 

63.52 

58.07 

51.30 

52.43 

5 

48.34 

49.69 

49.16 

49.47 

63.80 

64.9   T 

63.34 

62.05E 

63.67 

57.85 

51.31 

52.35 

6 

48.25 

49.55 

49.05 

49.33 

64.29 

64.8   T 

63.56 

61.74 

63.90 

57.65 

51.24 

52.45 

7 

48.13 

49.33 

49.02 

49.29 

64.69 

64.7    T 

63.96 

61.95 

64.15 

57.28 

51.19 

52.81 

> 

48.00 

49.15 

48.80E 

49.29 

64.73 

64.7   T 

63.90 

61.36 

64.37 

56.11 

51.16 

53.12 

9 

10 

48.03 

49.08 

48.70E 

49.28 

64.64 

64.7    T 

63.73 

61.40 

64.52 

55.29 

51.13 

53.06 

10 

47.96 

49.04 

48.80E 

49.27 

64.61 

64.7    T 

63.59 

62.12 

64.58 

54.60 

51.13 

52.89 

11 

48.05 

49.01 

48.90E 

49.38 

64.56 

64.7    T 

63.54 

62.53 

64.52 

54.06 

51.05 

52.72 

12 

48.76 

49.17 

49.00E 

49.91 

64.50 

64.7    T 

63.42 

62.62 

64.34 

53.40 

50.73 

52.72 

13 

49.18 

49.30 

49.20B 

50.60 

64.49 

64.5  3 

63.18 

62.70 

64.13 

53.03 

50.48 

52.68 

14 

IS 

49.38 

49.46 

49.35E 

54.01 

64.48 

64.49 

62.91 

62.80 

63.90 

52.74 

50.48 

52.12 

IS 

49.49 

49.60 

49.60E 

55.61 

64.47 

64.41 

62.81 

62.91 

63.64 

52.57 

50.85 

52.45 

16 

17 

49.71 

49.80 

49.85E 

56.22 

64.58 

64.37 

62.73 

62.99 

63.45 

52.58 

51.18 

52.27 

17 

49.82 

49.82 

49.70E 

55.85 

64.72 

64.35E 

62.70 

63.00 

63.35 

52.33 

51.33 

51.90 

18 

49.15 

49.75 

49.60E 

55.00 

64.82 

64.31 

62.68 

63.01 

63.27 

52.08 

51.32 

51.92 

19 

M 

49.04 

49.65 

49.40E 

56.14 

64.95 

64.29 

62.51 

63.01 

63.16 

51.94 

51.40 

51.89 

20 

11 

49.09 

49.60 

49.30E 

57.75 

64.99 

64.27 

62.28 

63.11 

62.91 

52.02 

51.55 

51.95 

21 

22 

49.19 

49.51 

49.20E 

62.31 

64.90 

64.30 

62.06 

63.20 

62.71 

52.18 

51.51 

52.08 

22 

23 

49.34 

49.47 

49.10E 

62.93 

64.85 

64.38 

61.89 

63.22 

62.50 

52.10 

51.57 

52.11 

23 

24 

49.50 

49.50 

49.15E 

63.39 

64.88 

64.34 

61.76 

63.24 

62.14 

51.78 

51.65 

51.90 

24 

25 

49.61 

49.54 

49.35E 

63.16 

65.34T 

64.28 

61.70 

63.21 

61.95 

51.61 

51.70 

51.38 

25 

26 

49.67 

49.53 

50.00E 

63.38 

65.84T 

64.25 

61.59 

63.24 

61.78 

51.55 

51.68 

51.14 

26 

27 

49.68 

49.52 

50.45E 

64.27 

65.82T 

64.22 

61.54 

63.26 

61.25 

51.58 

51.75 

51.04 

27 

28 

49.81 

49.38 

51.50E 

64.42 

65.55T 

64.11 

61.52 

63.36 

60.53 

51.59 

51.82 

50.95 

28 

29 

49.77 

49.27 

52.20E 

63.96 

63.96 

61.39 

63.41 

59.73 

51.46 

51.79 

50.93 

29 

30 

49.74 

49.19 

51.17 

63.86 

63.77 

61.12 

63.42 

59.21 

51.50 

51.90 

50.85 

30 

31 

49.88 

50.94 

63.77 

63.52 

63.42 

51.30 

51.96 

31 

V 

J 

MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE    HEIGHTS 


NO   RKOSD 


NF  -  NO  FlOW 
T  -  DETERMINED  FROM 

TELEMARK  READINGS 


f  DATE 

TIME 

GAGE  HT 

DATE 

TIME 

GAGE   HT. 

DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

DATE 

TIME 

GIGE   HT~\ 

11-    2-68 

2100 

50.09 

4-    8-69 

1315 

63.99 

2-    8-69 

1745 

64.76 

6-11-69 

0815 

64.58 

2-26-69 

2100 

65.90 

9-    9-69 

1300 

53.19 

V 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


120  58  34 


SW  3   7S   9E 


APR  12-DATE 


1959 


0.00 


USCGS 

USCGS 
USCGS 


Station  located  300  feet  downstream  from  bridge  on  Hills  Ferry  Road,  500  feet  downstream  from  the  Merced  River, 
3.5  miles  northeast  of  Newman.   Records  furnished  by  U.  S.  Geological  Survey.   Drainage  area  is  9,990  square  miles. 
This  station  equipped  with  DWR  radio  telemeter.   Flow  records  are  published  in  the  U.  S.  Geological  Survey  report 
"Surface  Water  Records  of  California".  Flows  regulated  by  upstream  reservoirs  and  diversions. 

a  During  periods  of  high  flow  the  Merced  River  overflows  into  Merced  River  Slough  bypassing  this  station  on  the 
San  Joaquin  River.   The  maximum  discharge  of  record  (33,300  cfs)  includes  flow  in  Merced  River  Slough. 
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TABLE  B-|2(Cont.) 
DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN   FEET) 


fwATER   YEAR 

STATION  NO. 

STATION   NAME 

\ 

1         1969 

B07250 

SAN    JOAQUIN    RIVER    AT    CROWS    LANDING    BRIDGE 

J 

fDAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

38.69 

39.84 

39.19 

40.64 

55.44 

58.02 

55.25 

52.04 

55.37 

49.77 

42.34 

I 

2 

38.73 

39.91 

39.17 

40.43 

55.41 

57.85 

55.12 

51.68 

55.38 

49.45 

42.37 

42.75 

2 

3 

38.84 

39.96 

39.15 

40.26 

55.28 

57.77 

55.08 

51.65 

55.41 

49.23 

42.33 

42.74 

3 

4 

38.73 

39.67 

39.20 

39.99 

55.21 

57.58 

55.05 

52.60 

55.42 

49.07 

42.55 

42.86 

4 

5 

38.90 

39.59 

39.25 

39.78 

55.24 

57.58 

55.07 

53.60 

55.43 

48.87 

4  2.34 

4  3.08 

5 

6 

38.80 

39.65 

39.23 

39.58 

55.41 

57.38 

55.15 

53.88 

55.57 

48.63 

4  2.28 

43.06 

6 

7 

38.64 

39.63 

39.13 

39.45 

55.70 

57.17 

55.30 

53.87 

55.83 

48.42 

42.21 

43.13 

7 

a 

38.52 

39.08 

39.40 

56.41 

57.11 

55.86 

53.61 

56.17 

48.12 

42.19 

43.64 

t 

9 

38.42 

39.29 

39.03 

39.35 

56.88 

57.08 

55.98 

52.96 

56.51 

47.25 

42.17 

43.82 

9 

10 

38.43 

39.17 

39.02 

39.36 

56.96 

57.07 

55.77 

52.58 

56.71 

46.26 

42.12 

4  3.86 

10 

II 

38.32 

39.14 

39.08 

39.33 

56.86 

57.07 

55.54 

53.25 

56.79 

45.56 

42.16 

43.76 

11 

12 

38.39 

39.10 

39.10 

39.38 

56.88 

57.06 

55.43 

53.98 

56.74 

45.11 

42.00 

43.53 

12 

13 

38.79 

39.19 

39.10 

39.68 

56.76 

56.94 

55.30 

54.26 

56.54 

44.50 

41.81 

43.50 

13 

14 

39.32 

39.28 

39.19 

40.20 

56.68 

56.80 

55.03 

54.33 

56.29 

44.08 

41.62 

43.49 

14 

IS 

39.49 

39.45 

39.29 

4  2.34 

56.75 

56.72 

54.68 

54.45 

55.99 

43.72 

41.44 

43.15 

IS 

16 

39.54 

39.56 

39.47 

44.58 

56.76 

56.60 

54.51 

54.59 

55.67 

43.58 

41.57 

43.03 

16 

17 

39.61 

39.72 

39.59 

45.57 

56.82 

56.51 

54.43 

54.71 

55.36 

43.55 

41.99 

43.10 

17 

ie 

39.77 

39.77 

39.58 

45.76 

57.03 

56.46 

54.3  2 

54.75 

55.20 

43.40 

42.30 

42.66 

ia 

19 

39.36 

39.72 

39.55 

45.67 

57.20 

56.41 

54.28 

54.76 

55.10 

43.14 

42.23 

42.65 

19 

20 

39.12 

39.64 

39.47 

46.62 

57.36 

56.40 

54.17 

54.79 

54.97 

42.96 

42.30 

42.57 

20 

21 

39.13 

39.60 

39.36 

47.97 

57.49 

56.37 

53.93 

54.86 

54.71 

42.98 

42.32 

42.59 

21 

39.28 

39.54 

39.33 

50.32 

57.42 

56.40 

53.64 

54.97 

54.43 

43.06 

42.33 

42.71 

39.49 

39.47 

39.29 

52.90 

57.37 

56.57 

53.37 

55.04 

54.22 

43.06 

42.40 

42.69 

23 

39.49 

39.47 

39.28 

54.26 

57.48 

56.61 

53.17 

55.05 

53.79 

42.82 

42.51 

42.61 

24 

39.51 

39.34 

54.96 

57.95 

56.51 

53.06 

55.08 

53.46 

42.66 

42.63 

42.25 

25 

26 

39.62 

39.50 

39.44 

55.07 

58.70 

56.45 

52.90 

55.10 

53.27 

42.56 

42.50 

41.92 

26 

39.62 

39.53 

39.74 

55.72 

58.72 

56.40 

52.82 

55.10 

52.72 

42.58 

42.49 

41.82 

27 

39.70 

39.45 

40.90 

56.42 

58.45 

56.30 

52.79 

55.18 

51.87 

42.69 

42.59 

41.81 

28 

39.36 

41.27 

55.95 

56.10 

52.69 

55.27 

50.92 

42.50 

42.61 

41.76 

29 

39.68 

39.27 

41.13 

55.70 

55.87 

52.34 

55.32 

50.21 

42.47 

42.69 

41.80 

30 

V 

39.75 

40.87 

55.47 

55.53 

55.35 

42.37 

42.75 

31 

J 

E       -   ESTIMATED 
Nil   -   NO  RECORD 
NF    -   NO   FlOW 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GA6E   HEIGHTS 


f  DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

DATE 

TIME 

GAGE    HT. 

DATE 

TIME 

•  iGE   HT 

DATE 

TIME 

GAGE  HT?\ 

11-    3-68 

0630 

40.03 

:-..--■. 

14  30 

56.50 

-        -■ 

: 

5  3.90 

12-29-68 

1330 

41.29 

2-26-69 

085  0 

58.81 

6-11-69 

1730 

56.81 

1-19-69 

2200 

46.55 

4-    8-69 

2300 

56.04 

V 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


37    26    52       121    00   44       NW   8      6S       9E 


OCT    6 5 -DATE 


41-SEP    65 


|    1959      0.00 
1959  0.00 

1959  3.51 


Station    located  at  Crows   Landing   Road  Bridge,    4.3   miles   northeast   of   Crows   Landing.      Flows    regulated  by  upstrea 
reservoirs   and  diversions. 


USED 
USGS 
USED 
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TABLE  B-l2(Cont.) 


DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN    FEET) 


STATION    NAME 


TUOLUMNE  RIVER  AT  LA  GRANGE  BRIDGE 


fDAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DAY^j 

i 

66.89 

69.48 

69.37 

72.40 

75.51 

75.42 

74.81 

73.99 

76.22 

69.23 

67.28 

68.13 

I 

2 

66.96 

69.47 

69.49 

72.02 

73.35 

75.37 

74.50 

73.04 

76.24 

68.29 

67.28 

68.17 

3 

] 

66.98 

69.46 

69.39 

70.77 

75.51 

75.22 

73.79 

72.55 

76.23 

67.44 

67.27 

68.20 

a 

4 

66.99 

69.49 

69.41 

70.27 

75.43 

74.09 

72.97 

72.38 

76.18 

68.26 

67.32 

68.33 

4 

5 

66.98 

69.48 

70.25 

69.98 

75.32 

73.07 

73.44 

71.61 

76.19 

70.11 

67.15 

67.81 

5 

6 

66.97 

69.52 

70.63E 

70.92 

75.33 

72.80 

74.56 

71.25 

76.27 

69.93 

67.12 

67.20 

6 

7 

66.98 

69.44 

70.56E 

70.44 

74.04 

72.79 

74.87 

72.09 

76.31 

69.42 

67.11 

67.18 

7 

S 

66.98 

69.44 

70.46E 

70.21 

75.29 

72.79 

75.17 

72.70 

76.30 

69.19 

67.11 

67.17 

( 

9 

66.99 

69.44 

70.37E 

70.22 

75.26 

72.79 

74.71 

72.88 

76.31 

70.49 

67.11 

67.17 

9 

10 

66.99 

68.24 

70.27E 

70.14 

75.21 

72.79 

73.67 

72.81 

76.36 

72.11 

67.11 

67.23 

10 

11 

67.00 

67.40 

70.17E 

70.00 

75.19 

72.79 

73.67 

72.80 

76.35 

71.50 

67.11 

67.31 

11 

11 

66.99 

67.29 

70.32E 

69.35 

75.17 

72.79 

73.68 

72.80 

76.33 

71.13 

67.11 

67.23 

13 

13 

67.01 

67.19 

70.65E 

70.40 

75.13 

72.79 

73.68 

73.00 

76.31 

71.13 

67.11 

67.23 

13 

14 

67.20 

67.12 

70.21E 

70.60 

75.08 

72.79 

73.67 

73.52 

76.25 

70.53 

67.11 

67.23 

14 

15 

67.51 

67.15 

69.88E 

71.17 

75.06 

72.80 

73.24 

74.75 

75.05 

72.67 

67.13 

67.23 

IS 

16 

67.50 

67.09 

70.51E 

71.14 

75.05 

72.80 

72.55 

75.50 

74.13 

72.73 

67.13 

67.31 

16 

17 

67.45 

67.07 

70.81 

71.12 

74.47 

72.40 

72.71 

75.78 

74.70 

70.18 

67.13 

68.16 

18 

67.40 

67.08 

70.77 

71.20 

74.01 

72.15 

72.75 

75.80 

74.99 

69.19 

67.14 

68.26 

18 

19 

67.39 

67.09 

70.80 

73.21 

74.66 

72.15 

73.02 

75.82 

73.56 

69.47 

67.14 

68.36 

19 

JO 

67.29 

67.09 

71.16 

75.38 

74.63 

72.18 

73.27 

75.85 

72.88 

70.42 

67.37 

68.38 

20 

21 

67.42 

67.08 

71.25 

75.96 

73.90 

73.18 

73.14 

75.86 

72.80 

70.52 

67.19 

68.39 

21 

22 

67.72 

67.08 

71.22 

75.90 

73.25 

73.41 

72.96 

75.86 

72.78 

68.77 

67.14 

68.40 

13 

68.90 

67.08 

71.36 

75.83 

73.27 

73.38 

72.67 

75.88 

73.58 

68.51 

67.13 

68.41 

23 

1* 

69.51 

67.07 

71.04 

75.85 

74.12 

73.84 

73.07 

75.92 

74.77 

68.46 

67.09 

68.43 

24 

25 

69.49 

67.06 

70.69 

75.98 

75.24 

74.23 

73.33 

75.94 

75.19 

68.72 

67.10 

68.81 

25 

26 

69.48 

67.42 

71.68 

81.53 

75.49 

73.54 

73.30 

75.96 

74.15 

69.10 

67.10 

70.41 

26 

27 

69.48 

68.80 

72.50 

77.54 

75.46 

73.00 

73.32 

76.10 

72.03 

68.80 

67.64 

71.44 

27 

28 

69.45 

69.40 

72.49 

76.21 

75.44 

73.00 

73.07 

76.18 

70.18 

67.69 

67.93 

71.44 

28 

29 

69.50 

69.38 

72.47 

75.61 

73.15 

73.20 

76.18 

70.17 

67.31 

67.98 

71.28 

29 

30 

69.48 

69.38 

72.45 

75.35 

74.06 

73.74 

76.19 

69.64 

67.31 

68.03 

70.86 

30 

31 

69.48 

72.43 

75.11 

74.84 

76.20 

67.30 

68.08 

31 

J 

E       -   ESTIMATED 

Nil    -    NO    RECORD 
Nf    -    NO   FLOW 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE   HEIGHTS 


f  DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

DATE 

TIME 

GAGE   HT. 

DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

OAT? 

TIME 

GAGE  HT.N 

1-21-69 

0715 

"  ■    . 

2-26-69 

1200 

75.56 

1-26-69 

1100 

86.29 

3-31-69 

1315 

75.11 

2-    3-69 

1500 

75.63 

6-    9-69 

1630 

76.40 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


NW20       3S    14E 


-    8-50      OCT    36-SEP60 
-26-69     OCT    61-DATE 


Station   located   at  highway  bridge,    immediately   north   of   La  Grange.      Flow  regulated  by  La  Grange   and  Don   Pedro  Dams. 
Diversions   to  Modesto  and  Owens   Canals   are   above   La  Grange   Dam.      Drainage   area    is    1,540   square   miles.       To  change  gage 
height   to  elevation  add   100   feet. 
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TABLE  B-l2(Cont.) 
DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN    FEET) 


WATER    TEAR 


STATION    NO 


STATION   NAME 


TUOLUMNE    RIVER   AT   HICKMAN    BRIDGE 


^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

68.49 

70.28 

70.12 

73.02 

76.56 

76.17 

75.42 

74.36 

76.81 

68.62E 

67.57 

70.34 

68.49 

70.28 

70.11 

72.89 

75.46 

76.11 

75.00 

73.93 

76.81 

68.09E 

67.55 

70.34 

68.50 

70.33 

70.24 

71.53 

75.53 

75.96 

74.74 

72.76 

76.81 

68.07E 

67.50 

70.42 

68.32 

70.23 

70.16 

71.25 

76.45 

75.16 

73.37 

72.83 

76.77 

68.23E 

67.49 

70.51 

5 

68.54 

70.27 

70.31 

70.81 

76.41 

73.74 

73.50 

72.06 

76.72 

69.92E 

67.55 

70.54 

s 

68.55 

70.25 

71.28 

71.06 

76.41 

73.19 

75.03 

71.46 

76.80 

70.18 

67.48 

70.22 

68.58 

70.30 

71.28 

71.41 

75.28 

73.17 

75.12 

71.98 

76.85 

70.03 

67.34 

70.21 

68.57 

70.22 

71.06 

71.00 

76.07 

73.16 

75.62 

72.72 

76.85 

69.33E 

67.34 

70.04 

9 

68.58 

70.22 

70.93 

70.86 

76.31 

73.17 

75.54 

73.26 

76.82 

69.44E 

67.33 

69.94 

9 

10 

68.58 

70.11 

70.61 

70.85 

76.25 

73.17 

74.17 

73.10 

76.90 

71.90 

67.34 

69.94 

10 

11 

68.56 

69.02 

70.78 

70.64 

76.22 

73.16 

74.04 

73.10 

76.90 

71.86 

67.32 

69.92 

11 

13 

68.64 

68.80 

70.67 

70.56 

76.18 

73.16 

74.02 

73.09 

76.88 

71.31 

67.32 

69.94 

12 

13 

68.64 

68.72 

70.90 

70.34 

76.12 

73.15 

74.01 

73.19 

76.86 

71.31 

67.35 

69.95 

13 

14 

68.66 

68.67 

70.94 

71.55 

76.08 

73.15 

73.93 

73.55 

76.82 

71.09 

67.35 

69.95 

14 

IS 

68.85 

68.69 

70.24 

71.82 

76.06 

73.15 

73.80 

74.90 

76.28 

71.61 

67.35 

69.93 

15 

16 

68.79 

68.66 

70.17 

71.74 

76.05 

73.13 

72.72 

75.77 

74.55 

73.06 

67.35 

69.93 

16 

17 

68.80 

68.63 

71.40 

71.71 

75.83 

72.93 

72.73 

76.35 

74.75 

71.57 

67.36 

69.95 

17 

18 

68.78 

68.61 

71.43 

71.72 

74.72 

72.40 

72.80 

76.38 

75.55 

69.39 

69.92 

70.37 

II 

1? 

68.79 

68.58 

71.38 

72.68 

75.54 

72.38 

72.94 

76.41 

74.44 

69.28 

69.92 

70.48 

19 

20 

68.75 

68.57 

71.58 

76.16 

75.60 

72.38 

73.41 

76.44 

73.02 

70.19 

69-92 

70.58 

20 

21 

68.74 

68.57 

71.97 

77.00 

75.21 

73.13 

73.39 

76.45 

72.91 

70.45 

69.98 

70.61 

21 

22 

68.71 

68.56 

71.85 

76.98 

73.98 

73.80 

73.24 

76.46 

72.85 

69.70 

69.98 

70.61 

22 

23 

68.85 

68.56 

71.80 

76.84 

74.01 

73.77 

72.84 

76.48 

73.31 

68.65 

69.94 

70.62 

24 

70.14 

68.56 

71.93 

76.83 

74.46 

73.93 

72.98 

76.49 

74.69 

68.59 

69.92 

70.64 

25 

70.24 

68.55 

71.43 

77.14 

76.24 

74.80 

73.50 

76.53 

75.57 

68.50 

69.92 

70.72 

25 

26 

70.26 

68.55 

71.69 

81.23 

76.30 

74.23 

73.49 

76.55 

75.07 

69.07 

69.92 

71.29 

27 

70.25 

68.59 

73.09 

81.42 

76.21 

73.38 

73.74 

76.62 

73.21 

69.25 

69.90 

72.42 

28 

70.24 

69.99 

73.12 

77.98 

76.18 

73.36 

73.34 

76.76 

70.41 

68.45 

70.14 

72.45 

29 

70.27 

70.11 

73.10 

77.25 

73.37 

73.33 

76.77 

70.23 

67.77 

70.23 

72.47 

30 

70.31 

70.12 

73.07 

76.67 

74.10 

73.85 

76.78 

70.04 

67.62 

70.25 

72.19 

30 

31 

70.29 

73.05 

76.29 

75.10 

76.80 

67.58 

70.32 

V 

J 

E      -   ESTIMATED 

NR    -    NO    RECORD 
NF    -    NO   FLOW 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE    HEIGHTS 


C  DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

DATE 

TIME 

GAGE   HT. 

DATE 

TIME 

GAGE  MT. 

DATE 

TIME 

GAGE  MT"\ 

1-26-69 

: 

37. 3 

4-1-69 

1345 

75.53 

■   --     - 

0400 

76.91 

2-26-69 

0830 

76.41 

4-8-69 

0100 

75.62 

3-25-69 

1600 

74.87 

5-1-69 

1200 

74.37 

V 

J 

NW34   3S  HE 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 

ON 

GAGE 


JUL  32-OCT  36 

JAN  37-MAR  37 

JUL  37-FEB  38 

JUL  38-DEC  38 

MAR  39-DATE 

Station  located  at  Hickman-Waterford  road  bridge,  immediately  south  of  Waterford.   Flow  regulated  by  reservoirs  and 
powerplants.   In  August  1964,  this  station  was  moved  approximately  one-quarter  mile  downstream  to  a  point  immediately 
upstream  of  the  new  Hickman-Waterford  road  bridge. 
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TABLE  B-l2(Cont.) 
DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN    FEET) 


(WATER.   YEAR 

STATION  NO 

STATION   NAME                                                                                                                                                        A 

I          1969 

B04130 

DRY   CREEK   NEAR   MODESTO                                                                                                         J 

rDAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

68.57 

67.76 

67.73 

68.65 

70.00 

73.87 

68.15 

68.69 

68.93 

69.06 

68.34 

69.85 

I 

68.48 

67.78 

67.72 

68.48 

69.65 

72.89 

68.33 

68.59 

68.93 

69.17 

68.41 

69.60 

J 

68.57 

68.21 

67.72 

68.38 

69.45 

70.63 

68.37 

68.52 

68.96 

68.41 

68.21 

69.49 

3 

4 

68.59 

69.64 

67.72 

68.32 

69.23 

70.18 

68.37 

68.42 

68.87 

68.26 

68.22 

69.48 

4 

5 

68.61 

68.78 

67.74 

68.28 

69.09 

69.63 

68.52 

68.44 

68.88 

68.14 

68.27 

69.24 

5 

6 

68.69 

68.32 

67.74 

68.25 

69.40 

69.31 

71.84 

68.41 

68.96 

68.16 

68.30 

68.35 

6 

7 

68.81 

68.07 

67.73 

68.22 

72.44 

69.07 

71.49 

68.38 

69.03 

68.16 

68.18 

68.43 

7 

8 

68.78 

67.92 

67.72 

68.18 

70.23 

68.87 

69.55 

68.64 

69.03 

68.30 

68.20 

68.46 

» 

9 

68.66 

67.87 

67.72 

68.17 

69.43 

68.73 

68.78 

69.08 

69.02 

68.26 

68.22 

68.57 

9 

10 

68.60 

67.84 

67.72 

68.18 

69.13 

68.61 

68.4  5 

69.29 

68.75 

68.20 

68.32 

68.49 

10 

!  1 

68.65 

67.82 

67.72 

68.18 

69.03 

68.96 

68.34 

69.30 

68.57 

69.16 

68.42 

68.36 

11 

12 

68.78 

67.82 

67.72 

68.16 

69.44 

68.73 

68.3  2 

69.21 

68.63 

69.27 

68.38 

68.28 

12 

13 

68.83 

67.81 

67.72 

68.17 

70.94 

68.57 

68.36 

69.14 

69.15 

69.34 

68.19 

68.33 

13 

14 

69.29 

67.81 

67.80 

77.68 

69.60 

68.86 

68.37 

69.18 

69.16 

69.29 

68.21 

68.32 

14 

15 

69.12 

68.18 

68.08 

78.19 

69.49 

68.66 

68.29 

69.03 

69.28 

68.99 

68.11 

68.42 

15 

16 

68.60 

68.76 

68.43 

71.31 

74.54 

68.43 

68.33 

68.98 

69.26 

68.75 

68.21 

69.22 

16 

17 

68.33 

68.28 

68.92 

69.90 

71.43 

68.31 

68.36 

68.91 

69.18 

68.98 

68.37 

69.24 

17 

18 

68.20 

68.14 

68.85 

69.40 

73.17 

68.25 

68.44 

69.29 

69.21 

69.03 

68.41 

69.15 

18 

19 

68.11 

68.08 

68.31 

72.73 

78.33 

68.18 

68.37 

69.22 

69.08 

68.36 

68.30 

69.20 

19 

20 

68.07 

67.99 

68.10 

82.40 

75.15 

68.15 

68.36 

69.08 

68.97 

68.32 

68.22 

69.35 

20 

21 

68.02 

67.92 

67.98 

80.26 

71.47 

68.11 

68.38 

69.02 

69.06 

68.34 

68.37 

69.47 

21 

22 

67.90 

67.87 

67.92 

84.36 

70.48 

69.55 

68.45 

69.03 

68.98 

68.42 

68.29 

69.56 

22 

23 

67.85 

67.80 

67.88 

74.69 

70.32 

68.77 

68.38 

68.95 

69.04 

68.41 

68.17 

69.61 

23 

24 

67.82 

67.77 

67.88 

71.42 

76.34 

68.36 

68.51 

68.90 

68.80 

68.21 

68.20 

69.68 

24 

25 

67.79 

67.75 

68.11 

76.45 

80.73 

68.18 

68.54 

68.87 

68.86 

68.35 

68.13 

69.30 

25 

26 

67.74 

67.75 

71.26 

85.08 

76.88 

68.08 

68.43 

68.86 

68.80 

68.60 

68.17 

68.38 

26 

J7 

67.79 

67.74 

75.59 

80.60 

74.38 

68.06 

68.57 

68.97 

68.80 

68.81 

68.35 

68.37 

27 

IS 

67.79 

67.74 

70.64 

73.12 

71.07 

68.01 

68.67 

69.28 

68.84 

68.92 

68.46 

68.48 

28 

29 

67.80 

67.73 

69.59 

73.28 

67.96 

68.77 

69.10 

68.83 

68.29 

69.13 

68.52 

29 

30 

67.79 

67.73 

69.47 

71.41 

67.92 

68.77 

68.97 

68.98 

68.27 

69.15 

68.46 

30 

31 

67.78 

68.94 

70.43 

67.90 

69.14 

68.28 

69.36 

31 

^ 

J 

E      -   ESTIMATED 
NR   -   NO   RECORD 
NF    -   NO   FlOW 


f  DATE 


1-14-69  2215  83.97 
1-20-69  0745  85.08 
1-22-69        0200         87.18 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE    HEIGHTS 


1-26-69  2315  85.76 
2-16-69  1130  76.02 
2-19-69    0215    80.63 


2-25-69  1000 
2-26-69  2030 
3-  1-69    1400 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


37  39  26 


120  55  19 


SE24   3S   9E 


7710     88.04     12-23-55 


MAR  41-DATE 


1941 


0.00 


ition  located  0.1  mile  downstream  from  Claus  Road  bridge,  4  miles  east  of  Modesto.   Tributary  to  Tuolumne  River, 
le  1930  to  March  1941,  records  available  for  a  site  2.5  miles  downstream.   Station  is  operated  under  a  cooperative 
agreement  between  the  Department  of  Water  Resources  and  the  Modesto  Irrigation  District.   Drainage  area  is  192.3 
jare  miles. 
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TABLE  B-l2(Cont.) 
DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN  FEET) 


(WATER    YEAR 

STATION   NO 

STATION  NAME                                                                                                                                                       "N 

I        1969 

B04120 

TUOLUMNE    RIVER   AT    MODESTO                                                                                                      I 

foAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^j 

, 

41.21 

41.86E 

41.83 

44.68 

51.98 

52.89 

4  9.98 

47.64 

53.32 

42.27 

41.40 

41.63 

I 

41.20 

41.92E 

41.84 

44.60 

52.27 

5  2.88 

49.70 

47.94 

53.40 

42.17 

41.38 

41.63 

2 

3 

41.21 

41.94E 

41.87 

43.68 

49.47 

52.12 

49.58 

45.92 

53.43 

41.85 

41.36 

41.61 

3 

4 

41.21 

41.95E 

41.87 

42.73 

51.96 

51.17 

47.56 

45.39 

53.45 

41.62 

41.38 

41.65 

4 

5 

41.20 

41.91E 

41.87 

42.40 

52.10 

48.64 

46.63 

44.81 

53.32 

41.71 

41.35 

41.69 

5 

6 

41.22 

41.89E 

42.19 

4  2.24 

52.12 

46.88 

48.84 

43.73 

53.31 

42.24 

41.36 

41.56 

6 

7 

41.23 

41.88E 

42.43 

42.71 

52.40 

46.30 

50.43 

43.40 

53.49 

42.22 

41.33 

41.58 

7 

8 

41.25 

41.87E 

42.34 

42.44 

50.36 

46.15 

50.80 

44.56 

53.59 

42.02 

41.32 

41.60 

8 

9 

41.24 

41.86E 

42.29 

42.32 

51.81 

46.08 

51.07 

45.64 

53.61 

41.94 

41.33 

41.41 

9 

10 

41.23 

41.84E 

4  2.24 

42.30 

51.91 

46.06 

49.74 

45.86 

53.57 

4  2.90 

41.35 

41.39 

10 

11 

41.25 

41.48E 

42.21 

42.27 

51.90 

46.03 

48.18 

45.81 

53.53 

44.34 

41.33 

41.39 

11 

12 

41.26 

41.34 

42.15 

42.22 

51.89 

46.07 

47.89 

45.80 

53.51 

43.54 

41.31 

41.35 

12 

13 

41.31 

41.29 

42.20 

42.00 

52.00 

46.05 

47.84 

45.82 

53.54 

43.22 

41.29 

41.37 

13 

14 

41.49 

41.26 

42.41 

44.24 

51.75 

46.07 

47.77 

46.30 

53.56 

43.20 

41.31 

41.38 

14 

15 

41.51 

41.28 

42.10 

46.49 

51.65 

46.04 

47.61 

47.50 

53.42 

42.70 

41.28 

41.36 

15 

16 

41.40 

41.32 

41.99 

43.58 

52.34 

45.98 

46.41 

49.79 

50.85 

45.87 

41.30 

41.44 

16 

17 

41.33 

41.26 

42.33 

43.03 

52.05 

45.91 

45.53 

51.30 

49.23 

45.30 

41.33 

41.47 

17 

18 

41.25 

41.23 

42.62 

42.94 

50.59 

45.11 

45.77 

51.99 

50.36 

42.59 

41.32 

41.45 

18 

19 

41.24 

41.21 

42.60 

43.59 

5  2.08 

44.78 

45.71 

52.19 

50.44 

42.03 

41.32 

41.62 

19 

JO 

41.22 

41.19 

42.62 

51.50 

52.00 

44.75 

46.33 

52.27 

47.60 

42.15 

41.29 

41.69 

20 

21 

41.20 

41.18 

42.84 

53.60 

51.04 

45.09 

46.58 

52.35 

46.55 

42.45 

41.28 

41.72 

21 

25 

41.18 

41.17 

42.83 

56.94 

48.88 

46.79 

46.30 

52.42 

46.27 

42.45 

41.32 

41.70 

22 

23 

41.17 

41.17 

42.80 

54.56 

47.81 

47.06 

45.91 

52.48 

46.26 

41.92 

41.31 

41.71 

23 

24 

41.36 

41.  16 

42.94 

53.09 

49.12 

46.99 

45.54 

52.52 

47.99 

41.75 

41.30 

41.72 

24 

25 

41.76 

41.15 

42.74 

53.79 

53.28 

48.22 

46.40 

52.60 

50.19 

41.71 

41.33 

41.74 

25 

26 

41.80E 

41.15 

42.76 

57.45 

53.80 

48.43 

46.66 

52.67 

50.83 

41.78 

41.29 

41.71 

26 

27 

41.82E 

41.15 

45.52 

63.65 

53.60 

47.19 

46.80 

52.72 

48.60 

41.92 

41.30 

42.33 

27 

28 

41.83E 

41.35 

45.25 

58.07 

52.66 

46.48 

46.52 

53.01 

44.88 

41.97 

41.35 

4  2.84 

28 

29 

41.84E 

41.80 

44.93 

55.30 

46.56 

46.24 

53.18 

42.86 

41.56 

41.47 

42.93 

29 

30 

41.86E 

41.85 

44.87 

53.61 

46.89 

46.61 

53.21 

42.62 

41.44 

41.49 

42.82 

JO 

31 

41.86E 

44.77 

52.61 

48.61 

53.28 

41.38 

41.55 

31 

J 

E       -   ESTIMATED 
Nil   -   NO   RECORD 
NF    -   NO  FLOW 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE   HEIGHTS 


f  OATE 

TIME 

GAGE  HT, 

DATE 

TIME 

GAGE    HT 

DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

DATE 

TIME 

SAGE    HI~- 

12-27-68 

1415 

46.10 

2-25-69 

1615 

54.31 

6-    9-69 

0545 

53.65 

1-22-69 

084  5 

57.46 

4-    9-69 

0215 

51.10 

6-26-69 

1515 

50.91 

1-27-69 

0645 

65.42 

5-    2-69 

0400 

48.01 

V 

J 

120    59    20 


SW3  3    3S    9E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


Station   located   at   U.    S.    Highway   99   Bridge.      Records    furnished  by  U.    S.    Geological   Survey.      Flow  records   are 
published    in  the  U.    S.    Geological  Survey  report    "Surface  Water   Records   of   California".      Drainage   area    is    1   884 
miles.      This   station  equipped  with  DWR   radio   telemeter.      Flows   regulated  by  upstream   reservoirs   and   diversions. 
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TABLE  B-l2(Cont.) 
DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN    FEET) 


STATION    NAME 


TUOLUMNE  RIVER  AT  TUOLUMNE  CITY 


fDAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

23.32 

25.22 

24.98 

30.12 

38.87 

40.31 

37.66 

35.80 

39.16 

31.40 

25.57 

25.32 

2 

23.34 

25.24 

25.05 

30.04 

38.84 

40.16 

37.66 

36.02 

39.18 

30.59 

25.52 

25.36 

23.32 

25.53 

25.16 

29.64 

38.21 

39.93 

37.55 

35.29 

39.19 

29.88 

25.44 

25.33 

4 
5 

23.34 

25.60 

25.25 

28.10 

38.35 

39.63 

37.18 

34.53 

39.19 

29.08 

25.32 

25.37 

23.37 

25.60 

25.20 

27.37 

38.56 

39.08 

36.79 

34.58 

39.18 

28.75 

25.29 

25.48 

5 

6 

23.39 

25.46 

25.57 

26.80 

38.61 

38.61 

37.09 

34.60 

39.17 

29.47 

25.28 

25.39 

23.39 

25.37 

26.71 

27.36 

38.70 

38.25 

37.73 

34.58 

39.23 

29.65 

25.23 

25.27 

8 

23.46 

25.35 

26.77 

27.41 

38.34 

38.03 

37.86 

34.96 

39.32 

29.11 

25.19 

25.43 

23.46 

25.28 

26.60 

26.94 

38.74 

37.93 

38.15 

35.33 

39.41 

28.74 

25.22 

25.06 

10 

23.43 

25.25 

26.49 

26.78 

39.01 

37.88 

38.02 

35.36 

39.45 

29.12 

25.23 

24.90 

10 

23.46 

25.10 

26.27 

26.73 

39.06 

37.84 

37.47 

35.22 

39.50 

30.77 

25.13 

24.91 

.- 

23.62 

24.25 

26.25 

26.55 

39.07 

37.86 

37.23 

35.40 

39.51 

30.50 

25.11 

24.88 

13 

23.52 

23.83 

26.23 

26.21 

39.07 

37.84 

37.15 

35.75 

39.42 

29.90 

25.02 

24.83 

23.78 

23.67 

26.74 

27.26 

38.98 

37.73 

37.07 

36.09 

39.32 

29.78 

25.03 

24.85 

15 

24.10 

23.74 

26.46 

31.67 

38.94 

37.63 

36.94 

36.49 

39.19 

29.24 

25.03 

24.78 

15 

23.88 

23.68 

25.84 

29.87 

39.03 

37.55 

36.60 

37.36 

38.53 

31.07 

24.95 

24.82 

16 

23.66 

23.62 

26.24 

28.89 

39.08 

37.46 

36.21 

38.07 

37.63 

30.76 

25.00 

24.94 

17 

23.55 

23.49 

27.29 

28.83 

38.82 

37.31 

36.16 

38.50 

37.65 

29.44 

24.97 

24.88 

18 

23.46 

23.45 

27.39 

29.10 

39.02 

37.15 

36.10 

38.67 

37.82 

27.73 

24.97 

25.19 

19 

20 

23.38 

23.40 

27.36 

33.92 

39.25 

37.09 

36.16 

38.72 

37.09 

27.56 

24.92 

25.43 

20 

21 

23.33 

23.37 

27.67 

37.72 

39.19 

37.10 

36.25 

38.76 

36.51 

28.22 

24.89 

25.58 

21 

22 

23.30 

23.35 

28.03 

39.68 

38.90 

37.33 

36.13 

38.79 

36.28 

28.34 

24.89 

25.53 

n 

23 

23.26 

23.34 

27.96 

40.11 

38.51 

37.54 

35.93 

38.82 

36.14 

27.42 

24.87 

25.52 

24 

23.23 

23.32 

28.09 

39.38 

38.60 

37.60 

35.62 

38.84 

36.40 

26.73 

24.86 

25.57 

25 

24.30 

23.32 

28.05 

39.60 

39.36 

37.72 

35.68 

38.88 

37.10 

26.55 

24.83 

25.57 

25 

26 

24.86 

23.31 

27.64 

40.79 

40.08 

37.85 

35.83 

38.90 

37.48 

26.49 

24.77 

25.47 

26 

27 

24 . 98E 

23.29 

29.76 

42.38 

40.31 

37.62 

35.79 

38.92 

36.90 

26.78 

24.76 

26.39 

27 

28 

25.09 

23.34 

30.80 

41.33 

40.43 

37.36 

35.79 

39.00 

35.41 

26.98 

24.84 

28.23 

29 

25.12 

24.42 

30.37 

40.31 

37.26 

35.54 

39.08 

33.49 

26.27 

24.95 

28.56 

30 

25.19 

24.89 

30.29 

39.72 

37.18 

35.51 

39.11 

32.37 

25.81 

25.02 

28.55 

30 

31 

25.23 

30.22 

39.24 

37.39 

39.13 

25.63 

25.17E 

V 

J 

E       -   ESTIMATED 
NR   -   NO   RECORD 
Nf    -   NO   FlOW 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE   HEIGHTS 


C  DATE 

TIME 

CAGE    HI 

DATE 

TIME 

GAGE   HT. 

DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

DATE 

TIME 

GAGE  ht\ 

11-    5-68 

OluO 

25.75 

1-15-69 

1200 

32.10 

2-28-69 

0400 

40.46 

6-26-69 

1800 

37.52 

12-    7-68 

2400 

27.00 

1-22-69 

2230 

40.49 

3-26-69 

0500 

37.90 

7-11-69 

2345 

30.98 

12-14-68 

2245 

27.22 

1-27-69 

0845 

42.86 

5-    2-69 

0900 

36.05 

7-17-69 

0045 

32.13 

^2-27-68 

J  J  5  ■  i 

31.06 

J-211-iVi 

1545 

39.29 

6-12-69 

0  24  5 

39.54 

J 

LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

> 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC    T    &  R 
M.D.B.&M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS         |     GAGE  HT    J           DATE 

FROM    |      TO 

37    36    12 

1  1 1    H. 

NW    7       4S    8E 

1     46.65       1      12-    9-50 

1930-DATE 

1959 

0.00 

USED 

43.15a          12-    9-50                                                                                     1960                          0.00 

USCGS 

37900b      42.86              1-27-69                                                                             I960                        3.50 

USED 

Station    located    at    highway  bridge. 

3.35    miles    above    mouth.       Backwater    at    times,     from   the    San   Joaquin    River,    aff 

sets 

the    stage-discharge    relationship. 

Drainage   area    is    1,896   square   miles.     Flows    regulated  by   upstream   reservoirs 

diversions. 

a      Reflects    present    datum. 

b      Maximu 

m   discharge 

since    Departm 

ent   of   Water   Resources   began 

Dperation   of    s 

tation    in   Apri 

1    1966. 
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TABLE  B-l2(Cont.) 
DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN   FKT) 


WATER    YEAR 

STATION    NO. 

STATION  NAME 

\ 

I        1969 

B07040 

SAN    JOAQUIN    RIVER   AT    MAZE    ROAD    BRIDGE 

J 

fDAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

14.88 

16.26 

15.93 

19.81 

34.00 

36.89 

31.83 

28.42 

33.32 

25.64 

17.65 

18.00 

1 

14.83 

16.33 

15.93 

19.67 

33.72 

36.62 

31.73 

28.43 

33.35 

24.88 

17.64 

18.04 

2 

14.88 

16.55 

15.95 

19.49 

33.31 

36.25 

31.53 

28.26 

33.37 

24.30 

17.63 

18.00 

3 

14.99 

16.59 

16.01 

18.62 

32.81 

35.85 

31.35 

27.83 

33.38 

23.62 

17.59 

18.00 

4 

s 

15.07 

16.51 

16.01 

17.97 

32.77 

35.37 

31.05 

27.75 

33.38 

23.35 

17.52 

18.20 

S 

6 

15.18 

16.39 

16.08 

17.47 

32.73 

34.77 

31.05 

28.07 

33.38 

23.51 

17.35 

18.28 

6 

7 

15.17 

16.37 

16.64 

17.38 

32.70 

34.19 

31.51 

28.25 

33.42 

23.50 

17.32 

18.39 

7 

8 

15.10 

16.32 

16.86 

17.64 

32.71 

33.78 

31.89 

28.45 

33.53 

23.15 

17.29 

18.76 

a 

9 

15.01 

16.20 

16.76 

17.39 

33.02 

33.50 

32.38 

28.69 

33.67 

22.75 

17.29 

18.75 

9 

10 

14.91 

16.10 

16.68 

17.29 

33.58 

33.36 

32.60 

28.69 

33.86 

22.23 

17.36 

18.71 

10 

II 

14.88 

16.02 

16.55 

17.37 

33.85 

33.30 

32.32 

28.57 

33.99 

22.47 

17.36 

18.74 

11 

12 

14.90 

15.66 

16.57 

17.37 

33.93 

33.26 

31.94 

28.83 

34.00 

22.37 

17.12 

18.69 

12 

13 

15.25 

15.32 

16.50 

17.34 

34.03 

33.21 

31.69 

29.49 

33.79 

21.81 

17.04 

18.48 

13 

M 

15.75 

15.25 

16.21 

17.59 

34.14 

33.01 

31.46 

30.02 

33.47 

21.46 

17.02 

18.48 

U 

IS 

16.26 

15.38 

16.91 

20.81 

34.11 

32.78 

31.15 

30.48 

33.15 

21.02 

16.88 

18.41 

IS 

16 

16.20 

15.39 

16.52 

21.97 

34.12 

32.66 

30.75 

31.10 

32.70 

21.26 

16.78 

18.27 

16 

17 

15.96 

15.43 

16.45 

21.84 

34.18 

32.57 

30.28 

31.71 

31.94 

22.11 

16.98 

18.34 

17 

18 

15.68 

15.43 

17.17 

22.03 

34.17 

32.42 

30.01 

32.18 

31.65 

21.29 

17.25 

18.28 

ia 

19 

15.51 

15.43 

17.44 

22.20 

34.20 

32.21 

29.85 

32.47 

31.65 

19.87 

17.42 

18.17 

19 

20 

15.24 

15.38 

17.40 

23.72 

34.58 

32.09 

29.75 

32.58 

31.41 

19.35 

17.37 

18.37 

20 

21 

15.04 

15.33 

17.45 

26.97 

34.78 

32.00 

29.77 

32.64 

30.90 

19.57 

17.42 

18.41 

21 

22 

14.99 

15.29 

17.68 

30.66 

34.74 

32.03 

29.68 

32.71 

30.54 

19.65 

17.45 

18.45 

22 

33 

15.06 

15.25 

17.68 

33.16 

34.45 

32.21 

29.42 

32.79 

30.22 

19.33 

17.44 

18.45 

23 

2« 

15.12 

15.20 

17.70 

32.50 

34.28 

32.40 

29.14 

32.90 

29.98 

18.72 

17.55 

18.36 

24 

25 

15.37 

15.18 

17.82 

32.46 

34.72 

32.47 

28.90 

32.97 

29.96 

18.46 

17.78 

18.31 

25 

26 

15.83 

15.20 

17.62 

33.51 

35.79 

32.52 

28.88 

33.03 

30.04 

18.28 

17.62 

18.27 

26 

27 

15.97 

15.19 

18.29 

36.62 

36.48 

32.42 

28.86 

33.04 

29.85 

18.51 

17.54 

18.35 

27 

2> 

16.07 

15.20 

19.75 

36.44 

36.78 

32.20 

28.82 

33.06 

29.06 

18.57 

17.57 

19.30 

M 

29 

16.14 

15.53 

19.99 

35.70 

32.02 

28.66 

33.12 

27.82 

18.38 

17.67 

19.70 

29 

30 

16.20 

15.86 

20.03 

35.13 

31.92 

28.50 

33.21 

26.60 

17.94 

17.83 

19.84 

30 

31 

16.21 

19.95 

34.48 

31.84 

33.27 

17.79 

17.89 

31 

V 

J 

E       -   ESTIMATED 
NB    -    NO    RECORD 
NF    -    NO   flOW 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE   HEIGHTS 


f  DATE 

TIME 

GAGE  HT 

OATE 

TIME 

GAGE   HT. 

DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

DATE 

Time 

GAGE  HT?\ 

10-15-68 

1715 

16.33 

12-29-68 

2245 

20.04 

2-28-69 

37.00 

7-17-69 

0745 

22.19 

11-    3-68 

2030 

16.65 

1-23-69 

0800 

33.43 

4-10-69 

0830 

32.63 

12-15-68 

0600 

17.09 

1-27-69 

2015 

38.31 

6-12-69 

0600 

34.03 

^ 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


121   13    37 


SW29       3S       7E 


37.00a       2-28-69 


JAN    50-MAR52  SEP   43-DEC   49    1943 

OCT  65-DATE   APR  52-SEP  65  1959 

1959 


1959  0.00  USED 
0.00  USCGS 
3.41     USED 


Station  located  at  State  Highway  132  Bridge,  13  miles  west  of  Modesto,  two  miles  upstream  from  mouth  of  the 
Stanislaus  River.   Gage  height-discharge  relation  affected  by  backwater  from  the  Stanislaus  River  during  high  flows 
in  the  Stanislaus.   Flows  regulated  by  upstream  reservoirs  and  diversions. 


2 pre sent  the  maxi 


discharge  as  the  station  was  affected  by  backwate 
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TABLE  B-l2(Cont.) 
DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN   FEET) 


fWATBI  YEAH 

STATION   NO 

STATION  NAME 

■\ 

1          1969 

B03175 

STANISLAUS    RIVER   AT   ORANGE    BLOSSOM   BRIDGE 

J 

fOAV 

OCT. 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DAY^ 

i 

1.28 

1.82 

2.05 

2.79 

12.00 

9.77 

7.27 

6.51 

12.98 

4.23 

1.62 

1.52 

1 

2 

1.28 

1.83 

2.01 

3.26 

9.68 

9.48 

7.03 

6.57 

12.98 

3.57 

1.60 

1.50 

2 

3 

1.32 

2.02 

2.27 

3.30 

9.50 

9.31 

6.85 

6.62 

12.87 

2.60 

1.57 

1.55 

3 

4 

1.34 

2.02 

2.09 

3.28 

8.90 

8.70 

6.84 

6.63 

12.96 

4.49 

1.54 

1.62 

5 

1.36 

1.88 

2.00 

3.27 

7.92 

8.73 

7.37 

6.66 

12.77 

4.67 

1.54 

1.56 

6 

1.38 

1.96 

2.04 

3.27 

8.13 

8.65 

8.36 

6.66 

12.41 

3.38 

1.55 

1.66 

6 

7 

1.38 

2.05 

1.98 

3.58 

7.67 

8.52 

8.24 

6.68 

11.98 

4.10 

1.58 

1.68 

6 

1.36 

1.99 

2.05 

4.63 

8.06 

8.38 

8.24 

6.72 

11.16 

3.49 

1.62 

1.63 

9 

1.38 

2.04 

2.03 

4.68 

8.12 

8.20 

8.26 

6.91 

10.77 

2.68 

1.60 

1.50 

10 

1.41 

2.01 

1.99 

5.88 

8.28 

8.26 

8.38 

7.40 

9.64 

2.66 

1.59 

1.42 

II 

1.39 

2.02 

2.08 

5.43 

9.27 

7.92 

8.41 

11.56 

7.58 

2.78 

1.58 

1.42 

11 

12 

1.48 

2.05 

2.05 

5.88 

10.30 

7.49 

7.66 

11.96 

6.12 

3.48 

1.65 

1.43 

13 

1.48 

2.02 

1.98 

6.97 

9.80 

6.88 

7.52 

12.40 

4.90 

3.50 

1.61 

1.39 

14 

1.50 

2.02 

2.16 

9.02 

9.63 

6.69 

7.30 

12.66 

3.85 

3.46 

1.60 

1.38 

IS 

1.52 

2.26 

2.15 

7.65 

9.87 

8.01 

7.07 

12.93 

3.79 

4.69 

1.58 

1.37 

16 

1.46 

2.12 

2.41 

7.34 

9.57 

7.93 

6.97 

13.01 

5.71 

3.24 

1.57 

1.41 

16 

17 

1.40 

2.00 

2.11 

7.20 

9.35 

7.86 

6.96 

13.02 

8.62 

1.93 

1.55 

1.43 

18 

1.49 

2.08 

2.11 

6.80 

10.06 

7.76 

6.85 

13.03 

7.92 

1.83 

1.56 

1.39 

19 

1.85 

2.08 

2.00 

9.67 

9.71 

7.66 

6.70 

13.02 

7.68 

1.73 

1.58 

1.43 

20 

1.85 

2.08 

2.06 

12.85 

9.53 

7.57 

6.69 

12.95 

7.68 

1.64 

1.64 

1.34 

21 

1.87 

2.03 

2.06 

20.70 

9.11 

7.57 

6.63 

12.82 

7.37 

1.58 

1.58 

1.32 

21 

1.87 

1.96 

2.06 

18.33 

8.68 

7.43 

6.59 

13.01 

7.02 

1.61 

1.55 

1.35 

22 

1.82 

2.02 

2.06 

13.03 

9.28 

7.37 

6.55 

13.03 

6.72 

1.56 

1.54 

1.44 

23 

1.81 

2.05 

2.10 

11.92 

10.41 

6.95 

6.60 

12.94 

6.23 

1.57 

1.57 

3.94 

24 

1.84 

2.06 

2.52 

14.51 

10.24 

6.41 

6.62 

12.88 

5.25 

1.59 

1.58 

4.53 

25 

26 

1.83 

2.06 

2.92 

18.28 

10.11 

6.79 

6.65 

12.94 

3.91 

1.58 

1.57 

4.74 

26 

1.83 

2.00 

2.21 

16.14 

9.71 

6.79 

6.68 

12.88 

2.24 

1.57 

1.55 

4.86 

1.83 

2.04 

2.12 

13.26 

9.71 

7.56 

6.62 

12.95 

1.98 

1.55 

1.59 

4.85 

28 

1.81 

2.04 

2.14 

12.84 

8.28 

6.51 

13.10 

1.94 

1.57 

1.60 

4.77 

29 

1.90 

2.05 

2.07 

12.79 

8.15 

6.50 

13.05 

1.95 

1.56 

1.61 

3.78 

30 

1.88 

2.03 

12.78 

1.56 

31 

V 

J 

E       -   ESTIMATED 
Nil   -   NO   RECORD 
NF    -   NO   FLOW 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE   HEIGHTS 


(  DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

DATE 

TIME 

GAG!    HT 

DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

DATE 

TIME 

GAGE  HT?\ 

1-10-69 

1130 

6.17 

2-12-69 

0815 

10.48 

4-10-69 

1600 

-.  r  I 

7-    5-69 

34: 

5.82 

1-14-69 

0600 

9.69 

2-24-69 

1550 

11.73 

5-11-69 

1300 

12.96 

7-15-69 

0800 

5.20 

1-21-69 

1400 

23.11 

3-14-69 

2115 

8.18 

6-17-69 

0100 

8.85 

Vl-26-69 

1245 

1.85 

.'•-,  —  >    ' 

1700 

8.41 

7-    1-69 

1030 

.     2 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


SW  4    2S    HE 


12-2  3-5  5      JUN    28-DEC    39 
APR   40-DATE 


Station    located   at  bridge,    5.0  miles  east  of   Oakdale.      Flow   regulated  by   reservoi 
is    1,020   square  miles.      Equipped  with   radio   telemeter. 


and   powerplants 


117.21  USCGS 


Drainage  area 
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TABLE  B- 12  (Com.) 
DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN  FEET} 


WATER    TEAR 


STATION    NAME 


STANISLAUS  RIVER  AT  RIPON 


fDAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

1 

36.67 

36.79 

36.96 

37.19 

55.93 

53.28 

49.74 

46.73 

55.84 

40.28 

37.45 

37.51 

1 

3 

37.04 

36.80 

36.97 

37.53 

55.27 

53.35 

48.85 

46.82 

55.82 

42.12 

37.66 

37.41 

2 

3 

37.10 

36.91 

36.95 

38.52 

53.90 

53.02 

48.26 

47.05 

55.77 

41.28 

37.96 

37.50 

3 

4 

36.91 

37.59 

37.00 

38.82 

53.42 

52.68 

47.93 

47.19 

55.71 

40.10 

37.81 

37.45 

4 

5 

36.96 

37.50 

37.13 

38.88 

52.41 

51.87 

48.00 

47.24 

55.71 

42.74 

37.78 

37.54 

5 

6 

37.05 

37.19 

37.03 

38.91 

51.01 

51.62 

49.69 

47.13 

55.57 

42.45 

37.72 

37.63 

6 

7 

37.17 

37.01 

36.99 

38.93 

50.88 

51.42 

50.72 

47.18 

55.26 

41.26 

37.58 

37.86 

7 

t 

36.82 

36.99 

36.96 

39.48 

50.25 

51.17 

50.60 

47.09 

54.90 

41.47 

37.47 

38.27 

• 

9 

36.91 

37.00 

36.93 

41.02 

50.45 

50.89 

50.54 

47.20 

54.34 

40.59 

37.24 

38.19 

9 

10 

36.81 

36.97 

36.95 

41.56 

50.52 

50.64 

50.57 

47.51 

53.94 

39.94 

37.30 

37.84 

10 

11 

36.61 

36.99 

36.95 

43.09 

50.87 

50.55 

50.77 

48.83 

52.95 

39.72 

37.58 

37.72 

11 

12 

36.63 

37.00 

36.95 

42.96 

52.35 

49.99 

50.67 

53.14 

50.17 

39.73 

37.61 

37.62 

12 

13 

37.07 

37.05 

37.00 

43.74 

53.59 

49.21 

49.84 

54.72 

47.16 

40.51 

37.54 

37.50 

13 

14 

37.69 

37.04 

37.03 

46.31 

53.27 

47.92 

49.50 

55.37 

44.75 

40.57 

37.22 

37.79 

14 

15 

38.03 

37.12 

37.15 

49.10 

53.06 

48.35 

48.96 

55.60 

43.49 

40.60 

37.25 

37.72 

IS 

16 

37.82 

37.50 

37.32 

47.92 

53.30 

49.79 

48.45 

55.87 

42.99 

41.72 

37.23 

37.80 

16 

17 

37.57 

37.42 

37.67 

47.33 

53.00 

49.81 

48.18 

55.94 

46.89 

40.16 

37.27 

37.66 

17 

ia 

37.20 

37.18 

37.44 

46.91 

52.86 

49.68 

48.07 

55.98 

50.38 

39.06 

37.31 

37.47 

II 

19 

36.94 

37.08 

37.20 

46.86 

53.63 

49.48 

47.81 

56.00 

49.67 

38.76 

37.37 

37.93 

19 

20 

36.75 

37.10 

37.09 

51.23 

53.39 

49.27 

47.64 

55.94 

49.23 

38.55 

37.23 

38.06 

20 

21 

36.77 

37.07 

37.03 

55.33 

52.98 

49.16 

47.71 

55.88 

49.17 

38.36 

37.22 

38.00 

21 

22 

36.78 

37.04 

37.01 

59.85 

52.37 

49.02 

47.46 

5S.88 

48.54 

38.13 

37.18 

38.10 

23 

36.80 

36.99 

36.99 

57.69 

51.76 

48.79 

47.25 

56.01 

48.10 

38.02 

37.24 

37.77 

23 

24 

36.82 

36.95 

37.02 

56.06 

52.72 

48.66 

47.21 

56.01 

47.21 

37.87 

37.62 

37.81 

24 

25 

36.75 

36.98 

37.10 

55.68 

53.85 

47.60 

47.23 

55.92 

46.25 

38.11 

37.66 

39.55 

25 

26 

36.74 

36.99 

37.49 

57.30 

53.88 

47.12 

47.37 

55.91 

44.52 

38.12 

37.48 

41.18 

26 

36.74 

37.00 

38.52 

58.66 

53.54 

47.46 

47.37 

55.91 

42.46 

38.34 

37.53 

41.80 

27 

36.73 

36.98 

38.13 

57.15 

53.17 

47.64 

47.30 

55.89 

40.95 

38.22 

37.30 

42.20 

21 

36.73 

36.95 

37.67 

56.28 

49.51 

47.01 

55.92 

40.59 

38.00 

37.43 

42.40 

29 

30 

36.75 

36.98 

37.46 

55.98 

50.54 

46.83 

55.99 

40.39 

37.89 

37.84 

42.13 

30 

31 

36.77 

37.29 

55.94 

50.47 

5S.91 

37.61 

37.69 

31 

v 

J 

E      -   ESTIMATED 

US    -    NO   RECORD 
NF    -    NO   FlOW 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE   HEIGHTS 


f  DATE 

TIME 

34GE  HT 

DATE 

time 

GAGS  HT. 

DATE 

T:ME 

GAGE  HT 

DATE 

TIME 

GAGE  HT."\ 

:-.:- 

.- 

5-23-69 

1845 

56.04 

2-25-69 

1815 

54.09 

6-18-69 

0915 

50.58 

4-12-69 

V 

0500 

50.93 

■> 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 

5D        I      «5o 

ON 

TO  GAGE 


SE29   2S    8E 


APR   40-DATE 


Station   located   15    feet  downstream   from  the   Southern  Pacific   Railroad  Bridge,    1.0  mile   southeast   of   Ripon.      Records 
furnished  by  U.    S.    Geological  Survey.      Flow  records   are  published   in  U.    S.    Geological   Survey   report    "Surface  Water 
Records   of  California".      Drainage   area    is    1,075   square  miles. 
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TABLE  B-l2(Cont.) 
DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT 

(IN    FEET] 


fWATER    YEAR 

STATION  NO. 

STATION   NAME 

"\ 

I          1969 

B03115 

STANISLAUS    RIVER   AT    KOETITZ    RANCH 

) 

rDAY 

OCT. 

NOV. 

D6C. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

I 

27.73 

27.56 

27.67 

27.90 

4  5.54 

4  3.34 

40.04 

37.05 

45.62 

31.64 

29.20 

29.30 

I 

27.94 

27.58 

27.67 

27.97 

45.22 

43.45 

39.28 

37.12 

45.60 

33.11 

29.33 

29.17 

2 

28.17 

27.69 

27.65 

28.86 

44.02 

43.22 

38.67 

37.28 

45.62 

32.75 

29.67 

29.23 

3 

4 

28.00 

28.07 

27.66 

29.27 

43.44 

42.92 

38.35 

37.46 

45.53 

31.60 

29.43 

29.31 

4 

S 

28.08 

28.27 

27.80 

29.40 

42.82 

42.27 

38.42 

37.52 

45.54 

33.39 

29.22 

29.28 

5 

28.10 

28.02 

27.77 

29.45 

41.29 

41.85 

39.52 

37.40 

45.47 

33.94 

29.38 

29.32 

6 

7 

28.21 

27.82 

27.68 

29.49 

41.00 

41.63 

40.72 

37.48 

45.25 

32.68 

29.30 

29.67 

7 

8 

28.01 

27.75 

27.67 

29.72 

40.41 

41.37 

40.75 

37.38 

45.00 

32.81 

29.30 

30.14 

a 

9 

27.97 

27.76 

27.63 

31.13 

40.53 

41.08 

40.72 

37.52 

44.58 

32.16 

29.06 

30.13 

9 

10 

27.82 

27.73 

27.65 

31.69 

40.63 

40.81 

40.77 

37.70 

44.27 

31.46 

29.12 

29.94 

10 

II 

27.77 

27.72 

27.67 

33.16 

40.89 

40.71 

40.90 

38.70 

43.67 

31.19 

29.33 

29.67 

II 

12 

27.76 

27.73 

27.65 

33.26 

41.93 

40.31 

40.95 

41.93 

41.66 

31.09 

29.38 

29.44 

12 

13 

28.09 

27.77 

27.68 

33.80 

43.28 

39.63 

40.27 

44.28 

38.71 

31.78 

29.37 

29.34 

13 

14 

28.72 

27.77 

27.75 

35.46 

43.35 

38.58 

39.89 

45.50 

36.56 

32.04 

28.98 

29.62 

14 

IS 

29.04 

27.82 

27.80 

38.54 

43.09 

38.49 

39.40 

45.76 

35.36 

31.73 

29.13 

29.67 

IS 

16 

28.96 

28.07 

27.93 

37.81 

43.17 

39.88 

38.85 

45.90 

34.90 

33.06 

29.13 

29.72 

16 

17 

28.52 

28.16 

28.22 

37.26 

43.11 

39.99 

38.48 

45.90 

37.38 

31.82 

29.20 

29.54 

17 

II 

28.18 

27.96 

28.18 

36.96 

42.82 

39.87 

38.34 

45.86 

40.87 

30.65 

29.26 

29.38 

18 

19 

27.90 

27.82 

27.93 

36.68 

43.36 

39.70 

38.09 

45.86 

40.53 

30.32 

29.16 

29.70 

19 

10 

27.68 

27.81 

27.82 

39.76 

43.44 

39.50 

37.85 

45.77 

40.02 

30.09 

28.99 

29.92 

20 

31 

27.63 

27.79 

27.73 

43.20 

43.09 

39.37 

38.01 

45.70 

39.92 

30.08 

29.01 

29.82 

21 

22 

27.63 

27.77 

27.70 

48.16 

42.64 

39.27 

37.86 

45.66 

39.42 

29.73 

28.96 

29.93 

22 

13 

27.64 

27.73 

27.68 

46.77 

42.00 

39.07 

37.62 

45.74 

38.87 

29.72 

28.83 

29.45 

23 

24 

27.68 

27.68 

27.70 

45.72 

42.41 

38.96 

37.57 

45.75 

38.12 

29.52 

29.34 

29.36 

24 

25 

27.60 

27.68 

27.77 

45.24 

43.47 

38.28 

37.51 

45.70 

37.24 

29.71 

29.46 

30.71 

25 

26 

27.57 

27.69 

27.99 

46.20 

43.88 

37.61 

37.60 

45.67 

35.89 

29.78 

29.13 

32.59 

26 

27 

27.52 

27.71 

28.78 

47.42 

43.69 

37.94 

37.62 

45.65 

34.25 

30.03 

29.42 

33.04 

27 

28 

27.52 

27.69 

28.89 

46.49 

43.34 

38.01 

37.62 

45.64 

32.72 

30.05 

29.10 

33.57 

28 

29 

27.56 

27.66 

28.45 

45.81 

39.28 

37.34 

45.64 

32.27 

29.70 

29.04 

33.78 

29 

30 

27.58 

27.68 

28.19 

45.60 

40.46 

37.17 

45.72 

31.88 

29.58 

29.56 

33.67 

30 

31 

27.58 

28.02 

45.54 

40.54 

45.68 

29.36 

29.50 

31 

V 

J 

E       -   ESTIMATED 
NR   -   NO   RECORD 
NF    -    NO    FLOW 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE    HEIGHTS 


'  DATE 

•IMS 

GAGE  HT 

DATE 

TIME 

GAGE    HT. 

DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

DATE 

time 

GAGE  ht:N 

10-15-68 

2330 

29.20 

1-22-69 

1200 

48.78 

5-17-69 

■;    • 

45.93 

9-30-69 

0930 

33.85 

12-27-68 

2200 

29.14 

2-26-69 

0130 

43.95 

6-18-69 

1415 

41.01 

1-15-69 

1130 

38.74 

4-12-69 

0800 

41.07 

7-    6-69 

0200 

34.81 

*v 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


37  41  57   121  10  08   SW  2   3S  7E 


50.5    |12-24-55    OCT  62-DATE    MAR  50-SEP  62  1950  |  1962   -0.63    USC&GS 

1963  0.37    USC&GS 


Station  located  on  left  bank  9.35  miles  upstream  from  mouth,  0.6  mile  northwest  of  Bacon  and  Gates  road  junction, 
3.7  miles  southwest  of  Ripon. 
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TABLE  B-l2(Cont.) 


WATK    YEAS 


DAILY   MEAN   GAGE   HEIGHT    ^_ 

(IN   FEET) 


STATION    NO         STATION    NAME 


SAN    JOAQUIN    RIVED    HEAP    VSPNALIS 


Tday 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY^ 

10.55 

11.88 

11.65 

15.48 

30.70 

32.91 

28.41 

24.78 

29.94 

21.75 

14.21 

14.40 

i 

10.48 

11.98 

11.64 

15.34 

30.39 

32.72 

28.33 

24.78 

29.95 

21.04 

14.27 

14.39 

10.58 

12.18 

11.65 

15.29 

29.99 

32.42 

28.12 

24.70 

29.96 

20.58 

14.34 

14.35 

3 

10.67 

12.32 

11.72 

14.70 

29.44 

32.05 

27.94 

24.32 

29.98 

19.87 

14.32 

14.37 

4 

5 

10.81 

12.31 

11.73 

14.09 

29.29 

31.67 

27.67 

24.24 

29.98 

19.68 

14.16 

14.48 

5 

10.95 

12.19 

11.81 

13.58 

29.20 

31.15 

27.60 

24.50 

29.96 

19.99 

14.03 

14.59 

6 

10.93 

12.12 

12.26 

13.45 

29.12 

30.63 

28.00 

24.67 

29.98 

19.88 

13.98 

14.71 

7 

10.81 

12. OS 

12.55 

13.74 

29.14 

30.22 

28.37 

24.77 

30.03 

19.59 

13.96 

15.07 

1 

10.69 

11.94 

12.47 

13.69 

29.29 

29.94 

28.74 

24.95 

30.10 

19.23 

13.96 

15.13 

9 

10 

10.66 

11.86 

12.39 

13.75 

29.74 

29.77 

29.01 

25.04 

30.20 

18.63 

13.99 

15.05 

10 

11 

10.67 

11.78 

12.29 

14.04 

30.07 

29.68 

28.89 

24.96 

30.32 

18.67 

14.06 

15.02 

11 

12 

10.55 

11.52 

12.29 

14.21 

30.17 

29.64 

28.56 

25.25 

30.29 

18.69 

13.86 

14.96 

11 

13 

10.93 

11.14 

12.22 

14.24 

30.29 

29.60 

28.28 

26.06 

30.06 

18.29 

13.7-J— 

14.81 

13 

14 

11.53 

11.04 

12.38 

14.55 

30.39 

29.44 

28.05 

26.69 

29.72 

18.02 

13.68 

14.83 

14 

15 

12.10 

11.17 

12.68 

17.35 

30.37 

29.23 

27.77 

27.21 

29.36 

17.63 

13.58 

14.82 

15 

It 

12. IS 

11.21 

12.35 

18.72 

30.35 

29.13 

27.40 

27.83 

29.01 

17.70 

13.49 

14.68 

16 

17 

11.85 

11.31 

12.26 

18.61 

30.39 

29.07 

26.94 

28.40 

28.42 

18.46 

13.67 

14.68 

17 

11 

11.53 

11.32 

12.85 

18.68 

30.39 

28.95 

26.58 

28.84 

28.13 

17.88 

13.93 

14.67 

11 

19 

11.30 

11.26 

13.17 

18.79 

30.39 

28.78 

26.39 

29.13 

28.14 

16.51 

13.99 

14.53 

19 

10 

11.04 

11.21 

13.12 

19.99 

30.68 

28.65 

26.27 

29.30 

27.98 

15.89 

13.98 

14.79 

10 

11 

10.78 

11.15 

13.14 

23.10 

30.83 

28.56 

26.27 

29.34 

27.56 

15.94 

13.96 

14.86 

11 

n 

10.68 

11.11 

13.36 

27.58 

30.92 

28.57 

26.18 

29.38 

27.19 

15.97 

13.96 

14.89 

11 

13 

10.73 

11.06 

13.38 

30.29 

30.66 

28.67 

25.90 

29.44 

26.81 

15.77 

13.92 

14.83 

13 

14 

10.83 

11.00 

13.40 

29.47 

30.50 

28.80 

25.56 

29.54 

26.51 

15.20 

14.07 

14.72 

14 

15 

10.96 

10.95 

13.53 

29.15 

30.80 

28.90 

25.28 

29.62 

26.39 

14.97 

14.32 

14.75 

15 

16 

11.42 

10.96 

13.42 

30.11 

31.67 

28.92 

25.21 

29.66 

26.42 

14.82 

14.17 

15.08 

16 

37 

11.58 

10.97 

13.84 

32.83 

32.40 

28.87 

25.22 

29.66 

26.20 

14.98 

14.07 

15.20 

17 

11 

11.68 

10.97 

15.31 

32.52 

32.62 

28.71 

25.18 

29.68 

25.38 

15.06 

14.09 

15.93 

11 

19 

11.76 

11.17 

15.63 

32.16 

28.56 

25.07 

29.74 

24.07 

14.96 

14.12 

16.46 

19 

30 

11.81 

11.56 

15.67 

31.76 

28.51 

24.88 

29.83 

22.73 

14.62 

14.30 

16.63 

30 

31 

11.83 

IS. 61 

31.15 

28.44 

29.90 

14.41 

14.37 

V 

J 

E       -   EST1MATH) 
N«   -   NO  DECOSD 
Nf    -    NO   ROW 


MAXIMUM    INSTANTANEOUS   GAGE    HEIGHTS 


f  DATE 

TIME 

GAGE  HT 

DATE 

T'WE 

GAGE   HT. 

DATE 

TIME 

GAGE  HT. 

DATE                     TIJIE                 GAGE  HT.^ 

1-23-69 

0400 

. 

:-:--■-■ 

2400 

JO. 42 

--     - 

.: 

.      . 

1-27-69 

2200 

34.55 

2-22-69 

1200 

30.94 

4-10-69 

1800 

29.05 

2-14-69 

2400 

30.41 

3-    1-69 

1400 

32.96 

6-11-69 

2100 

30.35 

V 

J 

MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


DISCHARGE 


DATE 


40    34      121    15 


79000       I    27.75 I     12-    9-50      JUL    22-DEC    23  19311 1959  =  .  4  ESSE 

32.81a         12-    9-50      JAN   24-FEB    25  ' 

52600  34.55  1-27-69      JUN    25-OCT    28  1931    1959  5.06  USCG 

HAY    29-DATE  1959  0.00  USCG 

Station   located  on   left   bank   20   feet   downstream   from  the   Durham  Ferry  Highway  Bridge,    3  miles   downstream   from  the 
Stanislaus   River   3.4  miles   northeast  of  Vernalis.      Drainage  area    is   approximately   13,540  square  miles.      Natural    flow 

stream  affected  by  storage   reservoirs,    power  developments,    ground  water  withdrawals   and  diversions    for 
irrigation.      Low   flows   consist   mainly  of    return   flow   from   irrigation.      This   station    is   operated   under   the 
Federal-State  Cooperative   Program.      Equipped  with  DWR  radio  telemeter.      The   records   are    furnished  by  the   U.    S. 
Geological   Survey. 

Reflects   present  datum.      The  gage  height  of   32.81   feet   does   not   represent   the   maximum  discharge   of  79,000  cfs.    as 
water  was   bypassing   the   station  through    levee  breaks   upstream  from  station. 
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TABLE  B-13 

CORRECTIONS  AND  REVISIONS 
TO 
PREVIOUSLY  PUBLISHED  REPORTS 

This  table  shows  corrections  and  revisions  to  surface 
water  measurement  data  of  the  Bulletin  No.  130  series  and 
Bulletin  No.  23  series  not  previously  published  in  Bulletin 
No.  130-66,  Volume  IV. 

For  other  corrections  and  revisions  to  previously 
published  reports  dating  back  to  1924,  refer  to  page  160, 
Table  B-ll,  Bulletin  No.  130-66,  Volume  IV. 
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TABLE  B-13 
CORRECTIONS  AND  REVISIONS  TO  PREVIOUSLY  PUBLISHED  REPORTS 


LOCATION  OF  ERROR 

ITEM 

CHANGE 

PAGE 

MILE  a 
BANK 

NAME 

FROM 

TO 

Bulletin  No.  23-58 

Surface  Water  Flow  for  1958 

132 

Table  149  San  Joaquin  River  at  Whitehouse 

Bulletin  No.  130-63   Hydrologic  Data  1963 
Volume  XV,  San  Joaquin  Valley 

July  acre-feet 
Water  Year  Total 

247300 
1292000 

24730 
1069000 

B-19 

Table  B-9  Miami  Creek  near  Oakhurst 

Maximum  Discharge 
1963  Water  Year 

Maximum  Discharge 
of  record 

1140E 
1140E 

804 
804 

B-29 

Table  B-19   Bear  Creek  near  Cathay 

Maximum  Discharge 
1963  Water 
Year 

flow 
gage  ht. 

3850E 
9.98 

4170E 
10.07 

Maximum  Discharge 
of  record 

flow 
gage  ht . 

3850E 
9.98 

4170E 
10.07 

B-98 

A  (12.00- 
13.75) 

Table  B-87   Tranquillity  Irrigation 
District 

Bulletin  No.  130-64   Hydrologic  Data  1964 
Volume  TV,  San  Joaquin  Valley 

Diversions 

Oct. 
Nov. 
Dec. 
Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Total 

204 

1777 
4066 

557 

6306 

1414 

143  24 

204 

52 
2005 
4112 
383 
2291 
7200 
7454 
6659 
1414 
31774 

68 

Table  B-4   Miami  Creek  near  Oakhurst 

Maximum  Discharge 
of  record 

1140E 

804 

78 

Table  B-4   Bear  Creek  near  Catheys  Valley 

Bulletin  No.  130-65   Hydrologic  Data  1965 
Volume  IV,  San  Joaquin  Valley 

Maximum  Discharge 
of  record 

flow 

gage  ht . 

3850E 
9.98 

4170E 
10.07 

61 

Table  B-5   Miami  Creek  near  Oakhurst 

Maximum  Discharge 
of  record 

1140E 

804 

72 

Table  B-5   Bear  Creek  near  Catheys  Valley 

Maximum  Discharge 
of  record 

flow 

gage  ht . 

date 

4166E 
9.97 

1-7-65 

4170E 

10.07 

2-1-63 

82 

Table  B-5   Orestimba  Creek 
near  Crows  Landing 

Daily  Mean  Discharge 
Jan.   8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

B     NR 
A     NR 
C     NR 
K     NR 
W     NR 
A     NR 
T     NR 
E     NR 
R     NR 
NR 

115 

112. 55R 

Table  B-7   Diversions  -  San  Joaquin  River 

L.  A.  Thompson 

Delete 
Lii 

Entire 
e 

117 

233. 63L 

Table  B-7   United  Packing  Company 

Bulletin  No.  130-66  Hydrologic  Data  1966 
Volume  IV,  San  Joaquin  Valley 

Diversions 

Total 

omitted 
in  1965 

700 

76 

Table  B-4   Bear  Creek  near  Catheys  Valley 

Maximum  Discharge 
of  record 

flow 

gage  ht. 

date 

4166E 

9.97 

1-7-65 

4170E 

10.07 

2-1-63 

78 

Table  B-4   Burns  Creek  at  Hornitos 

Maximum  Discharge 
1966  Water  Year 

1330E 

2020E 
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TABLE  B-13  (Cont.) 
CORRECTIONS  AND  REVISIONS  TO  PREVIOUSLY  PUBLISHED  REPORTS 
LOCATION  OF  ERROR 


Table  B-7   Turlock  Irrigation  District 


Table  B-9   Exports  from  Tuolumne  River 


1.9  L 
2.9L 


Bulletin  No.  130-67   Hydrologic  Data  1967 
Volume  IV,  San  Joaquin  Valley 


Table  B-6   Sycamore  Island  Stock  Ranch  5 


Bulletin  No.  130-68   Hydrologic  Data  1968 
Volume  IV,  San  Joaquin  Valley 

Table  B-5   Laguna  Water  District 


Table  B-5   J.  V.  Steenstrup  Estate 


Total  acre-feet  diverted  - 

January 
Average  cubic  feet  per 

second 
Monthly  use  in  percent  of 

seasonal 
Total  Diversion 
Average  cubic  feet  per 

second 


Total   acre-feet 


Oct. 
Nov. 
Dec. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug . 

Sept. 

Total 


Diversions 


Divers  ions 


May 

June 

July 


FROM 

18033 

2  93 

3.5 

516577 
714 


15655 
12685 
14987 
7812 
11913 
15566 
11060 
15208 
18388 
21398 
21312 
19498 
185482 


Steen- 
strup 


TO 

1833 

29.8 

0.4 

500377 
691 


15696 
12721 
15023 
7851 
11946 
12607 
11106 
15260 
18438 
21462 
21379 
19552 
183041 


110 
110 


John  & 
Robert 
Bogetti 
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APPENDIX    C 
GROUND    WATER   MEASUREMENT 
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INTRODUCTION 
The  Department  of  Water  Resources  cooperates  with  the  U.  S.  Geological  Survey,  U.  S.  Bureau  of 
Reclamation,  irrigation  and  water  storage  districts,  and  other  local  agencies  for  the  systematic  observation 
of  ground  water  levels.   The  Department  obtains  approximately  13,000  water  level  measurements  annually  on 
some  7,500  wells  in  the  San  Joaquin  Valley.   The  period  of  record  for  these  wells  varies  from  one  to  over 
40  years.   In  preparation  of  the  ground  water  maps  most  of  the  spring  well  measurements  were  used.   However, 
because  significant  trends  in  water  level  fluctuations  can  be  indicated  by  a  representative  sample,  a 
selection  was  made  of  approximately  538  wells  for  reporting  of  actual  measurements. 

This  appendix  presents  ground  water  measurement  data  on  these  538  wells  for  the  period  October  1, 
1968,  through  September  30,  196  9.   These  wells  were  selected  as  being  representative  of  all  the  wells 
measured  in  the  area  and  are  designated  as  selected  wells.   Their  selection  is  based  on  a  number  of  factors, 
including  areal  distribution,  length  of  water  level  record,  frequency  of  measurements,  conformity  with 
respect  to  water  level  fluctuation  in  the  ground  water  basin  or  area  in  a  confined  aquifer,  or  in  a  zone  of 
shallow  depth,  and  availability  of  a  log,  mineral  analyses,  and  production  record. 

Two  numbering  systems  are  used  by  the  Department  to  facilitate  processing  of  water  level  measure- 
ment data.   The  two  systems  are  the  Region  and  Basin  Designation  and  the  State  Well  Numbering  System  as 
described  below. 

The  regions  used  in  this  report  are  geographic  areas  defined  in  Section  13040  of  the  Water  Code. 
That  portion  of  California  covered  by  this  volume  comprises  the  southern  portion  of  Central  Valley  Region 
No.  5.   A  decimal  system  of  the  form  0-00.00  has  been  selected  according  to  geographic  regions,  ground  water 
basins,  and  district  or  area  as  follows: 

5-22.15 

Region  (Central  Valley  Region) 

Ground  Water  Basin  (San  Joaquin  Valley) — 
District  or  area  (Fresno  Irrigation  District)^— 
The  State  Well  Numbering  System  is  based  on  township,  range,  and  sect 
Land  Survey.   The  number  of  a  well,  assigned  in  accordance  with  this  system,  is 
Number,  as  illustrated  below: 

13S  /  19E  -  16   K   01   M 
Township  I 

Range  ■■  ■  ■   --J 


subdivisions  of  the  Public 
ferred  to  as  the  State  Well 


Sect  ion 

Tract  —  ■  ■   

Sequence  Number 


Base  and  Meridian  (M)  Mount  Diablo  (S)  San  Bernardino — • 
This  number  identifies  and  locates  the  well.   In  the  example,  the  well  is  in  Township  13  South,  Range  19  East, 
Tract  K  of  Section  16,  located  in  the  Mount  Diablo  Base  and  Meridian.   A  section  is  divided  into  40-acre 
tracts  as  follows : 


D 

C 

B 

A 

E 

' 

G 

H 

M 

L 

K 

J 

N 

P 

Q 

R 

Sequence  numbers  in  a  tract  are  generally 
well  to  be  assigned  a  number  in  Tract  K. 


chronological  order.   The  example  designates  the  fi 
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Figure  C-l.    FLUCTUATION  OF  AVERAGE  WATER  LEVEL  IN  SELECTED  AREAS 


MADERA  GROUND  WATER  AREA 
AREA  342.6  SQUARE  MILES 

AVERAGE   GROUND   SURFACE  ELEVATION   230' 


FRESNO  GROUND  WATER  AREA 
AREA  404.0  SQUARE  MILES 

AVERAGE   GROUND    SURFACE  ELEVATION     291' 


IMS 
YEAR 


CONSOLIDATED  GROUND  WATER  AREA 
AREA  243.0  SQUARE  MILES 

AVERAGE  GROUND   SURFACE   ELEVATION     296' 


I ~                      ^                    TIT 

--^>     '"''                                                              Sv 

-"  ~  T-~~^t   t~     s 

CHANGE  M  AREA  _^S  r 

1              MINI 

1920  1925  1930 


1940  1945  1950  1955  I960  1965  1970 

YEAR 


CENTERVILLE  BOTTOMS  GROUND  WATER  AREA 
AREA  18.15  SQUARE  MILES 

AVERAGE  GROUND   SURFACE  ELEVATION  363' 


~ 


DEPARTMENT   OF   WATER   RESOURCES         SAN    JOAQUIN  DISTRICT    1969 
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Figure  C-l  (Continued).     FLUCTUATION  OF  AVERAGE  WATER  LEVEL  IN  SELECTED  AREAS 
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Figure  C-l  (Continued] 

.     FLUCTUATION  OF  AVERAGE  WATER  LEVEL 

IN  SELECTED  AREAS 
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Figure  C-l  (Continued).     FLUCTUATION  OF  AVERAGE  WATER  LEVEL  IN  SELECTED  AREAS 
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Figure  C-l  (Continued).     FLUCTUATION  OF  AVERAGE  WATER  LEVEL  IN  SELECTED  AREAS 
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Figure  C-l  (Continued).  FLUCTUATION  OF  AVERAGE  WATER  LEVEL  IN  SELECTED  AREAS 
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Figure  C-2.    FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED  WELLS 
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Figure  C-2  (Continued).     FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED  WELLS 
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Figure  C-2  (Continued).     FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED  WELLS 
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Figure  C-2  (Continued).     FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED  WELLS 
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Figure  C-2  (Continued).     FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED  WELLS 


SOUTHERN  SAN  JOAQUIN  MUNICIPAL  UTILITY  DISTRICT  (5-22.36) 
WELL  25S/26E-28H2,  M.O.B.  S  M. 

GROUNO    SURFACE  ELEVATION   4W' 


- 

— 

.        ill 

\ 

t          ' 

' 

\n  •■•   • 

^FF7 

1 
.... 

3_p 

Hffi:ffi: 

- 

:gl 

. 

^=7 

-r- ^ 

t    - 

-4 

#fl 

=a- 

— — — H — ' 

w: 

^=Hn 

' 

EB:S 

L  . 

_ 

- 

_ 

- :: 

1965  1970 


AVENAL-Mc  KITTRICK  AREA  (5-22.44) 
WELL  25S/I9E-2002  M.D.B.S  M. 

GROUND   SURFACE  ELEVATION   480' 


« 


1965  i9?0 


DEPARTMENT    OF  WATER  RESOURCES        SAN    JOAOUIN  DISTRICT  1969 


162 


Figure  C-2  (Continued).     FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED   WELLS 
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Figure  C-2  (Continued).     FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED   WELLS 
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Figure  C-2  (Continued).     FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED  WELLS 
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Figure  C-2  (Continued).     FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED  WELLS 
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Figure  C-2  (Continued).     FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED  WELLS 


KERN  RIVER  DELTA  AREA   (5-22.40) 
WELL  30S/26E-27AI,  M.D.B.S  M. 

GROUND   SURFACE  ELEVATION    339' 

"                 1                         II 

'vv     V 

it            ~L\ 

H 

7 

-/- 

\- 

.              \ 

0 

L 

i  V\ 

I 

Vn 

0                                                                          250 

-  i    it 

& 

t            43 

31 

t 

IB 

D 

h                                                                          200 

III 

u 

L 

1945                  1950                  (955                  I960                  1965                  1970 
2                                                                                                                                              TEAR 

z 

0 

P                                                               STONE  CORRAL 

<                                                 IRRIGATION  DISTRICT  (5-22.22) 

y                                                             WELL  l7S/26E-7RI,M.D.B.aM. 

GROUND  SURFACE  ELEVATION  364' 

LI                                                                 Z7° 

„^7\H 

-    -V             * 

\~          t 

rv    ^r 

n  U 

\\ 

/ 

Jit 

=o          "    *  \N 

320                          >    \   V 

1945                   1950                    1955 

TEAf 

I960                    1965                    1970 

DEPARTMENT  OF  WATER    RESOURCES      SAN  JOAQUIN  DISTRICT    1969 


167 


Figure  C-2  (Continued).    FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED  WELLS 
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Figure  C-2  (Continued).     FLUCTUATiON  OF   WATER  LEVELS  IN   SELECTED  WELLS 
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Figure  C-2  (Continued).     FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED  WELLS 
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Figure  C-2  (Continued).    FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED  WELLS 
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Figure  C-2  (Continued).     FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED  WELLS 
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Figure  C-2  (Continued).     FLUCTUATION  OF  WATER  LEVELS  IN  SELECTED  WELLS 
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WELL  IOS/I5E-23KI,  M.O.B.S  M. 

GROUND   SURFACE   ELEVATION    194' 


DELTA-MENDOTA  AREA-DEEP  ZONE  (5-22.11) 
WELL  IOS/IOE-3IGI,  M.D.B.a  M. 

GROUND   SURFACE  ELEVATION  I9|' 
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TABLE  C-l 


CHANGE  IN  AVERAGE  GROUND  WATER  LEVEL 

IN  DISTRICTS  OR  AREAS  IN  THE  SAN  JOAQUIN  VALLEY 

Spring  1968  -  Spring  1969 


Ground  Water  Districts  or  Areas 

Number  of 

Wells 
Considered 
in 
Analysis^ 

Change 
Feet 

Name 

=  er 

San  Joaquin  Valley 
Tracy  Area 

Oakdale  Irrigation  District 
Modesto  Irrigation  District 
Turlock  Irrigation  District 
Merced  Irrigation  District 
El  Nido  Irrigation  District 
Delta-Mendota  Area 
Chowchilla  Water  District 
Madera  Irrigation  District 
West  Chowchilla-Madera  Area 
Fresno  Irrigation  District 
City  of  Fresno 
Fresno  Slough  Area 
Consolidated  Irrigation  District 
Alta  Irrigation  District 
Lower  Kings  River  Area 

Shallow  Zone 

Deep  Zone 
Orange  Cove  Irrigation  District 
Stone  Corral  Irrigation  District 
Ivanhoe  Irrigation  District 
Kaweah-Delta  Water  Conservation  District 
Tulare  Irrigation  District 
Exeter  Irrigation  District 
Lindsay-Strathmore  Irrigation  District 
Lindmore  Irrigation  District 
Porterville  Irrigation  District 
Lower  Tule  River  Irrigation  District 

Shallow  Zone 

Deep  Zone 
Vandalia  Irrigation  District 
Saucelito  Irrigation  District 

Shallow  Zone 

Deep  Zone 
Pixley  Irrigation  District 

Shallow  Zone 

Deep  Zone 


5-22.00 
5-22.04 
5-22.06 
5-22.07 
5-22.08 
5-22.09 
5-22.10 
5-22.11 
5-22.12 
5-22.13 
5-22.14 
5-22.15 
5-22.16 
5-22.17 
5-22.18 
5-22.19 
5-22.20 


5-22.21 
5-22.22 
5-22.23 
5-22.24 
5-22.25 
5-22.26 
5-22.27 
5-22.28 
5-22.29 
5-22.30 


5-22.31 
5-22.32 


+  3.0 

-  1.5 

-  .-; 

+  3.5 
+  5.7 
+  6.7 
+  2.7 

-  4.5 

-  3.0 
*  0.2 

-  0.3 

-  0.8 

-  2.8 

-  1.9 
+  4.0 

+  1.5 
-15.3 

+  1.8 

+  1.5 

-  1.8 

-  5.2 

-  7.8 
+  1.0 

-  0.1 

-  7.2 

-  2.5 

-  3.2 
+  0.7 

-  1.8 

-  9.2 

-  6.2 

-  4.7 

-  3.4 
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TABLE  C-l  (Cont.) 


CHANGE  IN  AVERAGE  GROUND  WATER  LEVEL 

IN  DISTRICTS  OR  AREAS  IN  THE  SAN  JOAQUIN  VALLEY 

Spring  1968  -  Spring  1969 


Ground 

Water  Districts  or 

Areas 

Number  of 
Wells 

Considered 
in      . 
Analysis^ 

Change 

in 
Feet 

Number 

San  Joaquin  Valley  (Continued) 
Alpaugh-Allensworth  Area 
Shallow  Zone 
Deep  Zone 
Delano-Earlimart  Irrigation  District 
Shallow  Zone 
Deep  Zone 
Southern  San  Joaquin  Municipal  Utility  District 
Shallow  Zone 
Deep  Zone 
North  Kern  Water  Storage  District 
Shallow  Zone 
Deep  Zone 
Shafter-Wasco  Irrigation  District 
Shallow  Zone 
Deep  Zone 
City  of  Bakersfield 
Kern  River  Delta  Area 
Shallow  Zone 
Deep  Zone  - 
Edison-Maricopa  Area 

Deep  Zone 
Buena  Vista  Water  Storage  District 
Semitropic  Water  Storage  District 
Shallow  Zone 
Deep  Zone 
Avenal-McKittrick  Area 
Tulare  Lake-Lost  Hills  Area 
Corcoran  Irrigation  District 
Shallow  Zone 
Deep  Zone 
Mendota-Huron  Area 

Deep  Zone 
Poso  Soil  Conservation  District 
San  Luis  Canal  Company 
Terra  Bella  Irrigation  District 
Merced  Bottoms 
Centerville  Bottoms  Area 
Garfield  Water  District 


5-22.39 
5-22.40 


5-22.42 
5-22.43 


5-22.44 
5-22.45 
5-22.46 


5-22.48 
5-22.49 
5-22.50 
5-22.54 
5-22.64 
5-22.65 


No  measurements 


+    2.5 

-  7.3 

-  6.0 

-  5.0 

-  3.0 

-11.4 

-  5.7 
+    2.6 

+    2.4 

-  1.0 
+    0.1 

-  5.3 

-  1.4 

-  4.0 
+    7.1 

-  4.5 
+   3.0 

made   spring    1969. 
-19.0 

-  2.0 
-18.4 

+13. 85/ 
+   0.8 
+   4.2 

-  0.1 
+    5.1 

0.0 
+    2.6 
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TABLE  C-l  (Cont.) 

CHANGE  IN  AVERAGE  GROUND  WATER  LEVEL 

IN  DISTRICTS  OR  AREAS  IN  THE  SAN  JOAQUIN  VALLEY 

Spring  1968  -  Spring  1969 


Ground  Water  Districts  or  Areas 

Number  of 

Wells 
Considered 

in     / 
Analysis^/ 

Change 

in 

Feet 

Name 

Number 

San  Joaquin  Valley  (Continued) 
Kings  County  Water  District 

Shallow  Zone 

Deep  Zone 
Pleasant  Valley  Area 


-  2.7 
-11.3 
+  9.7 


a/  Average  changes  were  determined  by  planimetering  ground  water  contour  maps.   Where  numbers 

appear  changes  were  computed  by  numerical  averages, 
b/  Average  change  determined  from  water  level  measurements  made  during  December  1967  and  December  1? 
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TABLE  C-2 


CHANGE  IN  AVERAGE  GROUND  WATER  LEVEL  FROM 

1921  TO  1951  AND  1951  TO  196  9 

IN  18  GROUND  WATER  AREAS  IN  THE  SAN  JOAQUIN  VALLEY 


Net 

Net 

Area 

change 

change 

Irrigation  and  Other 

in  water 

in  water 

Name 

of  Ground  Water  Area 

square 
miles 

Water  Districts  Included  in 
the  Ground  Water  Area 

level   / 

1921-51ay 

in  feet 

level   . 

1951-6 9H/ 

in  feet 

Fresno 

Consolidated 

Centerville  Bottoms 

Alta 

Ivanhoe 

Outside  Ivanhoe 

Mill  Creek 

Tulare 
Elk  Bayou 

Lindsay-Exeter 

Tule  River 

Lower  Deer  Creek 

Middle  Deer  Creek 
Delano-Ear limart 

McFarland-Shafter 


Arvin-Edison 


342.6 
404.0 

243.0 
18.1 

190.9 
17.4 
76.6 

128.2 

121.1 
67.6 


Madera  Irrigation  District  and 
Chowchilla  Water  District 


Fresno  Irrigation  District  and 
City  of  Fresno 


Consolidated  Irrigation  District 


Alta  Irrigation  District 

Ivanhoe  Irrigation  District 

Stone  Corral  Irrigation  District  and  a 
portion  of  Alta  Irrigation  District 

Portions  of  Kings  County  Water  District 

and  Kaweah  Delta  Water  Conservation  District 

Tulare  Irrigation  District 

Portion  of  Kaweah  Delta  Water  Conservation 
District 

Exeter  Irrigation  District,  Lindsay- 
Strathmore  Irrigation  District,  and 
Lindmore  Irrigation  District 

Porterville  Irrigation  District,  portions 
of  Lower  Tule  River  Irrigation  District,  and 
Saucelito  Irrigation  District 

Portions  of  Lower  Tule  River  Irrigation 
District,  Saucelito  Irrigation  District, 
and  Delano-Earlimart  Irrigation  District 


54.6    Terra  Bella  Irrigation  District 


Portions  of  Delano-Earlimart  Irrigation 
District  and  Southern  San  Joaquin  Municipal 
Utility  District 

North  Kern  Water  Storage  District,  Shafter- 
Wasco  Irrigation  District,  and  a  portion  of 
Southern  San  Joaquin  Municipal  Utility 
District 


24.  l£/ 


22.4 


28.5 


59.1 

47.8 


17.4 


-  19.0  +  1,8 
+       1.0  -  0.9 

-  17. 2£/  +  9.5 

-  55.9  +  29.0 


3.7 


0.9 
0.7 


06.7 

_ 

1.2^/ 

+ 

1.2£ 

61.8 

- 

16. 6§/ 
50.41/ 

33.8 

+ 
+ 

13. 7e/ 
5.2f/ 

99.0 

+ 

2.9§/ 
20.  9 f/ 

36.3 

- 

58.8 
6.63/ 

205.2        Arvin-Edison   Water   Storage   District 


.<£/    -  22.31/ 


a/  1951  was  the  first  year  of  substantial  deliveries  from  the  Friant-Kern  Canal. 

b/  Fall  1951  to  spring  1969. 

c/  Fall  1929  to  fall  1951. 

d/  Fall  1941  to  fall  1951. 

e/  Unconfined  aquifer,  spring  1961  to  spring  1969,  only  one  aquifer  reported  prior  to  1961. 

f/  Pressure  surface,  spring  1961  to  spring  1969,  only  one  aquifer  reported  prior  to  1961. 

3/  Pressure  surface,  spring  1963  to  spring  1969,  only  one  aquifer  reported  prior  to  1963. 
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TABLE  C-3 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

An  explanation  of  the  column  headings  and  the  code  symbols  follows: 

State  Well  Number — refer  to  the  explanation  under  Introduction,  page  151. 

Ground  surface  elevation  represents  the  elevation  in  feet  above  mean  sea  level  (U.S.G.S.  and 
U.S.C.  &  G.S.  datum)  of  the  ground  surface  at  the  well.   Elevations  are  usually  taken  from  topographic  maps 
and  the  accuracy  is  controlled  by  topographic  standards. 

Date  is  the  date  the  depth  measurement  was  r.iade.   Where  00  appears  in  the  date,  day  of  measurement 
is  unknown. 

Ground  surface  to  water  surface  in  feet  is  the  measured  depth  in  feet  from  the  ground  surface  to 
the  water  surface  in  the  well. 

Other  code  symbols  used  in  this  column  are  as  follows: 

NO  MEASUREMENT 


0 .  Measurement  discontinued 

1.  Pumping 

2.  Pump  house  locked 

3.  Tape  hung  up 

4.  Can't  get  tape  in  casing 


5.  Unable  to  locate  well 

6.  Well  has  been  destroyed 

7.  Special 

8.  Casing  leaking  or  wet 

9.  Temporarily  inaccessible 

The  words  FLOW  and  DRY  are  shown  in  this  column  to  indicate  a  flowing  or  dry  well. 
Water  surface  elevation  is  the  elevation  in  feet  above  mean  sea  level  (U.S.G.S.  and  U.S.C.  &  G.S. 
datum)  of  the  water  surface  in  the  well.   It  was  derived  by  machine  computation  by  subtraction  of  the  depth 
measurement  from  the  reference  point  elevation. 

Agency  supplying  data  represents  the  code  numbers  for  the  agencies  supplying  water  level  data. 
In  this  list  of  water  levels,  the  agency  furnishing  the  measurement  is  noted.   The  agencies  and 
code  numbers  assigned  to  them  are  as  follows: 

Agency  Code  Agency 

5000  u.  S.  Geological  Survey 

5001*         U.  S.  Bureau  of  Reclamation 
5050  Department  of  Water  Resources 

5121  Kern  County  Water  Agency 

5129  Kings  County  Water  District 

5200  City  of  Fresno 

5520  Oakdale  Irrigation  District 

5521  Modesto  Irrigation  District 

5524  Turlock  Irrigation  District 

5525  Merced  Irrigation  District 

5527  El  Nido  Irrigation  District 

5528  Chowchilla  Water  District 

5529  Poso  Soil  Conservation  District 
5608  Porterville  Irrigation  District 
5631          Fresno  Irrigation  District 

5636  Consolidated  Irrigation  District 

5637  Alta  Irrigation  District 

5640  Buena  Vista  Water  Storage  District 

5644  Arvin-Edison  Water  Storage  District 

5700  Kern  County  Land  Company 

*A  large  amount  of  data  listed  under  this  agency  code  has  been 
gathered  by  irrigation  and  water  districts  and  compiled  by  the 
Bureau  of  Reclamation  for  transmittal  to  the  Department  of 
Water  Resources. 
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TABLE  C-3 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


-• 

|  -    ., 

™ 

*s£sr 

HI 

»* 

^^ct  to"" 

CENTRAL  VALLEY  REOIOH 

MODESTO    IRRIGATION  DISTRICT 

5-22.07 

SAN  JOASUIN  VALLEY 

5-22.00 

2S/09E-30PO1  M 

93.0 

7-07-69 

18.8 

74.2 

5050 

(Cont.) 

8-04-69 

19.8 

73.2 

OAKDALE   IRRIGATION  DISTRICT 

5-22.06 

9-02-69 

21.6 

71.4 

1S/09E-16J01  M 

119.0 

10-01-68 
11-01-68 

64.7 
63.3 

54.3            5520 
55.7 

2S/09E-31001  M 

100.3 

3-03-69 

33.0 

67.3 

5521 

12-02-68 

63.0 

56.0 

3S/O7E-12C01  M 

47.0 

10-04-68 

7.1 

39.9 

5050 

1-02-69 

62.8 

56.2 

11-01-68 

9.2 

37.8 

2-03-69 

62.5 

56.5 

12-03-68 

10.1 

36.9 

3-03-69 

62.2 

56.8 

1-02-69 

10.2 

36.8 

4-01-69 

61.6 

57.4 

2-06-69 

8.4 

38.6 

5-01-69 

62.3 

56.7 

3-03-69 

6.1 

40.9 

6-02-69 

63.9 

55.1 

4-02-69 

5.0 

42.0 

7-01-69 

64.5 

54.5 

5-06-69 

3-1 

43.9 

8-01-69 

64.6 

54.4 

6-02-69 

4.3 

42.7 

9-02-69 

64.2 

54.8 

7-07-69 
8-04-69 

4.2 
4.2 

42.8 
42.8 

1S/09E-36A01  M 

145.0 

3-00-69 

53.3 

91.7            5520 

9-O2-69 

5.2 

41.8 

1S/10E-19L01  M 

1*6.5 

10-01-68 

61.5 

85.0           5520 

3S/07E-35A02  M 

40.0 

10-09-68 

5.4 

34.6 

5050 

11-01-68 

56.5 

90.0 

11-01-68 

5.0 

35.0 

12-02-68 

56.0 

90.5 

12-03-68 

5.0 

35.0 

1-02-69 

55.8 

90.7 

1-02-69 

4.9 

35.1 

2-03-69 

55.8 

90.7 

2-06-69 

2.8 

37.2 

3-03-69 

55.4 

91.1 

3-03-69 

1.3 

38-Z 

4-01-69 

55.0 

91.5 

4-02-69 

3.2 

36.8 

5-01-69 

55.3 

91.2 

5-06-69 

2.5 

37.5 

6-02-69 

56.3 

90.2 

6-02-69 

3.1 

36.9 

7-01-69 

54.8 

91.7 

7-07-69 

3.3 

36.7 

8-01-69 

54.7 

91.8 

8-04-69 

2-9 

37.1 

9-02-69 

54.0 

92.5 

9-02-69 

3.6 

36.4 

1S/10E-28J01  M 

193.0 

3-00-69 

84.9 

108.1           5520 

3S/08E-O3AO2  M 

73.0 

10-04-68 
11-01-68 

24.5 
23.9 

48.5 
49.1 

5050 

2S/09E-26F01  H 

132.0 

10-01-68 

58.0 

74.0          5520 

12-03-68 

23.6 

49.4 

11-01-68 

54.5 

77.5 

1-02-69 

23.6 

49.4 

12-02-68 

54.2 

77.8 

2-06-69 

23.2 

49.8 

1-02-69 

54.0 

78.0 

3-03-69 

23.1 

49.9 

2-03-69 

51.2 

80.8 

4-02-69 

21.0 

52.0 

3-03-69 

50.9 

81.1 

5-06-69 

20.7 

52-3 

4-01-69 

51.1 

80.9 

6-02-69 

19.4 

53.6 

5-01-69 

52.8 

79-2 

7-07-69 

19.6 

53.4 

6-02-69 

52.8 

79.2 

8-04-69 

18.7 

54.3 

7-01-69 

51.9 

80.1 

9-02-69 

18.4 

54.6 

8-01-69 

NM-1 

9-02-69 

53.0 

79.0 

3S/08E-22C02  M 

64.0 

10-09-68 
11-01-68 

16.5 
16.3 

47.5 
47.7 

5050 

2S/10E-O4HO1  M 

185.5 

10-01-68 

NM-1 

5520 

12-03-68 

15.4 

48.6 

11-01-68 

80.5 

105.0 

1-02-69 

15-1 

48.9 

12-02-68 

79-1 

105.4 

2-06-69 

14.5 

49.5 

1-02-69 

78.6 

106.9 

3-03-69 

13.3 

50.7 

2-03-69 

78.2 

107.3 

4-02-69 

12.4 

51.6 

3-03-69 

77.3 

108.2 

5-06-69 

11.4 

52.6 

4-01-69 

76.9 

108.6 

6-02-69 

12.2 

51.8 

5-01-69 

77.5 

108.0 

7-07-69 

13.2 

50.8 

6-02-69 

78.0 

107.5 

8-04-69 

13-8 

50.2 

7-01-69 

78.4 

107.1 

9-02-69 

14.3 

49.7 

8-OI-69 

78.8 

106.7 

9-02-69 

78.3 

107.2 

3S/08E-24C02  M 

74.0 

3-03-69 

24.1 

49.9 

5521 

2S/10E-33JO1  M 

165.0 

3-OO-69 

61.0 

104.0           5520 

3S/09E-08D01  M 

92.5 

3-03-69 

26.4 

66.1 

5521 

2S/11E-29B01  M 

218.0 

10-01-68 
11-01-68 

97.6 
95. "i 

120.4            5520 
122.6 

3S/09E-11M01   M 

99.0 

3-03-69 

19.3 

79.7 

5521 

12-02-68 

94.0 

124.0 

3S/09E-21A01  M 

99.2 

3-03-69 

42.0 

57.2 

5521 

1-02-69 

93.1 

124.9 

2-03-69 

92.6 

125.4 

3S/09E-26P01  M 

100.0 

10-04-68 

"5-5 

54.5 

5050 

3-03-69 

91.8 

126.2 

11-01-68 

45.8 

54.2 

4-01-69 

91.4 

126.6 

12-03-68 

45.4 

54.6 

5-OI-69 

93.7 

124.3 

1-02-69 

45.9 

54.1 

6-02-69 

95.0 

123.0 

2-06-69 

43.9 

56.1 

7-OI-69 

94.7 

123.3 

3-04-69 

43.8 

5f.2 

8-OI-69 

96.2 

121.8 

4-02-69 

43.9 

56.1 

9-02-69 

96.O 

122.0 

5-OI-69 
6-OI-69 

"3.6 
43.0 

56.4 
57.0 

2S/11E-31N01  M 

192.0 

3-OO-69 

76.2 

115.8             5520 

7-01-69 
8-OI-69 

42.5 
42.2 

57.5 
57.8 

2S/12E-31K01  M 

190.0 

3-OO-69 

42.1 

147.9             5520 

9-01-69 

42.0 

58.0 

3S/10E-15A01  M 

152.0 

10-01-68 
11-01-68 

55.4 
52.8 

96.6             5520 
99.2 

3S/1OE-06O01  M 

133.1 

3-03-69 

38.2 

94.9 

5521 

12-02-68 

50.4 

101.6 

3S/10E-29K01  M 

119.2 

3-03-69 

45.8 

73.4 

5521 

1-02-69 

49.3 

102.7 

2-03-69 

48.5 

103.5 

3S/10E-32001   M 

123.0 

3-03-69 

55.4 

67.6 

5521 

3-03-69 

47.5 

104.5 

4-01-69 

46.7 

105.3 

3S/1OE-33E01  M 

120.0 

10-04-68 

57.9 

62.1 

5050 

5-01-69 

47.1 

104.9 

11-01-68 

57.2 

62.8 

6-02-69 

49.8 

102.2 

12-03-68 

57.2 

62.8 

7-01-69 

NM-1 

1-02-69 

56.3 

63.7 

8-01-69 

NM-1 

2-06-69 

53.7 

66.3 

9-02-69 

49.4 

102.6 

3-04-69 
4-02-69 

52.7 
53.6 

67.3 

66.4 

3S/11E-18D01  M 

162.0 

3-OO-69 

55.1 

106.9            5520 

5-01-69 
6-01-69 
7-01-69 

53.7 
52.4 
52.4 

66.3 
67.6 
67.6 

MODESTO   IRRIOA^ 

5-22.07 

8-01-69 

53.3 

66.7 

9-01-69 

53.7 

66.3 

2S/08E-25P01  M 

94.0 

3-03-69 

31.5 

62.5           5521 

4S/08E-03F01  M 

63.0 

3-09-69 

19-0 

44.0 

5521 

2S/09E-30P01  M 

93.0 

10-04-68 
11-01-68 

30.0 
32.7 

63.0           5050 
60.3 

12-03-68 

31.0 

62.0 

TURLOCK    IRRI0A7 

5-22.08 

1-02-69 

31.4 

61.6 

2-06 -69 

26.4 

66.6 

4S/08E-22R01  M 

55.0 

10-09-68 

8.0 

47.0 

5050 

3-03-69 
4-02-69 

24.2 

68.8 

11-01-68 

8.0 

47.0 

24.2 

68.8 

12-03-68 

8.7 

46.3 

5-06-69 

18.5 

74.5 

1-06 -69 

10.1 

44.9 

6-02-69 

17.9 

75.1 

2-06-69 

9.1 

45.9 
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TABLE  C-3(Cont.) 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


sSSS* 

-  ■  -. 

TURLOCK   IRRIGATION   DISTRICT 

5-22.08 

4S/08E-22R01  H              55.0 

(Cont.) 

3-04-69 
4-02-69 
5-01-69 
6-01-69 
7-01-69 
8-01-69 
9-01-69 

8.5 
9.2 
8.0 

3.4 
7.0 
6.9 
6.2 

46.5 
45.8 
47.0 
46.6 
48.0 
48.1 
48.8 

5050 

4S/08E-27DO1   M 

55.0 

3-05-69 

8.6 

5524 

4S/09E-21N01  M 
1R01  H 
4S/11E-29N01  H 
4S/11E-31R01  M 
5S/08E-01N01  M 
5S/O8E-10AO1  M 
5S/09E-04A01   M 


5S/11E-21N01  M 
5S/11E-30AO1  M 
5S/11E-33N01  H 
6S/O9E-15R01  N 
6S/10E-21A01  M 
6S/10E-28D01  M 
6S/11E-O6N01  M 
6S/11E-08R01  M 


75.0 
109.0 
131.0 
128.6 
53.0 
»9.7 
70.0 


5S/O9E-14R01   M  75.0 

5S/09E-24N01   M  75.0 

5S/09E-28A01   M  63.4 

5S/09E-34J01  II  64.0 


5S/10E-19R01  H  82.9 

5S/10E-21RO1  M  92.0 

5S/11E-06J02  H  124.0 


125.0 
117.0 
115.5 
60.0 
85.6 
83.6 
106.2 
115.0 


3-04-69 
3-05-69 


3-05-69 

10-09-68 
11-06-68 
12-04-68 
1-06-69 
2-06-69 
3-05-69 
4-02-69 
5-06-69 
6-02-69 
7-09-69 
8-04-69 
9-02-69 

3-05-69 

3-05-69 

3-05-69 

10-09-68 
11-06-68 
12-04-68 
1-06-69 
2-06-69 
3-05-69 
4-02-69 
5-06-69 
6-02-69 
7-09-69 
8-04-69 
9-02-69 

3-03-69 

3-03-69 

10-07-68 
11-06-68 
12-05-68 
1-07-69 
2-06-69 
3-05-69 
4-03-69 
5-06 -69 
6-03-69 
7-07-69 
8-06-69 
9-03-69 

3-03-69 

3-03-69 

3-03-69 

3-04-69 

3-03-69 

3-04-69 

3-03-69 

3-03-69 


HERCED   IRRI0ATION  DISTRICT 
6S/12E-22N01  M  150.0  9 

;soi  m         178.1  3 

7S/10E-01N01  H      90.7 
7S/11E-01H01  M     118.0 


3-00-69 

11-06-68 

12-11-68 
1-02-69 
1-30-69 

5-01-59 
6-02-69 
7-OI-69 
8-12-69 
9-IO-69 


8.2 

8.0 
11.1 
7.8 
2.3 
9.0 
9.8 


6.0 
».8 

4.5 
4.9 


7.4 
1C.6 
13.2 
12.7 
13.7 
14.4 
13.2 
12.9 


3.0 

15.8 
13.7 
11.6 
14.6 
NH-7 
NH-7 
8.4 
5-6 
7.4 
8.6 


9.8 
9.6 

11.3 


7.8 

14.4 

14.5 
13.2 

11.1 
12.0 
13.5 
11.5 
12.3 
14.0 
11.2 


40.7 

60.2 
61.2 
61.4 

62.4 
64.1 
65.8 
64.0 
65.2 
65.5 
65.1 


72.7 

73.0 

60.8 

49.3 
57.8 
57.5 
58.7 
56.6 

53"S 
50.8 

51.3 
50.3 
49.6 
50.8 
51.1 

82.5 


115.6 
118.4 
116.6 
115.4 
114.6 
114.1 

118.4 

104.7 

110.4 

58.3 

82.7 

73.3 

06.6 

IO3.7 


82.9 

103.6 
103.9 
103.5 
104.8 
106.9 
106.0 
104.5 
106.5 
105.7 
104.0 
106.8 


5524 
5524 
5524 
5524 
5524 
552* 
5050 


5524 
5524 
5524 
5050 


5524 
5524 
5050 


5524 
5524 
5524 
552* 
5524 
5524 
5524 
5524 

5050 
5525 
5525 
5050 


■ 

="?£  r- 

«™ 

AGEPO 

°stsr 

ri? 

6LE..T.0. 

*"£."« 

MERCED   IRRIOATION  DISTRICT  (Cone. 

)    5-22-09 

7S/11E-13M01   N 

106.6 

3-03-69 

6.2 

100.4 

5525 

7S/12E-12D01  N 

144.0 

11-06-68 

16.5 

127.5 

5050 

12-11-68 

16.6 

127.4 

1-02-69 

16.7 

127.3 

1-30-69 

14.1 

129.9 

l$il 

12.3 
12.2 

131.7 
131.8 

5-01-69 

12.1 

131.9 

6-02-69 

11.5 

132.5 

7-01-69 

§:? 

134.4 

8-12-69 

135.3 
134.8 

9-10-69 

9.2 

7S/12E-12R01  II 

147.3 

3-03-69 

Dry 

5525 

7S/13E-16H01  H 

151.9 

3-03-69 

11.0 

140.9 

5525 

7S/13E-26D01   M 

155.8 

11-06-68 

16.5 

139.3 

5050 

12-11-68 

16.5 

139.3 

1-02-69 

16.1 

139.7 

1-30-69 

13.2 

142.6 

3-05-69 

9.* 

146.4 

4-04-69 

9.9 

145-9 

5-01-69 

u 

146.7 

6-02-69 

147.2 

7-01-69 

8-12-6Q 

7.7 

148.1 

7.7 

148.1 

9-10-69 

7.6 

148.2 

7S/14B-11N01  M 

192.0 

9-10-69 

11.9 

180.1 

5050 

7S/14E-16R01   II 

187.5 

3-03-69 

13.7 

173-8 

5525 

8S/12E-01D01  H 

120.2 

3-03-69 

NH-7 

5525 

8S/13E-09R01   M 

135-0 

3-03-69 

0.6 

134.4 

5525 

8S/14E-01A01   H 

196.8 

3-03-69 

10.8 

186.0 

5525 

8S/14B-10N01   M 

172.6 

9-10-69 

5.8 

166.8 

5050 

EL  NIDO   IRRIOATION   DISTRICT 

5-22.10 

9S/13E-14H01   M 

133.0 

2-27-69 

80.0 

53.0 

5527 

9S/14E-20B01   II 

152.0 

2-27-69 

62.0 

90.0 

5527 

DELTA  -HENDOTA   AREA 
3S/05E-23M01  N  167.0 


4S/06E-04N01   II 


4S/06E-09R01  M  166.3 

4S/07E-27H01   K  68.0 

5S/07E-13X01   M  107.0 

5S/07E-14D01  M  130.4 

5S/07E-23L01  H  138.0 


10-01-68 
11-04-68 
12-02-68 
1-03-69 
2-06-69 
3-06-69 
4-09-69 
5-05-69 

10-01-68 

12-02-68 
1-03-69 
2-06-69 
3-06 -69 
4-09-69 
5-OS-69 
6-06-69 
7-09-69 
8-01-69 
9-05-69 

10-18-68 
3-19-69 


10-O1-68 
11-04-68 

12-02-63 

1-03-69 

2-06-69 

3 -06 -69 
4-09-69 

5-05-69 
6-06 -69 
7-01-69 
8-01-69 
9-05-69 


140.4 
133.7 
131.7 
128.2 

NH-7 
122.8 
121.1 

MH-0 

167.1 
162.7 
156.6 
156.4 

NH-7 
141.4 
137.0 
144.1 
154.9 
155.0 

NH-7 
166.0 


vy- 

83.6 

83.2 

NH-7 

92.6 

NH-9 

89.2 

83.2 

NH-7 

KM- 

91.0 


5S/08E-32K01  H  90.9 

6S/07E-12P01   H  2*8.3 

6S/08E-10H02  H  80.0 


5001 
5001 
5001 
5001 
5050 


5001 
5050 

5O50 
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TABLE  C-3(Cont.) 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


9JHACE 

«*»  £.- 

'."■: 

owg  «,- 

su^S. 

WIMM 

.:-  '■ 

""' 

SreS 

•" 

gin 

DELTA-MENDOTA  AREA    (Cont. 

) 

5-22.11 

DELTA -XENDOTA    AREA    (Cont 

.) 

5-22.11 

6S/08E-16M01  M 

129.5 

10-07-68 

60.4 

n-i 

5050 

10S/11E-23D01  N 

99.0 

10-07-68 

NM-6 

5050 

3-17-69 

54.9 

10S/11E-27E02  M 

101.3 

10-07-68 

57.0 

47.1 

5050 

6S/08E-21R02  N 

133.0 

10-01-68 

62.3 

70.7 

5050 

3-19-69 

54.2 

11-OM  8 

67.7 

60.8 

65.3 

12-02-68 

72.2 

11S/10E-1U01   M 

157.3 

10-09-68 

55-8 

101.5 

5050 

1-03-69 
2-06-69 

67.0 

66.0 

3-19-69 

47.7 

109.6 

NM-7 

3-06-69 

57.4 

75.6 

llS/lOE-22901  M 

246.8 

10-08-68 

142.8 

104.0 

5050 

4-09-69 

60.8 

72.2 

3-18-69 

108.5 

138.3 

sZoS-69 

66.2 
65.I 

66.8 
67.9 

11S/11E-02J02  M 

106.0 

10-08-68 

101.3 

5050 

7-07-69 

NM-7 

3-17-69 

104.6 

8-06-69 

NM-7 

9-05-69 

60.4 

72.6 

11S/11E-22K01  M 

114.2 

10-08-68 
3-18-69 

3-8 

1.5 

110.4 
112.7 

5050 

6S/08E-27J01   M 

114.5 

10-07-68 

49.0 

65.5 

5050 

3-17-69 

42.0 

72.5 

11S/11E-22Q03  M 

114.0 

10-08-68 
3-18-69 

12.6 
14.7 

101.4 
99-3 

5050 

6S/08E-29J01  M 

190.0 

10-07-68 

KM -4 

5050 

3-17-69 

MM  -4 

11S/12E-31C01  M 

132.0 

10-08-68 

3-17-69 

24.0 
NM-9 

106.0 

5050 

7S/08E-22LO1  M 

127.9 

10-08-68 

46.0 

81.9 

5050 

3-20-69 

42.4 

85.5 

12S/12E-06DO1  M 

144.0 

10-04-68 

5.6 

138.4 

5001 

7S/09E-04RO1   M 

65.6 

10-08-68 

18.2 

47.4 

5050 

12S/12E-25D01  M 

177.0 

10-10-68 

62.6 

114.4 

5001 

3-20-69 

0.9 

64.7 

3-17-69 

57.6 

119.« 

7S/09E-26N01  M 

68.4 

10-08-68 

8.4 

60.0 

5050 

12S/12E-25D02  M 

177.0 

10-10-68 

8.5 

168.5 

5001 

3-18-69 

0.6 

67.8 

3-17-69 

8.3 

168.7 

8S/08E-01KOI  M 

123.2 

10-08-68 

15.1 

108.1 

5050 

12S/13E-10N01  M 

144.0 

10-10-68 

2.8 

141.2 

5001 

3-20-69 

20.0 

103.2 

3-17-69 

2.0 

141.4 

8S/08E-15J01  M 

172.8 

10-08-68 

53.0 

119.8 

5050 

3-20-69 

26.7 

146.1 

CHOWCHILLA 

WATER   DISTRICT 

5-22.12 

8S/09E-26H01  M 

75.0 

10-09-68 
3-18-69 

41.9 
NM-9 

33.1 

5050 

9S/14E-25R01  M 

185.0 

2-20-69 

68.0 

117.0 

5001 

9S/15E-22R02  M 

216.5 

10-25-68 

117.5 

99.0 

5001 

8S/09E-26H03  M 

75.0 

10-08-68 
3-18-69 

8.7 
NM-9 

66.3 

5050 

11-21-68 
12-24-68 
1-21-69 

110.2 
94.2 
NM-3 

106.3 
122.3 

8S/10E-21L04  N 

75.0 

10-09-68 
3-18-69 

7.0 
NM-9 

68.0 

5050 

9S/15E-25J02  M 

230.0 

2-20-69 

2-20-69 

NM-0 
46.9 

183-1 

5001 

9S/08E-24A01  m 

157.0 

10-10-68 

13.3 

143.7 

5050 

3-19-69 

KM-4 

9S/15E-27A01  M 

216.5 

2-20-69 
3-27-69 

95.4 
87.1 

121.1 
129.4 

5001 

9S/O9E-14N01  M 

96.0 

10-01-68 
11-04-68 
12-02-68 
1-03-69 
2-06-69 

64.6 
66.4 
48.2 
42.7 

NM-7 

31.4 
29.6 
47.8 
53.3 

5050 

4-23-69 
5-22-69 
6-26-69 
7-28-69 
8-19-69 

87.8 

NM-1 
NM-1 
NM-1 
123.5 

128.7 
93.0 

3-06-69 
4-09-69 
5-05-69 

35.2 
34.3 
32.6 

60.8 
61.7 
63.4 

9-17-69 

125.8 

90.7 

9S/16E-22R01  M 

267.0 

10-25-68 

44.0 

223-0 

5001 

6-03-69 

NM-7 

11-21-68 

43.2 

223.8 

7-07-69 

NM-7 

12-24-68 

43.3 

223.7 

8-05-69 

NM-7 

1-21-69 

43.9 

223.1 

9-05-69 

43.5 

52-5 

2-20-69 
3-27-69 

39-0 
41.3 

228.0 
225.7 

9S/09E-18N01   M 

153.6 

10-08-68 

32.4 

121.2 

5050 

4-23-69 

36.9 

230.1 

3-19-69 

16.0 

137.6 

5-22-69 
6-26-69 

41.5 
41.0 

225.5 
226.0 

9S/09E-23L01  M 

100.0 

10-10-68 

70.8 

29.2 

5050 

7-28-69 

225.4 

3-19-69 

41.3 

58.7 

8-19-69 
9-16-69 

41.2 
41.2 

225.8 
225.8 

9S/10E-19BO1  M 

81.0 

10-09-68 

3.1 

80.9 

5050 

3-18-69 

NM-9 

9S/17E-19L01  M 

292.0 

3-07-69 

81.9 

210.1 

5528 

9S/10E-23J01   K 

87.0 

10-09-68 
3-I8-69 

58.4 

28.6 

5050 

9S/17E-35J01   M 

320.0 

2-17-69 

88.2 

231.8 

5001 

39.7 

47.3 

9S/18E-330.O1  M 

365.0 

2-17-69 

58.3 

306.7 

5001 

9S/11E-16H01  M 

91.0 

10-08-68 

10.0 

81.0 

5050 

3-20-69 

6.3 

84.7 

10S/14E-01A01   M 

179-0 

10-25-68 

11-21-63 

80.0 
77.4 

99.0 
101.6 

5001 

9S/11E-20J01  X 

90.5 

10-09-68 

43.2 

47.3 

5050 

12-25-68 

75-3 

103.7 

3-20-69 

38.6 

51.9 

1-21-69 
2-20-69 

79-1 
73.4 

99.9 
105.6 

10S/09E-06A01   M 

147.0 

10-09-68 
3-19-69 

8.9 
6.5 

138.1 
140. 5 

5050 

3-27-69 
4-23-69 
5-22-69 

72.0 
71.0 

NM-1 

107.0 
108.0 

10S/09E-08B01  M 

167.0 

10-09-68 

72.0 

95.0 
108.0 

5050 

6-26-69 

NM-1 

3-20-69 

59.0 

7-28-69 

NM-1 

8-19-69 

NM-1 

1QS/10E-O2R01  M 

99.5 

10-10-68 
3-21-69 

22.3 
17.9 

77.2 
81.6 

5050 

9-17-69 

79.7 

99-3 

10S/14E-01R02  M 

177.0 

2-28-69 

70.4 

106.6 

5528 

10S/10E-11R01  K 

106.6 

10-10-68 

22.5 

84.1 

5050 

3-21-69 

19.2 

87.4 

10S/14E-24R01  M 

167.0 

10-25-68 
11-21-68 

89.3 
90.2 
86.7 

77.7 
76.8 
80.3 

5001 

10S/10E-31001  M 

191.1 

10-01-68 

160.8 

30.3 

5050 

12-24-68 

11-04-68 

154.8 

36.3 

1-21-69 

86.0 

81.0 

12-02-68 

163.3 

27.8 

2-20-69 

81.5 

85-5 

1-03-69 
2-06-69 

159.7 

31.4 

3-27-69 

79.1 

87.9 

NM-7 

4-25-69 

81.9 

85.1 

3-06-69 
4-09-69 

137.7 

53.4 

5-21-69 

79.0 

88.0 

137.1 

54.0 

6-26-69 

72.7 

94.3 

5-05-69 

139.0 

52.1 

7-28-69 
8-19-69 

NM-1 

6-03-69 

NM-7 

80.0 

87.0 

7-07-69 
8-05-69 

NM-7 

9-17-69 

77.7 

89.3 

NM-7 

9-05-69 

157.7 

33.4 

10S/15E-02S01  M 

212.5 

10-25-68 
11-21-68 

NM-1 

96.7 

115.8 

5001 

10S/10E-32N01  H 

189.5 

10-10-68 

145.9 

%f 

5050 

12-24-69 

92.6 
82.2 

119.9 

3-21-69 

131.0 

1-21-69 

130.3 

2-20-69 

78.2 

134.3 

3-27-69 

75.2 

137.3 
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TABLE  C-3(Cont.) 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


v.. 

« 

rS 

,  g| 

JSSm 

CHOWCHILLA 

rfATER  DISTRICT 

5-22.12 

IRRIGATION    DISTRICT 

5-22.13 

10S/15E-02801    M 

212.5 

4-25-69 

NM-1 

12S/17E-26C01  M        235.0              2-26-69 

60.8 

174.2 

5001 

(Cont .  ) 

5-21-69 

88.0 

124.5 

5001 

3-28-69 

60.3 

174.7 

i  -a  .69 

101.7 
102.8 

110.8 

4-28-69 

66.7 

168.3 

7-28-69 

109.7 
98.8 

5-28-69 

65.4 
66.1 

169.6 

8-19-69 

113.7 

6-27-69 

170.9 

9-17-69 

104.7 

107.8 

7-30-69 
8-29-69 

69.O 
71.7 

166.0 
163.3 
165.8 

10S/15E-23K01   M 

195.5 

3-06-69 

69.0 

126.5 

5001 

9-29-69 

69.2 

10S/15E-27D03  M 

184.0 

10-25-68 

NM-1 

5001 

12S/17E-34R01  M          234.0               10-29-68 

NM-1 

5001 

11-21-68 

80.3 

103.7 

11-26-68 

55.8 

178.2 

12-24-68 

78.7 

105.3 

12-27-68 

54.2 

179.8 

1-21-69 

80.8 

103.2 

1-30-69 

52.1 

181.9 
179.8 

2-20-69 

73.7 

110.3 
112.8 

2-26-69 

54.2 

3-27-69 

71.2 

3-28-69 

57.5 

176.5 

4-25-69 

69.7 

114.3 

4-28-69 

54.5 

179.5 

5-21-69 

71.6 

112.4 

5-28-69 

54.7 

179.3 

6-26-69 

NM-1 

6-27-69 

S:S 

178.6 

7-28-69 

NM-1 

7-30-69 

175.8 

8-19-69 

76.5 

107.5 

8-29-69 

56.5 

Ws.l 

9-17-69 

72.7 

111.3 

9-29-69 

55.2 

10S/16E-09E01  M 

232.0 

10-25-68 

NM-1 

5001 

12S/18E-13R01  M        288.0            10-29-68 

80.8 

207.2 

5001 

11-21-68 

85.7 

146.3 

11-26-68 

8O.5 

207.5 

12-24-68 

81.5 

150.5 

12-27-68 

78.0 

210.0 

1-21-69 

80.7 

151.3 
154.8 

1-30-69 

79-3 

208.7 

2-20-69 

77.2 

2-26-69 

79.4 

208.6 

3-27-69 

76.5 

155.5 

3-28-69 

78.2 

209.8 

4-25-69 

76.5 

155.5 

4-28-69 

79.8 

208.2 

5-21-69 

NM-1 

5-28-69 

77.4 

210.6 

6-26-69 

NM-1 

6-27-69 

78.5 

209.5 

7-28-69 

NM-1 

7-30-69 

78.7 

209.3 

8-19-69 

87.7 

142.3 

8-29-69 

77.9 
76.8 

210.1 

9-17-69 

82.0 

150.0 

9-29-69 

211.2 

10S/16E-29R01   M 

209.5 

2-19-69 

78.2 

131.3 

5001 

12S/18E-21001  M          265.0                 2-21-69 
12S/18E-21H01  M         267.0             10-29-68 

73-6 
75.3 

191.4 
191.7 

5001 
5001 

MADERA    IRRIOATI 

5-22.13 

11-26-68 

72.3 

194.7 

12-27-68 

70.3 

196.7 

10S/18E-20B01   M 

326.0 

2-17-69 

72.7 

253.3 

5001 

1-30-69 
2-26-69 

63.0 

73.5 

204.0 
193.5 
196.0 

10S/19E-16D01   M 

387.0 

2-17-69 

18.2 

368.8 

5001 

3-28-69 

71.0 

4-28-69 

71.9 

71.4 

195.1 

11S/16E-06A01   M 

196.0 

10-29-68 

73.9 

122.1 

5001 

5-28-69 

195.6 

11-26-68 

71.7 

124.3 

6-27-69 

73.1 

193.9 

12-27-68 

70.0 

126.0 

7-30-69 

75.4 

191.6 

1-30-69 

68.5 

127.5 

8-29-69 

70.6 

196.4 

2-26-69 

69.0 

127.0 

9-29-69 

69.6 

197.4 

3-28-69 
4-28-69 

63.8 

132.2 

64.2 

131.8 

12S/19E-28A01  M          307.5                 2-11-69 

91.3 

216.2 

5001 

5-28-69 

63.8 

132.2 

6-27-69 

64.8 

131.2 

7-30-69 

66.5 

129.5 
130.8 

WEST  CHOHCHILLA-MADERA   AREA 

5-22.14 

8-29-69 

65.2 

9-29-69 

63.9 

132.1 

10S/13E-22R01   M          119.0                 2-17-69 

22.8 

96.2 

5001 

11S/16E-10N01  M 

204.0 

10-29-68 

74.8 

129.2 

5001 

10S/14E-08B03  M          147.0               10-25-68 

90.0 

57.0 

5001 

11-26-68 

73.9 

130.1 

11-21-68 

84.2 

62.8 

12-27-68 

72.2 

131.8 

12-24-68 

80.8 

66.2 

1-30-69 

71.1 

132.6 

1-21-69 

80.3 

66.7 

2-26-69 

NM-9 

2-20-69 

76.1 

70.9 

3-28-69 

63.4 

140.6 

3-27-69 

71.7 

75.3 

4-28-69 

61.1 

142.9 

4-23-69 

69.7 

77.3 

69.8 

5-28-69 

60.6 

143.4 

5-22-69 

77.2 

6-27-69 

61.3 

142.7 

6-26-69 

86.4 

60.6 

7-30-69 

62.7 

141.3 

7-28-69 

89.2 

57.8 

8-29-69 

63.0 

141.0 

8-19-69 

93.0 

54.0 

9-29-69 

62.0 

142.0 

9-17-69 

92.5 

54.5 

11S/17E-27C01   M 

250.0 

2-13-69 

76.1 

173.9 

5001 

10S/14E-31H01   M          130.0              10-25-68 
11-21-68 

41.4 
43.0 

88.6 
87.0 

5001 

11S/18E-20N01   M 

272.5 

2-10-69 

83.7 

188.8 

5001 

12-24-68 
1-21-60 

38.6 

37.0 

91.4 
93.0 

11S/18E-27M01  M 

284.0 

10-29-68 

84.4 

199.6 

5001 

2-20-69 

35.6 

94.4 

11-26-68 

82.3 

201.7 

3-27-69 

32.6 

97.4 

12-27-68 

81.0 

203.0 

4-25-69 

37.2 

92.8 

1-30-69 

78.8 

205.2 

5-21-69 

35.7 

94.3 

2-26-69 

NM-9 
82.8 

6-26-69 

37.3 

92.7 

3-28-69 

201.2 

7-28-69 

39.6 

90.4 

4-28-69 

82.3 

201.7 

8-19-69 

41.1 

88.9 

5-28-69 

83.2 

84.1 

200.8 

9-17-69 

38.3 

91.7 

6-27-69 

199.9 

7-30-69 

82.6 

201.4 

10S/14E-35PO1  M         151.0            10-25-68 

HI 

60.5 

5001 

8-29-69 

81.5 

202.5 

11-21-68 

71.8 

9-29-69 

79.1 

204.9 

12-24-68 

S:? 

1-21-69 

72.3 

12S/16E-23A01   M 

205.0 

2-10-69 

85.6 

119.4 

5001 

2-20-69 

77.3 

U:l 

3-27-69 

64.5 

12S/17E-08001  M 

230.0 

10-29-68 

88.1 

141.9 

5001 

4-25-69 

63.5 

87.5 

11-26-68 

85.1 

144.9 

5-21-69 

NM-1 

12-27-68 

83.3 

146.7 
150.8 

6-26-69 

NM-1 

1-30-69 

79.2 

7-28-69 

NM-1 

2-26-69 

79.8 

78.2 

150.2 

8-19-69 

NM-1 

3-28-69 
4-28-69 

151.8 

9-17-69 

73.7 

77.3 

79.4 

150.6 

5-28-69 

80.2 

149.8 

11S/14E-13R01  M          150.0               10-24-68 

NM-1 

5001 

6-27-69 

82.5 

147.5 

11-22-68 

46.6 

101.4 

7-30-69 
B-29-<  9 

84.9 

145.1 

12-24-68 

43.9 

106.1 

83.5 

146.5 

1-22-69 

52.0 

98.0 

9-29-69 

81.7 

148.3 

2-20-69 
3-27-69 

42.1 

38.7 

107.9 
111.3 

12S/17E-21H01   M 

228.0 

2-12-69 

61.9 

166.1 

5001 

4-25-69 

5-21-69 

NM-1 

NM-1 

12S/17E-26C01  M 

235-0 

10-29-68 

65.1 

169.9 

5001 

6-27-69 

NM-1 

11-26-68 

61.8 

173.2 

7-31-69 

NM-1 

12-27-1  •• 

60.4 

174.6 

8-20-69 

NM-1 

1-30-69 

56.3 

178.7 

9-17-69 

NM-1 
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TABLE  C-3(Cont.) 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


.,_ 

.  .  ■.     su> 

w*rt« 

MTC 

'"mta* 

£Hr 

•mte 

«aicd 

WEST  CHOWCHILLA -MADERA   AREA    (Cont. 

5-22.14 

FRESNO    IRRIOATION  DISTRICT 

5-22.15 

11S/15E-33E01  M          158-0            2-11-69 

48.5 

109.5          5001 

13S/19E-09Q01  H        288.2              4-01-69 
(Cont.)                                                    5-OI-69 

67.2 
65.3 

221.0 
222.9 

5001 

11S/15E-33P01   M            158.0            10-21-68 

61.1 

96.9          5001 

6-01-69 

NM-1 

11-22-68 

NM-9 

7-01-69 

64.0 

224.2 

12-24-68 

NM-9 

7-30-69 

64.5 

223.7 

1-22-69 

46.9 

111.1 

8-29-69 

69.2 

219.0 

2-24-69 

KM-9 

9-30-69 

NM-1 

3-28-69 

34.4 

123.6 
98.3 

4-25-69 

59.7 

13S/19E-16K01  M        290.0            10-23-68 

73.7 
75.8 

216.3 

5001 

5-21-69 

51.1 

106.9 

11-20-68 

214.2 

6-27-69 

56.9 

101.1 

12-23-68 

77.3 

212.7 

7-31-69 

60.7 

97.3 

1-20-69 

74.7 

215.3 

8-20-69 

61.5 

96.5 

2-19-69 

74.5 

215.5 

9-18-69 

61.0 

97.0 

3-25-69 
4-24-69 

74.1 
75-9 

215.9 
214.1 

12S/15E-14L01  M           165.1             2-07-69 

NM-9 

5001 

5-23-69 
6-25-69 

77.2 
73.0 

212.8 
217.0 

13S/16E-02C01   M             194.0            10-29-68 

72.4 

121.6         5001 

7-30-69 

73.8 

216.2 

11-26-68 

70.4 

123.6 

8-18-69 

76.4 

213.6 

12-27-68 

69.9 

124.1 

9-16-69 

77.7 

212.3 

1-30-69 

62.0 

132.0 

2-26-69 

59.2 

134.8 

13S/20E-02L01  M          339.0               10-30-68 

94.9 

244.1 

5631 

3-28-69 
4-28-69 

57.8 

136.2 

11-29-68 

91.7 

247.3 

62.5 

131.5 

12-27-68 

92.4 

246.6 

5-28-69 

64.1 

129.9 

1-31-69 

90.9 

248.1 

6-27-69 

73.4 

120.6 

3-01-69 

90.2 

248.8 

7-30-69 

77.5 

116.5 

4-01-69 

92.4 

246.6 

8-29-69 

84.9 

109-1 

5-01-69 

90.4 

248.6 

9-29-69 

84.0 

110.0 

6-01-69 
7-01-69 
7-30-69 

96.3 
98.0 
92.4 

242.7 
241.0 
246.6 

FRESNO   IRRIOATION  DISTRICT 

5-22.15 

8-29-69 
9-30-69 

95.2 
93.0 

243.8 
246.0 

12S/20E-14A01  M            365.0              2-10-69 

96.4 

268.6         5001 

13S/23E-31P01  M          406.5                 2-27-69 

25.6 

380.9 

5631 

12S/21E-34D01  M            387.7            10-30-68 

56.7 

331.0         5631 

11-29-68 

51.3 

336.4 

14S/18E-08J01   M          227.4               10-30-68 

67.6 

159.8 

5631 

12-27-68 

53.8 

333.9 

11-29-68 

66.2 

161.2 

1-31-69 

53.4 

334.3 

12-27-68 

66.2 

161.2 

3-01-69 

53.4 

334.3 

1-31-69 

65.2 

162.2 

4-01-69 

43.6 

344.1 

3-01-69 

65.0 

162.4 

5-01-69 

44.2 

343.5 

4-01-69 

NM-1 

6-01-69 

NM-1 

5-01-69 

67.2 

160.2 

7-01-69 

44.6 

343.1 

6-01-69 

67.0 

160.4 

7-30-69 

45.2 

342.5 

7-01-69 

71.0 

156.4 

8-29-69 

43.1 

344.6 

7-30-69 

75.7 

151.7 

9-30-69 

42.5 

345.2 

8-29-69 
9-30-69 

69.7 
64.4 

157.7 
163.0 

12S/22E-21E01  M            473.0               2-10-69 

NM-9 

5001 

14S/19E-20BO2  M          245.0               10-30-68 

56.0 

189.O 

5631 

13S/17E-22B01   M            220.8             10-31-68 

39.6 

181.2         5631 

11-29-68 

56.0 

189.O 

11-29-68 

39.9 

180.9 

12-27-68 

56.0 

189.0 

12-27-68 

39.9 

180.9 

1-31-69 

55.4 

189.6 

1-31-69 

39.8 

181.0 

3-01-69 

55.2 

189.8 

3-01-69 

43.8 

177.0 
182.4 

4-01-69 

52.6 

192.4 

4-01-69 

38.4 

5-01-69 

52.0 
49.7 

193.0 

5-01-69 

38.4 

182.4 

6-OI-69 

195-3 

6-01-69 

33.4 

187.4 

7-01-69 

49.4 

195.6 

7-01-69 

31.7 

189.1 

7-30-69 
8-29-69 

49.8 
48.9 

195.2 

7-30-69 
8-29-69 

31.9 

188.9 

196.1 

30.9 

189.9 

9-30-69 

49.5 

195.5 

9-30-69 

31.6 

189.2 

14S/20E-06J01  M          279-4               10-30-68 

68.5 
66.8 

210.9 

5631 

13S/17E-33D01   H            211.0            10-23-68 

62.6 

148.4         5001 

11-29-68 

212.6 

11-20-68 

55.2 

155.8 

12-27-68 

66.4 

213.0 

12-27-68 

56.2 

154.8 

1-31-69 

65.9 

213.5 

1-20-69 

53.7 

157.3 

3-01-69 

64.9 

214.5 

2-19-69 

53.0 

158.0 

4-01-69 

64.6 

214.8 

3-25-69 

52.6 

158.4 

5-01-69 

67.0 

212.4 

4-24-69 

55.5 

155.5 

6-01-69 

67.0 

212.4 

5-23-69 

54.4 

156.6 

7-OI-69 

67.6 

211.8 

6-25-69 

54.2 

156.8 

7-30-69 

67.8 

211.6 

7-30-69 

60.0 

151.0 

8-29-69 

68.1 

211.3 

8-I8-69 

53.2 

157.8 

9-30-69 

64.5 

214.9 

9-16-69 

53.1 

157.9 

15S/20E-13E02  M          282.5               10-30-68 

37.4 

245.1 

5631 

13S/18E-10PO1  M          258.0          10-23-68 

48.3 

209.7         5001 

11-29-68 

35.8 

246.7 

11-20-68 

51.1 

206.9 

12-27-68 

34.3 

248.2 

12-23-68 

51.5 

206.5 

1-31-69 

33.4 

249.1 

1-20-69 

51.1 

206.9 

3-01-69 

38.5 

244.0 

2-19-69 

50.9 

207.1 

4-01-69 

36.8 

245.7 

3-25-69 
4-24-69 

51.2 

206.8 

5-01-69 

36.8 

245.7 

53.1 

204.9 

6-OI-69 

36.4 

246.1 

5-23-69 

54.5 

49.8 
48.5 

203-5 

7-01-69 

35.2 

247.3 

6-25-69 

208.2 

7-30-69 
8-29-69 

34.3 

248.2 

7-30-69 

209.5 

30.2 

252.3 

8-18-69 

48.6 

209.4 

9-30-69 

32.1 

250.4 

9-16-69 

49.6 

208.4 

13S/18E-16D01  M            253.0               2-12-69 

52.2 

200.8          5001 

CITY  OF  FRESNO 

5-22.16 

13S/18E-34D01  M          245.0           10-23-68 

58.0 

187.0          5001 

13S/20E-21J01   M          310.0                 3-01-69 

96.1 

213.9 

5200 

11-20-68 

53.1 

191.9 
186.4 

12-23-68 

58.6 

13S/20E-23B01   K          325.0               10-30-68 

95.2 

229.8 

5200 

1-20-69 

57.8 

187.2 

11-25-68 

95.2 

229.8 

2-19-69 

57.9 

187.1 

12-30-68 

95.1 

229.9 

3-25-69 

57.9 

187.1 

2-03-69 

95.3 

229.7 

4-24-69 

60.2 

184.8 

2-27-69 

94.3 

230.7 

5-23-69 

60.5 

184.5 

3-26-69 

94.0 

231.0 

6-25-69 

56.2 

188.8 

4-28-69 

94.0 

231.0 

7-30-69 
8-18-69 

55.4 
54.7 

189.6 

5-27-69 

94.3 
94.6 

230.7 

190.3 

7-01-69 

230.4 

9-16-69 

56.1 

188.9 

7-30-69 
8-27-69 

95.8 
95.5 

229.2 
229.5 

13S/19E-09S01  M          288.2           10-30-68 

66.0 

222.2         5001 

11-29-68 

65.7 

222.5 

13S/20E-28E01  M          299.3               10-31-68 

92.0 

207.3 

5200 

12-27-68 

65.5 

222.7 

11-26-68 

89.2 

210.1 

1-31-69 

NM-7 

12-30-68 

89.0 
88.7 

210.3 

3-01-69 

NM-1 

1-30-69 

210.6 
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TABLE  C-3(Cont.) 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
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CITY  OP  FRESNO 

5-22.16 

FRESNO   SLOUCH    AREA    (Cont.) 

5-22.17 

13S/20E-28E01  M            299.3                 2-27-69 

87.9 

211.4         5200 

15S/18E-07A02  M          204.0               10-23-68 

121.5 

82.5 

5001 

(Cont.)                                                      3-27-69 
4-28-69 

87.0 

212.3 

11-20-68 

112.3 

91.7 

87.2 

212.1 

12-23-68 

109.7 

94.3 

5-27-69 

88.6 

210.7 

1-20-69 

107.0 

97.0 

7-01-69 

90.0 

209.3 

2-19-69 

102.3 

101.7 

7-30-69 

91.0 

208.3 
206.8 

3-25-69 
4-24-69 

100.2 

103.8 

8-27-69 

92.5 

100.5 

103.5 
98.7 

5-23-69 

105.3 

13S/20E-35H02  M           305.3             11-01-68 

89.5 

215.8         5200 

6-25-69 

115-5 

88.5 

11-29-68 

88.4 

216.9 

7-30-69 

121.5 

82.5 

12-31-68 

85.5 

219.8 

8-18-69 

120.5 

83.5 

2-03-69 

86.4 

218.9 

9-I6-69 

117.2 

86.8 

3-03-69 

85.4 

219.9 

3-27-69 

82.3 

223.0 

15S/18E-16001  M         205.8                2-18-69 

116.0 

89.8 

5001 

1-29-69 

82.5 

222.8 

5-27-69 

83.8 

221.5 

16S/17E-23N01  M          185.0                 2-05-69 

NM-8 

5001 

7-07-69 

85.6 

219.7 

7-31-69 

87.4 
88.6 

217.9 

16S/18E-03J01  M          206.0               11-06-68 

129.5 

76.5 

5050 

8-28-69 

216.7 

12-11-68 

129.0 

77.0 

1-02-69 

122.5 

83.5 

14S/20E-10M01   M            291.''               10-30-68 

82.5 

208.9          5200 

1-30-69 

127.5 

78.5 
84.2 

11-27-68 

79.9 

211.5 

3-03-69 

121.8 

12-31-68 

79.9 

211.5 

4-07-69 

119.5 

86.5 

1-31-69 

78.7 

212.7 

4-29-69 

NM-1 

2-28-69 

75-9 

215.5 

6-IO-69 

127.5 

78.5 

3-27-69 

75.5 

215.9 

7-03-69 

NM-1 

11-29-69 

67.0 

224.4 

8-04-69 

134.0 

72.0 

5-28-69 

80.0 

211.4 

8-29-69 

NM-1 

7:01-69 

82.8 

208.6 

7-31-69 

85.0 

206.4 

16S/18E-27C01  M         198.0                3-11-69 

120.9 

77.1 

5050 

8-28-69 

84.8 

206.6 

16S/19E-34P01   M          220.0               11-06-68 

108.0 

112.0 

5050 

12-11-68 

113.8 

106.2 

FRESNO   SLOUOH   AREA 

5-22.17 

1-02-69 
1-30-69 

113.5 
107.5 

106.5 
112.5 

13S/15E-28H01   M              162.0                  2-17-69 

27.4 

134.6         5001 

3-03-69 
4-07-69 

110.0 
99.0 

110.0 
121.0 

14S/15E-25H02  M             160.0               10-23-68 
11-20-68 

29.4 
24.8 

130.6         5001 
135.2 

4-29-69 
6-IO-69 

101.0 
106.0 

119.0 
114.0 

12-23-68 

23.3 

136.7 

7-03-69 

NM-1 

1-20-69 

23.0 

137.0 

8-04-69 

NM-1 

2-19-69 

NM-9 

8-29-69 

NM-7 

3-25-69 

18.9 

141.1 

4-21-69 

21.1 

138.9 

17S/17E-12H01  M          199-0                 3-11-69 

NM-9 

5050 

5-23-69 

25.6 

134.4 

6-25-69 

26.3 

133.7 

17S/18E-23A02  M          200.0                 3-II-69 

70.3 

129.7 

5050 

7-30-69 

26.9 

133.1 

8-18-69 

26.1 

133.9 

9-16-69 

27.1 

132.9 

CONSOLIDATED  IRRIOATION   DISTRICT 

5-22.18 

14S/16E-03C01   M            177.0               10-23-68 

60.6 

116.4         5001 

14S/22E-22N01  M          355.7               10-01-68 

28.8 

326.9 

5636 

11-20-68 

56.7 

120.3 

11-01-68 

29.3 

326.4 

12-23-68 

54.0 
48.8 

123.0 
128.2 

12-04-68 

29.4 

326.3 

1-20-69 

12-31-68 

29.5 

326.2 

2-19-69 

45.4 

131.6 

1-31-69 

27.9 

327.8 
328.1 

3-25-69 
4-24 -69 

46.1 

130.9 

2-27-69 

27.6 

NM-1 

4-01-69 

26.8 

328.9 

5-23-69 

NM-1 

5-01-69 

26.2 

329.5 
329.8 

6-25-69 

NM-1 

6-02-69 

25.9 

7-30-69 

NM-1 

7-01-69 

25.6 

330.1 

8-18-69 

64.0 

113.0 

8-OI-69 

25.1 
24.8 

330.6 

9-16-69 

NM-1 

9-02-69 

330.9 

14S/16E-08D01  h           165.0             10-23-68 

49.0 

116.0         5001 

15S/19E-24N01  M          246.6               10-01-68 

87.0 

159.6 

5636 

11-20-68 

43.0 

122.0 

11-01 -68 

86.1 

160.5 

12-23-68 

NM-1 

12-04-68 

84.3 

162.3 

1-20-69 

31.6 

133.4 

12-31-68 

82.9 

163.7 

2-19-69 

29.4 
28.0 

135.6 

1-31-69 

82.0 

164.6 

3-25-69 

137.0 

2-27-69 

80.6 

166.0 

4-24-69 

NM-1 

4-01-69 

79.6 

167.0 

5-23-69 

NM-1 

5-01-69 

86.2 

160.4 

6-25-69 

NM-1 

6-02-69 

84.9 

161.7 

7-30-69 

NM-1 

7-01-69 

86.1 

160.5 

8-18-69 

NM-1 

8-OI-69 

85.3 

161.3 

9-16-69 

NM-1 

9-02-69 

83.7 

162.9 

14S/16E-22N01  M            163.0                 2-17-69 

25.4 

137.6         5001 

15S/20E-28A01  M          264.8               10-01-68 
11-01-68 

55.7 
55.1 

209.1 
209.7 

5636 

14S/17E-25A01  M            211.0                 2-06-69 

82.3 

128.7         5001 

12-04-68 
12-31-68 

54.7 
54.3 

210.1 
210.5 
210.8 

15S/16B-01L01  M            171.0                 2-13-69 

NM-5 

5001 

1-31-69 

54.0 

2-27-69 

53-3 

211.5 

15S/16E-12C03  M            169.5               10-23-68 

34.9 

134.6         5001 

4-01-69 

53-l 

211.5 

11-20-68 

34.2 

135.3 

5-01-69 

55.8 

209.0 
208.8 

12-23-68 

34.1 

135.4 

6-02-69 

56.O 

1-20-69 

35.0 

134.5 

7-01-69 

55.3 

209.5 

2-19-69 

33.5 

136.0 

8-01-69 

57.0 

207.8 

4-24-69 

30.0 
27.5 

139.5 
142.0 

9-02-69 

52.4 

212.4 

5-23-69 

26.3 

143.2 

15S/21E-15D01  M          301.2               10-01-68 

32.6 

268.6 

5636 

6-25-69 

24.4 

145.1 

11-01-68 

31.4 

269.8 

7-30-69 

24.2 

145.3 

12-04-68 

31.2 

270.0 

8-18-69 

25.6 

143.9 

12-31-68 

30.8 

270.4 

9-16-69 

26.2 

143.3 

1-31-69 
2-27-69 

30.2 
29.7 

271.0 
271.5 

15S/17E-22R01  M           187.0               2-07-69 

91.7 

95.3         5001 

4-01-69 
5-01-69 

29.1 
29.1 

272.1 

272.1 

15S/17E-35N02  M           182.0             10-23-68 

95.0 
94.2 

87.O         5001 

6-02-69 

29.4 
28.8 

271.8 

11-20-68 

87.8 

7-01-69 

272.4 

12-23-68 

94.0 

88.0 

8-01-69 

I1:3 

272.1 

1 -20-69 

94.0 

88.0 

9-02-69 

272.9 

2-19-69 

?0.2 
85.9 

91.8 

4-24-69 

96.1 

15S/22E-16A01  M          337.0               10-01-68 

28.8 

308.2 

5636 

75.2 

106.8 

11-01-68 

28.9 

308.1 

5-23-69 

68.3 

113.7 
118.5 

12-04-68 

28.3 

308.7 

6-25-69 

63.5 

12-31-68 

28.9 

308.1 

7-30-69 
8-I8-69 

64.0 

118.0 

1-31-69 

28.7 

308.3 

70.0 

112.0 

2-27-69 

28.3 

308. 7 

9-16-69 

66.0 

116.0 

4-01-69 

27.3 

309.7 

184 


TABLE  C-3(Cont.) 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
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CONSOLIDATED  IRRIGATION  DISTRICT 

5-22.18 

ALTA    IRRIGATION  DISTRICT 

5-22.19 

15S/22E-16A01  H            337.0              5-01-69 

26.7 

310.3             5636 

15S/23E-23A02  M           358.0             6-27-69 

30.2 

327.3 

5637 

(Cont.)                                                    6-02-69 

26.3 

310.7 

(Cont.)                                                    7-30-69 
8-28-69 

27.3 

330.7 

7-01-69 

25.6 
21. 1 

311.4 

26.0 

332.0 

8-01-69 

312.6 

9-27-69 

27.8 

330.2 

9-02-69 

22.7 

314.3 

15S/24E-22D01  M            388.0            10-31-68 

45.0 

14.4 

343.0 

5637 

15S/22E-29D01  M             321.9             10-01-68 

33.0 

288.9           5636 

11-29-68 

343.6 

11-01-68 

33.1 

288.8 

12-30-68 

13.8 

344.2 

12-04-68 

33-2 

288.7 

2-05-69 

NM-7 

12-31-68 

33.2 

288.7 

3-OO-69 

NM-9 

1-31-69 

33.2 

288.7 

3-31-69 

11.6 

373.4 

2-27-69 

32.1 

289.5 

5-01-69 

13.6 

374.4 

4-01-69 

31.0 

290.9 

5-29-69 

10.1 

377.9 

5  -01  -69 

30.2 

291.7 

6-28-69 

8.1 

3l9-i 

6-02-69 

28.1 

293.5 

7-31-69 
8-29-69 

7.2 

380.8 

7-01-69 

27.1 

294.8 

6.8 

381.2 

8-01-69 

25.9 

296.0 

9-29-69 

9.8 

378.2 

9-02-69 

21.8 

297.1 

16S/23E-23E01  M            314.0            10-29-68 

28.7 

285.3 

5637 

16S/19E-14A01  M          235.5           10-01-68 

102.6 

132.9           5636 

11-26-68 

28.4 

285.6 

11-01-68 

98.1 

137.4 

12-27-68 

28.3 

285.7 

12-01-68 

96.0 

139.5 

2-04-69 

27.5 

286.5 

12-31-68 

91.5 

141.0 

3-00-69 

NM-9 

1-31-69 

92.0 

143-5 

3-27-69 

24.8 

289.2 

2-27-69 

91.1 

144.4 

4-29-69 

24.7 

289.3 

1-01-69 

92.2 

143-3 

5-27-69 

24.1 

289.9 

5-01-69 

91.6 

140.9 

6-26-69 

23.6 

290.4 

6-02-69 

98.1 

137.1 

7-29-69 

21.2 

292.8 

7-01-69 

99.5 

136.0 

8-27-69 

16.7 

29Z-? 

8-OI-69 

100.6 

131.9 

9-26-69 

15.4 

298.6 

9-02-69 

101.8 

133.7 

16S/24E-21J01  M           336.0           10-28-68 

39.6 

296.4 

5637 

16S/20E-22N01  M            217.7            10-01-68 

69.8 

177.9            5636 

11-25-68 

39.0 

297.0 

11-01-68 

69.1 

178.6 

12-26-68 

38.3 

297.7 

12-01-68 

69.O 

178.7 

2-03-69 

37.7 

298.3 

12-31-68 

68.8 

178.9 

3-OO-69 

NM-9 

1-31-69 

66.6 

181.1 

3-26-69 

31.4 

304.6 

2-27-69 

65.3 

182.1 

4-28-69 

28.5 

308!  8 

1-01-69 

66.2 

181.5 

5-26-69 

27.2 

5-OI-69 

66.2 

181. 5 

6-25-69 

24.0 

312.0 

6-02-69 

66.3 

181.1 

7-28-69 

21.6 

314.4 

7-01-69 

63.5 

181.2 

8-26-69 

19.0 

317.0 

8-01-69 

61.6 

186.1 

9-25-69 

18.7 

317.3 

9-02-69 

59.6 

188.1 

16S/25E-29A01  M          364.0           10-28-68 

53-5 

310.5 

5637 

16S/21E-22N01  M            271.0            10-01-68 

50.8 

220.2            5636 

11-25-68 

51.2 

312.8 

11-01-68 

19.3 

221.7 

12-26-68 

50.5 

313.5 

12-01-68 

18.8 

222.2 

2-03-69 

34.6 

329. S 

12-31-68 

17.1 

223.9 

3-OO-69 

NM-9 

1-31-69 

16.1 

224.9 

3-26-69 

22.5 
21.8 

341.5 

2-27-69 

15.3 

225.7 

4-28-69 

342.2 

1-01-69 

11.1 

226.9 

5-26-69 

18.8 

345.2 

5-01-69 

46.1 

224.9 

6-25-69 

18.4 

345.6 

6-02-69 

16.8 

224.2 

7-28-69 

14.4 

319.6 

7-01-69 

47.4 

223.6 

8-26-69 

11.3 

352.7 

8-01-69 

47.8 

223.2 
224.4 

9-25-69 

NM-1 

9-02-69 

46.6 

17S/22E-25A01   M            276.0            10-29-68 

44.8 

231.2 

5637 

16S/22E-23R01  M            297.5            10-01-68 

27.3 

270.2            5636 

11-26-68 

41.8 

234.2 

11-01-68 

27.6 

269.9 

12-27-68 

40.5 

235.5 

12-01-68 

27.6 

269.9 

2-04-69 

37.6 

238.4 

12-31-68 

27.6 

269.9 

3-OO-69 

NM-9 

1-31-69 

27.6 

269.9 

3-29-69 

34.1 

241.9 

2-27-69 

27.5 

270.0 

4-29-69 

34.4 

241.6 

1-01-69 

25-1 

272.4 

5-27-69 

37.1 

238.9 

5-OI-69 

23.5 

274.0 

6-26-69 

38.6 

237.4 

6-02-69 

22.3 

275.2 

7-29-69 

43.8 

232.2 

7-01-69 

21.3 

276.2 

8-27-69 

44.8 

231.2 

8-01-69 

20.6 

276.9 

9-26-69 

37.2 

238.8 

9-02-69 

20.3 

277.2 

17S/22E-25J01  M            275.0            10-29-68 

44.1 

230.9 

5637 

17S/22E-03C01  M            286.0            10-01-68 

27.0 

259.0          5636 

11-26-68 

43.1 

231.9 

11-01-68 

26.6 

259-4 

12-27-68 

41.3 

233.7 

12-01-68 

26.2 

259.8 

2-04-69 

38.9 

236.1 

1-31-69 

25.6 

260.4 

3-OO-69 

NM-9 

2-27-69 

22.6 

263.4 

3-27-69 

35.9 

239.1 

1-01-69 

19.9 

266.1 

4-29-69 

35.1 

239.9 

5-01-69 

18.3 

267.7 

5-27-69 

36.3 

238.7 

6-02-69 

16.6 

269.4 

6-26-69 

37.4 

237.6 

7-01-69 

151 

270.9 

7-29-69 

42.5 

232.5 

8-OI-69 

14.5 

271.5 

8-27-69 

43.5 

231.5 

9-02-69 

13.1 

272.9 

9-26-69 

37.5 

237.5 

17S/24E-15A03  M            302.0            10-23-68 

30.7 

271.3 

5001 

ALTA    IRRIOATION  DISTRICT 

5-22.19 

11-27-68 

29-9 
29.4 

272.1 

12-23-68 

272.6 

11S/23E-36R01  M            391.0            10-30-68 

63.9 

327.1            5637 
328.8 

1-23-69 

24.9 

277.1 

11-27-68 

62.2 

2-00-69 

NM-0 

12-30-68 

61.9 

329.1 

2-05-69 
3-00-69 
3-28-69 
1-30-69 

58.9 

332.1 

17S/25E-1OC01  M          335.0            3-26-69 

33.7 

301.3 

5637 

43.7 
39.8 

347.3 

17S/25E-18R01  M           321.0            3-26-69 

62.4 

258.6 

5637 

351.2 

5-28-69 

3?-2 

34.8 

352.0 

6-27-69 

356.2 

LOWER  KINGS  RIVER  AREA 

5-22.20 

7-30-69 

32.0 

359-0 

8-29-69 

29.0 

362.0 

17S/19E-14J01  M            217.0              3-12-69 

NM-9 

5050 

9-27-69 

32.6 

358.4 

17S/20E-20D01  M            223.0            11-06-68 

72.1 

150.9 

5050 

11S/21E-31P01   M            395.0               3-28-69 

42.3 

352.7            5001 

12-11-68 
1-02-69 

70.0 
66.6 

153.0 
156.4 

15S/23E-23A02  M            358.0            10-30-68 

53.4 

304.6           5637 

1-30-69 

NM-7 

11-27-68 

52.2 

305.8 

3-03-69 

66.5 

156.5 

12-30-68 

51.5 

306.5 

4-07-69 

65.0 

158.O 

2-05-69 

48.3 

309.7 

4-29-60 

62.0 

161.0 

3-OO-69 

NM-9 

6-IO-69 

66.5 

156.5 

3-28-69 
1-30-69 

40.2 

317.8 

7-03-69 
8-OI-69 

64.3 

158.7 

37.2 

320.8 

61.5 

158.5 

5-28-69 

34.3 

323.7 

8-29-69 

63.6 

159.2 

185 


TABLE  C-3(Cont.) 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
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LOWER   KINGS   RIVER    AREA    (Cont.) 

5-22.20 

STONE  CORRAL    IRRIGATION   DIS1 

5-22.22 

17S/21E-11K01    M 

257.0 

10-01-68 

43.2 

213.8           5050 

17S/26E-07R01  M 

364.0 

1-22-69 

8.0 

356.0 

5001 

11-07-68 

41.2 

215.8 

(Cont.) 

2-26-69 

3.1 

360. 9 

12-12-68 

39.0 

218.0 

3-26-69 

2.1 

361.9 

1-03-69 

36.8 

220.2 

4-24-69 

2.0 

362.0 

1-31-69 

NM-9 

5-28-6° 

4.3 

359.7 

3-03-69 

NM-9 

6-20-69 

4.7 

359-3 
358.3 

4-07-69 

35.7 

221.3 

7-30-69 

5-I 

4-29-69 

37.0 

220.0 

8-20-69 

5.6 

358.4 

6-10-69 

NM-1 

9-24-69 

6.0 

358.0 

7-03-69 

NM-1 

8-04-69 

NM-1 

8-29-69 

NW-1 

IVANHOE    IRRIGATION    DISTRICT 

5-22.23 

18S/19E-35J02  M 

211.0 

3-13-69 

148.5 

62.5            5050 

17S/25E-27R01  M 

350.0 

3-03-69 

84.9 

264.1 

5001 

18S/20E-16A01  M 

230.0 

3-14-69 

6.5 

233-5            5050 

17S/25E-35M01  M 

349.0 

10-01-68 
11-01-68 

NM-1 
81.5 

267.5 

5001 

18S/21E-10R01   M 

254.0 

10-01-68 

65.O 

189.0            5050 

12-01-68 

80.7 

268.3 

11-07-68 

75.0 

179.0 

1-08-69 

79.6 

269.4 

12-12-68 

63.0 

191.0 

2-03-69 

79.9 

269.1 

I-03-69 

60.5 

193-5 

3-03-69 

77.0 

272.0 

1-31-69 

59.0 

195-0 

4-03-69 

74.6 

274.4 

3-03-69 
4-07-69 

57.5 

196.5 

5-02-69 

71.5 

277.5 

55.8 

198.2 

6-03-69 

NM-1 

4-29-69 

57.7 

196.3 

7-02-69 

NM-8 

6-IO-69 

62.2 

191.8 

8-06-69 

NM-1 

7-03-69 
8-04-69 
8-29-69 

68.0 
67.5 

68.5 

186.0 
186.5 
185.5 

9-01-69 

74.9 

274.1 

17S/25E-36G01   M 

365.0 

10-01-68 

79.0 

286.0 

5001 

11-01-68 

75.9 

289.1 

19S/19E-25A01  M 

208.0 

3-14-69 

5.7 

202.3            5050 

12-01-68 
1-08-69 

74.2 
74.0 

290.8 
291.0 

20S/22E-19M02  M 

211.0 

10-01-68 

26.5 

184.5           5050 

2-03-69 

72.6 

292.4 

11-07-68 

26.0 

I85.O 

3-03-69 

71.0 

294.0 

12-12-68 

25.5 

185.5 

4-03-69 

69.8 

295.2 

1-03-69 

25.6 

185.4 

5-02-69 

66.7 

298.3 

1-31-69 

24.9 

186.1 

6-03-69 

65.0 

300.0 

3-03-69 
4-07-69 

26.0 

185.O 

7-02-69 

64.8 

300.2 

22.3 

188.7 

8-O6-69 

66.7 

298.3 

4-29-69 
6-10-69 
7-03-69 

21.9 
20.5 
20.0 

189.1 

9-OI-69 

66.0 

299.0 

190.5 
191.0 

17S/26E-32N01   M 

385.0 

10-01-68 

67.2 

317.8 

5001 

8-04-69 

19.5 

191.5 

11-01-68 

66.1 

318. 9 

8-29-69 

18.3 

192.7 

12-01-68 
1-08-69 
2-03-69 

64.0 
64.1 
62.9 

321.0 
320.9 
322.1 

ORANGE   COVE    IRRIGATION    DISTRICT 

5-22.21 

3-03-69 
4-03-69 
5-02-69 

61.0 
59.2 
57.2 
58.0 

324.0 
325.8 
327.8 

14S/24E-29C02  M 

'•SO.  5 

10-02-68 

NM-1 

5001 

11-01-68 

41.0 

389.5 

6-03-69 

327.0 

12-04-68 

41.2 

389.3 

7-02-69 
8-06-69 

NM-1 

I-08-69 

40.1 

390.4 

58.0 

327.0 

2-03-69 

NM-7 

9-OI-69 

NM-1 

3-03-69 

29.3 

401.2 

3-26-69 

30.7 

399-8 

17S/26E-34D01   M 

416.0 

10-01-68 

59.2 
58.8 

356.8 

5001 

5-01-69 

30.9 

399.6 

11-01-68 

357.2 

6-03-69 

37.3 

393.2 

12-01-68 

57.5 

358.5 

7-02-69 

NM-1 

1-08-69 

57.1 

358.9 

8-04-69 

NM-1 

2-03-69 

55.7 

360.3 

9-05-69 

34.1 

396.4 

3-03-69 
4-03-69 

54.0 
51.9 

362.0 
364.1 

14S/25E-30D01  M 

510.0 

2-O6-69 

28.4 

481.6           5001 

5-02-69 
6-03-69 

49.0 
48.0 

367.0 
368.0 

15S/24E-14D01  H 

405.0 

10-02-68 

21.0 

384.0          5001 

7-02-69 

53.7 

362.3 

11-01-68 

20.7 

384.3 

8-06-69 

51.8 

364.2 

12-04-68 

20.3 

384.7 

9-01-69 

52.8 

363.2 

1-08-69 

18.0 

387.0 

2-03-69 

7.2 

397.8 

3-03-69 

1.8 

403.2 

KAWEAH  DELTA  WJ 

4-01-69 

2.3 

402.7 

DISTRICT 

5-22.24 

5-02-69 

2.3 

402.7 

6-03-69 

3.7 

401.3 

17S/25E-15P01  M 

340.0 

10-23-68 

99.1 

240.9 

5001 

7-02-69 

5.4 

399.6 

11-27-68 

93.9 

246.1 

8-04-69 

6.5 

398.5 

12-23-68 

98.2 
89.O 

241.8 

9-05-69 

10.8 

394.2 

1-22-69 

251.0 

2-26-69 

NM-9 

16S/25E-04C02  M 

415.0 

10-04-68 

11.9 

403.1           5001 

3-26-69 

82.0 

258.0 

11-01-68 

13.5 

401.5 

4-24-69 

80.7 

259.3 

12-04-68 

14.5 

400.5 

5-28-69 

NM-1 

I-08-69 

13.9 

401.1 

6-20-69 

93.8 

246.2 

2-03-69 

10.2 

404.8 

7-30-69 

NM-1 

3-04-69 

4.9 

410.1 

8-20-69 

NM-1 

4-01-69 

5.2 

409.8 

9-24-69 

NM-1 

5-02-69 

5.3 

409.7 

6-03-69 

5.5 

409.5 

17S/26E-17P02  M 

385.0 

2-06-69 

13.8 

371.2 

5001 

7-07-69 
8-05-69 
9-O8-69 

6.1 

408.9 

6.4 
6.7 

408.6 
408.3 

17S/27E-34P01  M 

473.0 

2-06-69 

10.6 

462.4 

5001 

18S/22E-29A01   M 

251.0 

2-04-69 

87.1 

163.9 

5001 

STONE  CORRAL  IRRIGATION 

3ISTRICT 

5-22.22 

18S/23E-12H01  M 

282.5 

10-29-68 

62.4 

220.1 

5001 

11-26-68 

58.1 

224.4 

16S/26E-32R01  M 

405.0 

10-23-68 

3.4 

401.6           5001 

12-27-68 

55.3 

227.2 

11-27-68 

3-1 

401-.9 

1-28-69 

52.9 

229.6 

12-23-68 

3.1 

401.9 

3-03-69 

50.5 

232.0 

1-22-69 

0.1 

404.9 

3-31-69 

48.3 

234.2 

2-26-69 

0.0 

405.0 

5-05-69 

47.4 

235.1 

3-26-69 

1.1 

403.9 

5-29-69 

49.2 

233.3 

4-24-69 

1.6 

403.4 

7-02-69 

51.5 

231.0 

5-28-69 

2.7 

402.3 

7-30-69 

52.7 

229.8 

6-20-69 

2.3 

402.7 

8-27-69 

54.2 

228.3 

7-30-69 

NM-6 

9-25-69 

51.5 

231.0 

17S/25E-01D01  M 

355.0 

9-24-69 

22.0 

333.0          5001 

18S/23E-34A01  M 

271.0 

10-12-68 

107.7 

163.3 

5001 

17S/26E-O7R01  M 

364.0 

10-23-68 

11.9 

352.1           5001 

2-17-69 

■".I 

173.9 

11-27-68 

9.0 

355.0 

18S/24E-26A01  M 

312.5 

2-19-69 

57.6 

254.9 

5001 

12-23-68 

9.0 

355.0 

186 


TABLE  C-3(Cont.) 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


..    s 

.    ■.-      . 

WATER 

s,::£"£»" 

£Hf 
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EU^ltfo* 

MTE 

ElEvItIc* 

"^tT 

KAKEAH  DELTA  WATER  CONSERVATION 

TULARE   IRRIGATION  DISTRICT  (Cont.) 

5-22.25 

DISTRICT   (Cont.  ) 

5-22.24 

19S/25E-17A02  M 

328.0 

10-31-68 

52.1 

275.9            5001 

18S/25E-12«01  M 

363.0 

2-03-69 

43.5 

318.5 

5001 

11-29-68 
12-31-68 

51.5 
51.5 

276.5 
276.5 

18S/25E-33P01   M 

338.0 

2-01-69 

40.9 

297.1 

5001 

1-31-69 
2-27-69 

3-28-69 

50.7 
49.2 
47.3 

277.3 
278.8 
280.7 

18S/26E-27E01   N 

390.0 

2-01-69 

16.6 

373.4 

5001 

5-O6-69 

45.7 

282.3 

18S/26E-30N01   H 

367.0 

10-29-68 
11-26-68 
12-27-68 

26.4 
25.7 
24.6 

340.6 
341.3 
342.4 

5001 

5-29-69 
6-26-69 
7-29-69 

42.4 
NM-1 
NM-1 

285.6 

1-28-69 

22.0 

345.0 

9-27-69 

39.5 

288.5 
292.8 

3-03-69 

17.8 

349.2 

9-26-69 

35-2 

3-31-69 

16.5 

350.5 

5-05-69 

17.9 

349.1 

2OS/23E-08BO2  H 

241.0 

10-31-68 

104.4 

136.6           5001 

5-29-69 

17.3 

349.7 

11-29-68 

102.5 

138.5 

6-30-69 

18.5 

318. 5 

12-31-68 

100.9 

140.1 

7-30-69 
8-27-69 

18.1 

348.? 
349.I 

1-31-69 

99.2 

141.8 

17.6 

2-27-69 

98.5 

142.5 

9-25-69 

15.2 

351.8 

3 -28 -60 
5-O6-69 

96.O 

94.4 

145.0 
146.6 

19S/22E-01N02  M 

245.0 

2-21-69 

67.2 

177.8 

5001 

5-28-69 
6-26-69 
7-29-69 

93-9 

94.3 
92.5 

146.7 
148.5 

19S/22E-36E01  M 

231.0 

10-21-68 

101.8 

132.2 

5001 

11-25-68 

NM-6 

8-28-69 
9-29-69 

91.0 
88.2 

150.0 
152.8 

19S/25E-07X01   M 

320.0 

10-29-68 

53.0 

267.0 

5001 

11-26-68 

53.1 

266.9 

20S/24E-16H01   M 

273.0 

10-30-68 

103.9 

169.1            5001 

12-27-68 

53.0 

267.0 

11-29-68 

92.2 

180.8 

1-28-69 

51.6 

268.4 

12-30-68 

90.0 

183.0 

3-03-69 

46.2 

273.8 

1-31-69 

88.9 

184.1 

3-31-69 

42.2 

277.8 

3-04-69 

87.3 

185.7 

5-05-69 

36.2 

283.8 

3-28-69 

86.5 

196.5 

5-29-69 

33.2 

286.8 

5 -06 -69 

89.7 

183.3 

6-30-69 

29.3 

290.7 

5-28-69 

93.9 

179.1 

7-30-69 

26.0 

294.0 

6-26-69 

100.0 

173.0 

8-27-69 

24.8 

295.2 

7-29-69 
8-28-69 

107.6 

165.4 

9-25-69 

22.9 

297.1 

96.5 

176.5 

19S/26E-34R02  K 

341.0 

10-23-68 

93.9 

247.1 

5001 

20S/24E-30J02  M 

250.0 

10-30-68 

101.3 

148.7           5001 

11-27-68 

84.7 

256.3 

11-29-69 

99.5 

150.5 

12-23-68 

80.9 

260.1 

12-30-68 

98.4 

151.6 

1-22-69 

76.9 

264.1 

1-31-69 

97.4 

152.6 

2-26-69 

74.0 

267.0 

3-04-69 

96.1 

153.9 

3-26-69 

71.0 

270.0 

3-28-69 

102.5 

147.5 

4-24-69 

75.0 

266.0 

5-06-69 

93-5 

156-5 

5-28-69 

m-7 

5-28-69 

NM-1 

6-20-69 

89.9 

251.1 

6-26-69 

NM-1 

7-30-69 

NM-1 

7-29-69 

97.7 

152.3 

8-20-69 
9-24-69 

NM-1 

236.0 

8-28-69 

95-0 

155.0 

105.0 

21S/23E-05R01  M 

222.0 

10-30-68 

93.9 

128.1           5001 

20S/22E-10C01   M 

226.0 

2-20-69 

115.4 

110.6 

5001 

11-29-68 

12-30-68 

91.9 
91.0 

130.1 
131.0 

20S/25E-14P01  M 

301.5 

10-22-68 

73.6 

230.9 

5001 

1-31-69 

90.0 

132.0 

11-26-68 

67.5 

237.0 

3-04-69 

88.5 

133.5 

12-20-68 

65.5 

239.0 

3-28-69 

87.5 

134.5 

1-22-69 

62.5 

242.0 

5-06-69 

85-3 

136.7 

2-20-69 

58.9 

245.6 

5-28-69 

83.6 

139.4 

3-25-69 

53.1 

251.4 

6-26-69 

82.8 

139.2 

4-23-69 

55.5 

249.0 

7-29-69 

88.1 

133.9 

5-26-69 

56.9 

247.6 

8-28-69 

91.5 

130.5 

6-19-69 

63.4 

241.1 

7-29-69 

65.6 

238.9 

8-19-69 
9-21-69 

64.8 

239-7 

EXETER    IRRIGATION   DISTRIC 

5-22.26 

51.1 

253.4 

18S/26E-25K01  M 

436.0 

10-23-68 

64.5 

371.5           5001 

11-27-68 

60.4 

375.6 

TULARE   IRRIGAT] 

5-22.25 

12-23-68 

60.7 

375.3 

1-22-69 

57.7 

378.3 

19S/23E-14R01   K 

270.0 

10-31-68 

79.5 

190.5 

5001 

2-26-69 

NM-9 

11-29-68 

78.2 

191.8 

3-26-69 

48.5 

387.5 

12-31-68 

77.4 

192.6 

4-24-69 

43.4 

392.6 

1-31-69 

76.3 

193.7 

5-28-69 

41.1 

394.9 

2-27-69 

73.9 

196.1 

6-20-69 

39.3 

396.7 

3-28-69 

73.6 

196.4 

7-30-69 

38.2 

397.8 

5-06-69 

74.3 

195.7 

8-20-69 

40.5 

395.5 

5-28-69 

70.6 

199.4 

9-24-69 

40.5 

395.5 

6-26-69 

70.4 

199.6 

7-29-69 

72.2 

197.8 

18S/26E-34P02  M 

391.0 

10-23-68 

61.5 

329.5           5001 

8-27-69 

79.0 

191.0 

11-27-68 

58.8 

332.2 

9-22-69 

66.7 

203.3 

12-23-68 
1-22-69 

57.8 
55.9 

333.2 
335.1 

19S/23E-32H01  M 

250.5 

2-03-69 

87.5 

163.0 

5001 

2-26-69 
3-26-69 

53.0 
45.0 

338.0 
346.0 

19S/24E-16P01  M 

290.0 

10-31-68 

84.6 

205.4 

5001 

4-2H-69 

43.2 

347.8 

11-29-68 

82.8 

207.2 

5-28-69 

346.3 

12-31-68 

81.7 

208.3 

6-20-69 

45.9 

345.1 

1-31-69 

80.7 

209.3 

7-30-69 

46.0 

345.0 

2-27-69 
3-28-69 
5-06-69 
5-28-69 

78.6 

211.4 

9-20-69 

46.7 

344.3 

77.0 
81.0 
85.5 

213.0 

9-24-69 

54.0 

337.0 

20415 

18S/27E-29D01  M 

417.0 

10-23-68 

40.1 

406.9           5001 

6-26-69 

97.8 

192.2 

11-26-68 

37.5 

409.5 

7-29-69 
8-28-69 

91.0 

199.0 

12-23-68 

37.9 

409.1 

90.0 

200.0 

1-23-69 

29.1 

417.9 

9-22-69 

72.5 

217.5 

2-26-69 
3-26-69 

NM-9 
11.1 

435.9 

19S/24E-270.01   M 

290.0 

10-31-69 
11-29-68 

89.6 
NM-1 

200.4 

5001 

4-24-69 
5-28-69 

12.9 
NM-1 

12-31-68 

85.1 
81.7 

204.9 

6-20-69 

14.0 

433.0 

1-31-69 

205.3 

7-30-69 

NM-1 

3.04-69 

82.9 

207.1 

8-20-69 

15.9 

431.1 

3-28-69 

82.5 

207.5 

9-24-69 

15.0 

432.0 

5-06-69 

82.5 

207.5 

5-28-69 

84.5 

205.5 

19S/26E-14E01  M 

375.0 

10-23-68 

90.4 
86.9 

284.6           5001 

6-26-69 

89.5 

200.5 

11-27-68 

288.1 

7-29-69 
8-28-69 

87.4 

202.6 

12-23-68 

84.7 

290.3 

96.7 

193-3 

1-22-69 

82.8 

292.2 

9-25-69 

78.7 

211.3 

2-26-69 

79.2 

295.8 
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TABLE  C-3(Cont.) 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 
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EXETER    IRRIGATION  DISTRICT 

5-22.26 

LINDMORE    IRRIOATION  DISTRICT 

5-22.28 

19S/26E-11E01    M 

375.0 

3-26-69 

75.0 

300.0         5001 

20S/27E-2DE01  M          392.0                 3-26-69 

31.9 

357.1 

5001 

(Cont.  ) 

1-21-69 

73.2 

301.8 

(Cont.)                                                        1-21-69 

33.1 
31.1 

358.6 

5-28-69 

NM-1 

5-28-69 

357.9 

6-20-69 

71.0 

301.0 

6-19-69 

NM-1 

7-30-69 

72.2 

302.8 

7-30-69 

32.0 

360.0 

8-20-69 

71.2 

303.8 

8-20-69 

32.5 

359.5 

9-21-69 

70.0 

305.0 

9-21-69 

32.0 

360.0 

19S/26E-23E01   M 

359.0 

2-01-69 

82.1 

276.6           5001 

PORTERVILLE    IRRIGATION  DISTRICT 

5-22.29 

LINDSAY-STRATHMORE  IRRIGATION 

21S/26E-12A01   M          372.0               10-22-68 

58.1 

313.9 

5608 

DISTRICT 

5-22.27 

11-22-68 
12-23-68 

51.0 
19.1 

321.0 
322.6 

19S/27E-20D01  M 

385.0 

2-10-69 

58.5 

326.5          5001 

2-03-69 
2-20-69 

16.3 
I5.0 
11.3 
17.8 

325.7 
327.0 

20S/27E-06B01   M 

372.0 

10-23-68 

55.6 

316.1           5001 

3-21-69 

327.7 

11-27-68 

56.1 

315-6 

1-23-69 

321.2 

12-23-68 

51.1 

320.6 

5-22-69 

17.7 

321.3 

1-22-69 

57.5 
55-1 

311.5 

6-23-69 

18.5 

323.5 

2-21-69 

316.6 

7-21-69 

17.7 

321.3 

3-25-69 
I-2I-69 

50.6 

321.1 

8-26-69 

17.0 

325.0 

18.7 

323.3 

9-30-69 

12.2 

329.8 

5-28-69 

16. 5 
15.1 

325.5 

6-20-69 

326.6 

21S/27E-21C01  M          109.0               10-22-68 

22.5 

386.5 

5001 

7-30-69 

11.5 

327.5 

11-26-68 

22.5 

386.5 

8-20-69 

11.5 

327.5 

12-20-68 

22.1 

386.6 

9-21-69 

11.0 

328.0 

1-21-69 
2-20-69 

22.5 
22.5 

386.5 
386.5 

20S/27E-16AO1   M 

126.0 

10-22-63 

31.0 

392.0          5001 

3-25-69 

19.2 

389.8 

11-27-68 

33.2 

392.8 

1-23-69 

17.9 

391.1 

12-20-68 

32.8 

393.2 

5-26-69 

17.5 

391.5 

1-21-69 

35-3 

390.7 

6-19-69 

17.1 

391.9 

2-20-69 

33.1 

392.6 

7-29-69 
8-19-69 

16.7 

392.3 

3-26-69 

21.0 

105. 0 

17.5 

391.5 

1-21 -69 

20.9 

105.1 
101.1 

9 -21 -69 

17.0 

392.0 

5-28-69 

21.6 

6-19-69 

22.3 

103.7 

21S/27E-28E01   K          120.0               10-22-68 

21.8 

398.2 

5001 

7-30-69 

22.1 

103.9 

11-22-68 

22.3 

397.7 

8-20-69 

22.8 

103.2 

12-23-68 

22.5 

397.5 

9-21-69 

23.6 

102.1 

1-23-69 
2-20-69 

22.3 
20.8 

397.7 
399.2 
102.2 

20S/27E-21F01    M 

111.0 

2-10-69 

31.9 

382.1             5001 

3-21-69 

17.8 

1-23-69 

11.6 

105.1 

20S/27E-29J01  M 

106. 0 

2-10-69 

33.1 

372.9            5001 

5-22-69 
6-23-69 
7-21-69 

15.3 
10.1 
8.2 

101.7 
109.9 
111.8 

21S/27E-01A01  M 

160.0 

10-22-68 

35.0 

125.0            5001 

11-27-68 

32.7 

127.3 

8-26-69 

12.5 

107.5 

12-20-68 

31.6 

128.1 

9-30-69 

16.5 

103.5 

1-21-69 

29.8 

130.2 

2-20-69 

NM-7 

22S/26E-01J01  M          395.0               10-22-68 

81.3 

313.7 

5608 

3-26-69 

NM-7 

11-22-68 

75.1 

319.6 

1-21-69 

21.0 

139.0 

12-23-68 

79.0 

316.0 

5-28-69 

25.0 

135.0 

1-23-69 

78.0 

317.0 

6-19-69 

21.2 

135.8 

2-03-69 

77.2 

317.8 

7-30-69 

22.5 

137.5 

2-20-69 

77.1 

317.6 

8-20-69 

23.6 

136.1 

3-21-69 

75.7 

319.3 

9-21-69 

25.0 

135.0 

1-23-69 

78.0 

317.0 
318.7 

5-22-69 

76.3 

6-23-69 

NM-1 

LINDMORE    IRRIGA 

5-22.28 

7-21-69 

81.7 

310.3 

8-26-69 

77.1 

317.6 

20S/26E-01P01   M 

360.0 

10-23-68 
11-27-68 

97.1 
88.5 

262.9            5001 
271.5 

9-30-69 

79.3 

315.7 

12-23-68 

87.0 

273.0 

22S/27E-06D01  M          397.0               10-22-68 

59.1 
58.1 

33H 

5608 

1-22-69 

82.0 

278.0 

11-22-68 

338.6 

2-21-69 

76.6 

283.1 

12-23-68 

58.1 

338.6 

3-26-69 

70.5 

289-5 

2-03-69 

57.0 

310.0 

1-21-69 

66.8 

293.2 

2-20-69 

57.1 

339.9 

5-28-69 

71.8 

288.2 

3-21-69 

55-9 

311.1 

6-20-69 

NM-1 

1-23-69 

56.2 

310.8 

7-30-69 
8-20-69 

NM-1 

5-22-69 

51.6 

312.1 

72.2 

287.8 

6-'3-69 

51.1 

312.9 

9-21-69 

71.5 

285.5 

7-21-69 
8-26-69 

53.1 
51.6 

313.9 
312.1 

20S/26E-22C02  M 

311.0 

2-05-69 

99.3 

211 . 7            5001 

9-29-69 

51.1 

312.9 

20S/26E-21K01   M 

362.5 

10-22-68 

73.1 

289.1             5001 

22S/27E-10A01  M          155.0               10-22-68 

77.7 

377.3 
380.3 

5608 

11-26-68 

71.7 

290.8 

11-22-68 

71.7 
73.8 

12-20-68 

71.0 

291.5 

12-23-68 

381.2 

1-21-69 

70.3 

292.2 

2-03-69 

71.5 

383.5 

2-20-69 

69.3 

293.2 

2-20-69 

70.2 

381.8 

3-25-69 

67.5 

295.0 

3-21-69 

68.2 

386.8 

1-23-69 

66.3 

296.2 

1-23-69 

67.8 

387.2 

5-26-69 

67.1 

295.1 

5-21-69 

NM-1 

6-19-69 

66.5 

296.0 

6-23-69 

71.3 

383.7 

7-29-69 
8-19-69 
9-2I-69 

65.6 
61.1 

296.9 

7-21-69 
8-26-69 

71.1 

380.6 

298.1 

72.1 

382.6 

63.I 

299.1 

9-29-69 

73.1 

381.6 

20S/26E-32A01   M 

331.5 

10-22-68 
11-26-68 
12-20-68 
1-21-69 

105.9 
102.0 
101.5 
96.7 

225.6           5001 

229.5 

230.0 

231.8 

22S/27E-10R01  M         167.0               2-03-69 
LOWER    TULE    RIVER    IRRIOATION 

112.0 

355.0 

5001 

2-20-69 

95.6 

235.9 

DISTRICT 

5-22.30 

3-25-69 

91.3 

237.2 

1-23-69 
5-26-69 

95.0 

236.5 

21S/23E-22J01  M          221.5                 2-19-69 

97.9 

123.6 

5001 

NM-1 

6-19-69 

NM-1 

21S/21E-15H01   M          253.0                 2-16-69 

NM-7 

5001 

7-29-69 

101.2 

230.3 

8-19-69 
9-21-69 

99.8 

231.7 

21S/21E-31D01  M          230.0               11-01-68 

88.1 

111.6 

5001 

99.5 

232.0 

11 -29 -68 

81.3 

115.7 

1-01-69 

88.1 

111.9 

20S/27E-29E01  M 

392.0 

10-22-68 

11.9 

317.1            5001 
318. 9 

2-00-69 

NM-9 
81.8 

11-27-68 

13.1 

3-01-69 

118.2 

12-20-68 

12.5 

319.5 

1-02-69 

80.1 

119.6 

1-21-69 

11.7 

350.3 

5-01-69 

79-3 
77.8 

150.7 

2-20-69 

38.1 

353.6 

6-03-69 

152.2 

6-21-69 

77.0 

153.0 
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TABLE  C-3(Cont.) 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


21S/24E-35M01  M 


21S/25E-08H01  H 
21S/26E-06G02  M 


21S/26E-10E01  M 


22S/24E-09A01  M 


22S/24E-15A01  M 
22S/25E-10E01  M 


22S/25E-15A01  M 
22S/26E-06A01  M 


230.0 
251.0 


285.0 
322.0 


11-04-68 
11-29-68 
1-04-69 
2-00-69 
3-04-69 
4-02-69 
5-01-69 
6-03-69 
6-24-69 
7-24-69 
8-28-69 

2-16-69 

11-04-68 
11-29-68 
1-04-69 
2-00-69 
3-04-69 
4-03-69 
5-01-69 
6-03-69 
6-26-69 
7-25-69 
8-29-69 

11-04-68 
11-29-68 
1-04-69 
2-00-69 
3-06-69 
4-03-69 
5-OI-69 
6-03-69 
6-26-69 
7-25-69 
8-29-69 

11-04-68 
11-29-68 
1-04-69 
2-00-69 
3-06-69 
4-03-69 
5-01-69 
6-03-69 
6-24-69 
7-24-69 
8-28-69 


251.5 
296.0 


300.5 
337.0 


11-04-68 
11-29-68 
1-04-69 
2-00-69 
3-06-69 
4-02-69 
5-01-69 
6-03-69 
6-24-69 
7-24-69 
3-2g-6g 

3-01-69 

2-03-69 


VANDALIA  rRRIOATION  DISTRICT 
22S/28E-07801  M     524.0 


22S/28E-17N01  M 


223  28i  -1  lAOI   M 


-22-68 
-26-68 
-20-68 
-21-69 
-20-69 
-25-69 

-23-69 

-26-69 
-19-69 
-29-69 
-19-69 
-23-69 


11-26-68 
12-20-68 
1-21-69 
2-20-69 
3-25-69 
4-23-69 
5-26-69 
6-19-69 
7-29-69 
8-19-69 
9-23-69 

10-22-68 

1  1  -i I 

12-20-68 

1-21-69 
2-20-69 

3-25-69 

4-23-69 


81.9 
83.7 

84.8 


66.4 

77.7 
74.9 
72.3 
NM-9 
67.2 
66.9 
78.9 
74.0 
84.4 
91.* 
89.9 

55.6 
57.8 
50.6 
NM-9 
47.7 
47.6 
47.8 
45.4 
46.0 
52.0 
52.6 

119.6 
118.0 
117.1 
NM-9 

118.1 
115.4 
115.7 

114.6 
114.4 
114.0 
113.3 


103.2 
102.2 
101.7 
NM-9 
101.4 
100.5 
99.8 
96.2 
101.3 
99.6 
99.5 

127.3 

117.0 

5-22.31 

133.6 
130.0 
126.7 
126.2 
125.9 
125.8 
122.9 
NM-1 
NM-1 
NM-7 
NM-1 
NM-1 

155.0 
148.8 
139.5 
131.4 
127.3 
120.7 
116.6 


162.9 
164.0 
164.7 

169.1 
167.3 
166.2 
168.9 
166.4 
166.0 


244.3 
247.1 
249.7 

254.8 
255.1 
243.1 
248.0 
237.6 
230.6 
232.1 

294.4 
292.2 
299.4 

302.3 
302.4 
302.2 
304.6 
304.0 
298.O 
297.4 

125.4 
127.0 
127.9 

126.9 
129-6 
129.3 
130.4 
130.6 
131.0 
131.7 


2-12-69        130.6  120.9 


192.8 
193.8 
194.3 

194.6 
195-5 
196.2 
199.8 
194.7 
196.4 
196.5 

173.2 

220.0 


390.4 
394.0 
397.3 
397.8 
398.1 
398.2 
401.1 


422.0 
428.2 
437.5 
445.6 
449.7 
456.3 
460.4 


122.0 

455.0 
449.8 

127.2 

155.1 

421.9 

161.6 

415.4 
404.0 

173.0 

126.5 

408.5 

118.0 

417.0 

115.0 

420.0 

NM-9 

109.9 

425.1 

112.1 

422.9 

106.8 

428.2 

5001 
5001 


5001 

5001 


5001 
5001 


5001 
5001 


S£ 

- 

s«g 

s 

JSSSm 

VANDALIA    IRRIOATION   DISTRICT 

5-22.31 

22S/28E-18A01   M            535.0 

5-26-69 

126.7 

408.3 

5001 

( Cont . ) 

6-19-69 

121.0 

414.0 

7-29-69 

131.8 

403.2 

8-19-69 

141.8 

393.2 

9-23-69 

137.5 

397.5 

SADCELITO    IRRIOATION   DISTRICT 

5-22.32 

22S/26E-15J01   M             371.0 

10-22-68 

139.2 

231.8 

5001 

11-26-68 

133.4 

237.6 

12-20-68 

131.5 
128.8 

239.5 

1-21-69 

242.2 

2-20-69 

127.7 

243.3 

3-25-69 

125.4 

245.6 

4-23-69 

128.6 

242.4 

5-26-69 

126.8 

244.2 

6-19-69 

NM-1 

7-29-69 

NM-1 

8-19-69 
9-24-69 

130.9 

240.1 

137.5 

233.5 

22S/26E-32E01  M            339.0 

10-22-68 

212.8 

126.2 

5001 

11-26-68 

210.6 

128.4 

12-20-68 

206.1 

132.9 

1-21-69 

202.7 

136.3 

2-20-69 

NM-3 

3-25-69 

188.4 

150.6 

4-23-69 

204.4 

134.6 

5-26-69 

NM-1 

6-19-69 

NM-1 

7-29-69 

NM-8 

8-19-69 

NM-3 

9-24-69 

NM-0 

23S/26E-02R01  M            397.0 

2-04-69 

163.0 

234.0 

5001 

23S/26E-03R01  M            381.0 

10-22-68 

190.9 

190.1 

5001 

11-26-68 

179.9 

201.1 

12-20-68 

176.9 

204.1 

1-21-69 

173.2 

207.8 

2-20-69 

172.0 

209.0 

3-25-69 

171.6 

209.4 

4-23-69 

170.8 

210.2 

5-26-69 

172.9 

208.1 

6-18-69 

175.9 

205.1 

7-29-69 

NM-1 

8-19-69 

NM-1 

9-23-69 

176.0 

205.0 

PIXLEY    IRRIOATION   DISTRICT 

5-22-33 

22S/25E-25N01  M 


10-22-68 
11-26-68 
12-19-68 
1-20-69 
2-20-69 
3-25-69 
4-23-69 
5-26-69 
6-19-69 
7-29-69 
8-19-69 
9-22-69 


206.0 
197.1 
192.2 
188.0 
182.0 
178.1 
188.0 
191.2 
203.6 
214.8 
214.2 
198.0 


104.0 
112.9 
117.8 
122.0 
128.0 
131.9 
122.0 
118.8 
106.4 
95-2 


23S/23E-02B01  M 
23S/24E-16R01  M 


2-04-69  38.3  168.7 


23S/25E-14C01   M 
23S/25E-16N04  M 


23S/26E-08R01   M 


10-21-68 
11-25-68 
12-19-68 
1-20-69 
2-19-69 
3-24-69 
4-22-69 
5-27-69 
6-18-69 
7-28-69 
8-I8-69 
9-22-69 


10-23-68 
11-20-68 
12-17-68 
1-15-69 
2-13-69 
3-12-69 
4-09-69 
5-07-69 
6-26-69 
7-28-69 
8-25-69 
9-23-69 

10-22-68 
11-26-68 
12-20-68 

1-21-69 

2-20-69 
3-25-69 
4-23-69 
5-26-69 
6-19-69 
7-29-69 
8-19-69 
9-23-69 


136.6 
132.8 
129.7 
126.7 
124.7 
122.7 
122.3 
123.6 
126.0 
124.9 
131.0 
131.5 

56.6 


86.0 
85.2 
83.4 

190.7 
186.5 
183.7 
180.1 
177.8 
175.3 
174.4 
174.4 
176.3 
180.3 
182.0 
179.0 


85.4 
89.2 
92.3 
95.3 
97.3 
99.3 
99.7 
98.4 
96.O 
97.1 
91.0 
90.5 

243.4 

172.8 
174.3 
175.1 
175.7 
176.4 
176.7 
176.6 
176.2 
176.3 
177.0 
177.8 
179.6 


161.3 
164.9 
167.2 
169.7 
170.6 
170.6 
168.7 
164.7 
I63.O 
166.0 


5001 
5001 


5001 
5001 
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TABLE  C-3(Cont.) 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


» 

«. 

G»OU«lO  SU«- 

■§«!■ 

aGOO 

ALPAUOH-ALLENS.'ORTH  AREA 

5-22.31 

DELANO-EARLIMART  IRRIGATION  DIST. 

5-22.35 

22S/23E-28L01  M          196-0            10-21-68 

107.9 

88.1         5001 

23S/25E-27J02  N 

296.0 

1-29-69 

92.0 

201.0 

5001 

11-25-68 

100.3 

95.7 

12-19-68 

89.7 

106.3 

23S/26E-29P01  M 

356.5 

1-31-69 

176.5 

180.0 

5001 

1-20-69 

77.8 

113.2 

23S/27E-27G01  H 

552.0 

2-05-69 

373.0 

179-0 

5001 

3-24-69 

NM-7 

4-22-69 

NM-9 

24S/25E-02H01   H 

321.0 

10-21-68 

101.6 

219.4 

5001 

5-27-69 

NM-9 

11-26-68 

102.0 

219.0 

6-18-69 

NM-9 

12-19-68 

101.5 

219.5 

7-28-69 

tm-9 

1  -20-69 

100.0 

221.0 

8-I8-69 

NM-0 

2-19-69 
3-25-69 

9Q.4 
101.5 

221.6 
219-5 

23S/24E-35A02  M            235.0               10-21-68 

210.2 

21.8         5001 

4-23-69 

101.5 

219-5 

11-25-68 

180. 8 

54.2 

5-26-69 

101.5 

219.5 

12-19-6B 

156.5 

78.5 

6-18-69 

101.4 

219.6 

1-20-C9 

117.6 

7-28-69 

101.3 

219.7 

2-19-69 

138.0 

97.0 

8-19-69 

101.4 

219.6 

3-21-69 

130.5 

104.5 

9-22-69 

101.2 

219.8 

1-22-69 

134.7 

100.3 

5-27-69 

160.9 

74.1 

24S/25E-10A01  M 

301.0 

1-29-69 

118.0 

186.0 

5001 

6-18-69 

161.9 

70.1 

7-28-69 

180.1 

24S/25E-33J01   K 

291.5 

1-31-69 

62.8 

228.7 

5001 

8-18-69 

187.1 

17.9 

9-22-69 

181.7 

53-3 

24S/26E-O5R01  X 

376.0 

1-27-69 

170.0 

206.0 

5001 

24S/23E-05R02  M            210.0               10-21-68 

239.3 
235.8 

-29 • 3         5001 

21S/26E-2OH01  H 

378.0 

1-27-69 

150.0 

228.0 

5001 

11-25-68 

-25.8 

12-19-68 

226.7 

-16.7 

21S/26E-29R02  H 

400.0 

10-16-68 

147.1 

251.9 

5O00 

1 -20-69 

201.5 

5.5 

11-13-63 

140.6 

259.4 

2-19-69 

202.7 

7.3 

12-18-68 

136.5 

263.5 

3-21-69 

174.3 

35.7 

1-15-69 

NM-7 

1-22-69 

176.2 

33-8 

2-11-69 

133.1 

266.9 

5-27-69 

NM-1 

3-20-69 

132.7 

267.3 

6-18-69 

223.7 

4-28-69 

143.5 

256.5 

7-28-69 

NM-1 

5-21-69 

136.2 

263.8 

8-18-69 

NM-1 

6-24-69 

136.4 

263.6 

9-22-69 

231.7 

-21.7 

7-28-69 
8-27-69 

135-6 
135-9 

261.1 
261.1 

21S/23E-21B02  H            205.0               10-21-68 

65.2 

139.8        5001 

9-22-69 

134.6 

265.1 

11-25-68 

61.9 

140.1 

12-19-68 

65.2 

139-8 

21S/26E-32001  H 

396.0 

1-31-69 

112.5 

283.5 

5001 

1-20-69 

58\7 

111.9 

2-19-69 
3-21-69 

21S/26E-31P01  M 

145.0 

10-23-68 

247.8 

197.2 

5000 

NM-9 

11-20-68 

233.6 

211.1 

1-22-69 

66.0 

139.0 

12-16-68 

227.9 

217.1 

5-27-69 

70.5 

134.5 

1-15-69 

221.7 

223.3 

6-I8-69 

68.5 

136.5 

2-13-69 

216.6 

228.1 

7-28-69 

68.3 

136.7 

3-13-69 

213.2 

231.8 

8-18-69 

68.2 

136.8 

4-10-69 

210.8 

234.2 

9-22-69 

68.0 

137.0 

5-09-69 
6-26-69 

212.6 

217.8 

232.4 
227.2 

24S/23E-34R01  M            206.0                 1-31-69 

198.2 

7.3         5001 

7-29-69 
8-26-69 

227.8 
227.7 
222.8 

217.2 
217.3 

21S/21E-20S01  M            218.0              10-21-68 

230.0 

-12.0          5001 

9-22-69 

222.2 

11-25-68 

201.7 

16.3 

12-19-68 

187.9 

30.1 

24S/27E-32K01  H 

540.0 

2-03-69 

425.5 

114.5 

5001 

1-20-69 

167.5 

50.5 

9-21-69 

509.5 

30.5 

2-19-69 
3-21-69 

162.3 

55.7 

154.3 

63.7 

25S/26E-10B03  M 

430.0 

1-31-69 

196.5 

233-5 

5001 

1-22-69 

168.6 

49.4 

5-27-69 

171.9 

46.1 

25S/26E-16P01   M 

388.0 

10-16-68 

86.3 

301.7 

5000 

6-18-69 

194.0 

24.0 

11-18-68 

86.0 

302.0 

7-28-69 

207.9 

10.1 

12-18-68 

88.9 

299.1 

8-18-69 

226.7 

-8.7 

1-15-69 

NM-7 

9-22-69 

228.0 

-10.0 

2-11-69 
3-20-69 

83.5 
97.7 

301.5 
290.3 

288.8 

21S/21E-22R01  M            233.0               10-21-68 

203.4 

29.6        5001 

4-28-69 

99.2 

11-25-68 

178.8 

54.2 

5-21-69 

290.9 

12-19-68 

166.5 

66.5 

6-24-69 

92.9 

295.1 
296.0 

1-20-69 

149.5 

83.5 

7-28-69 

92.0 

2-19-69 

138.6 

94.4 

8-27-69 

88.5 

299.5 

3-25-69 

126.4 

106.6 

9-22-69 

86.1 

301.9 

1-22-69 

133.7 

99.3 

5-27-69 

152.7 

80.3 

25S/27E-22H01  M 

750.0 

1-30-69 

416.9 

333.1 

5001 

6-18-69 

167.0 

66.0 

7-28-69 

193.1 

39.9 

8-18-69 

220.7 

12.3 
22.6 

SOUTHERN  SAN  J( 

5-22-36 

9-22-69 

210.4 

25S/21E-12A02  M 

253.0 

10-16-68 

90.2 
80.4 

162.8 

5O00 

24S/24E-23Q01   M            235.0                 1-31-69 

35.5 

199.5         5001 

11-13-68 

172.6 

12-13-63 

76.7 

176.3 

21S/21E-31P01  M            232.0               10-21-68 

94.2 

137.8         5001 

m-7 

11-25-63 

89.O 

143.0 

2-11-69 

71.2 

181.8 

12-19-63 

86.7 

145.3 

3-20-69 
4-28-69 

69.1 

183.9 

1 -20-69 

NM-9 

76.8 

176.2 

2-19-69 

NM-9 

5-21-69 

NM-1 

3-21-69 

80.0 

152.0 

6-24-69 

90.5 

162.5 

1-22-69 

80.4 

151.6 
147.0 

7-28-69 

NM-1 

5-27-69 
6-18-69 

85.O 

3-27-69 

NM-1 

87.4 

144.6 

9-22-69 

99-8 

153.2 

7-28-69 

95.1 

136.9 

8-18-69 

95.8 

136.2 

25S/25E-06H01  K 

259.0 

1-27-69 

NM-7 

5001 

9-22-69 

95.4 

136.6 

25S/25E-36R02  M 

335.0 

1-27-69 

169.0 

166.0 

5001 

24S/25E-17P01  H            268.0               10-21-68 

129.8 

138.2         5001 

9-26-69 

NM-9 

11-25-68 

110.5 

157.5 

12-19-68 

105.8 

162.2 

25S/26E-28E01   M 

394.0 

10-16-68 

218.6 

;^-- 

1  -20-69 

99.7 

168.3 

11-18-68 

145.8 

248.2 

2-19-69 

95.7 

172.3 

12-18-63 

140.7 

253.3 

3-2H-69 

93.9 

174.1 

m-7 

1-23-69 

105.8 

162.2 

2-12-69 

5-27-69 
6-18-69 

113.4 

151.6 

3-20-69 
4-28-69 

NM-7 

111.1 

153.9 

NM-9 
117.8 

7-28-69 
8-19-69 

126.4 

111.6 

5-21-69 

246.2 

127.6 

110.1 

119.8 

244.2 

9-22-69 

121.5 

146.5 

7-28-69 
3-27-69 

151.2 

242.8 

9-22-69 

153.5 

240.5 
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TABLE  C-3(Cont.) 

GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


-     -.     ■  ■ 

date 

SOUTHERN  SAN  JOAQUIN  MUD 

(Cont.) 

5-22.36 

KERN  RIVER 

DELTA  AREA 

5-22.40 

25S/26E-23H02  N 

114.0 

1-29-69 

161.0 

250.0 

5001 

28S/26E-29L01  M 

349.0 

I-07-69 

159.1 

189. 9 

5700 

26S/26E-16P01  M 

443.0 

1-29-69 

291.1 

151.9 

5001 

29S/25E-12M03  M 

330.0 

10-16-66 
11-13-68 
12-18-68 

163. 7 
164.8 
162.7 

166.3 
165.2 
167.3 

5000 

NORTH   KERN 

WATER   STORAOE 

DIST. 

5-22.37 

1-15-69 

NM-7 

26S/25E-15P01  H 

3«6.7 

10-16-68 
11-18-68 

236.0 
236.0 

110.7 
110.7 

5000 

2-11-69 
3-20-69 
4-28-69 

161.3 
159.8 
161.2 

168.7 
170.2 
168.8 

12-18-68 
1-15-69 
2-11-69 
3-20-69 
4-28-69 
5-21-69 

207.0 

139.7 

5-21-69 

166.3 

163.7 

192.0 
171.0 
196.0 
NM-1 

154.7 
172.7 
150.7 

6-24-69 
7-28-69 
3-27-69 
9-22-69 

170.8 
172.2 
179.7 
170.5 

159.2 

157.8 
150.3 
159.5 

6-24-69 
7-28-69 
8-27-69 
9-22-69 

203.0 
NM-1 

200.0 
NM-1 

143.7 
146.7 

L-33D01  M 

38O.0 

10-16-68 
11-18-68 
12-18-68 
1-15-69 

98.8 
98.9 
99.8 
NM-7 

281.2 
281.1 
280.2 

5000 

26S/25E-15R01  N 

352.3 

1-J4-69 

180.6 

171.7 

5700 

2-11-69 
3-20-69 

100.7 

91." 

279.3 

288.6 

26S/26E-30P01  K 

392.0 

1-21-69 

233-0 

159.0 

5700 

4-28-69 
5-21-69 

83.0 
84.5 

297.0 
29". 5 

27S/25E-01N01  M 

391.0 

10-16-68 
11-18-63 

117.4 
119.8 

276.6 
274.2 

5000 

6-25-69 
7-28-69 
8-28-69 

72.4 
72.2 
61.3 

307.6 

307.8 

12-18-68 
1-15-69 

121.5 

NM-7 

272.5 

9-23-69 

57.7 

32  .3 

2-II-69 
3-20-69 

123.5 
118.8 

270.5 
275.2 

30S/25E-17E01  M 

300.6 

9-05-69 

73.6 

227.0 

5610 

4 -28 -6a 
5-21-69 
6-24-69 

120.3 
120.9 
98.1 

273.7 
273.1 
295.9 

30S/25E-22D01  M 

308.5 

10-01-68 
11-02-68 
12-02-68 

70.1 
69.3 
60.2 

238.4 
239.2 

245.? 
238.4 

5640 

7-28-69 

93.8 

300.2 

1-02-69 

70.1 

8-27-69 
9-01-69 

90.9 
NM-0 

303.1 

1-31-69 
3-04-69 

71.6 
70.8 

236.9 
237.7 

27S/25E-01N03  M 

394.0 

7-23-69 

275.2 

118.8 

5000 

4-01-69 

NM-0 

8-27-69 
9-22-69 

270.0 
275.8 

124.0 
118.2 

30S/26E-16J01  M 

339.1 

2-04-69 

NM-0 

5121 

27S/26E-06H02  M 

116.0 

1-30-69 

337.4 

78.6 

5001 

30S/26E-22P02  M 

338.0 

10-16-68 
11-18-63 

92.2 
88.3 

245.8 
249.7 

5000 

27S/26E-20E01  M 

435.7 

2-05-69 

282.6 

153.1 

5700 

12-18-68 
1-15-69 

87.6 
NM-7 

250.4 

27S/27E-30H02  M 

527.0 

1-31-69 

121.0 

103.0 

5001 

2-11-69 
3-20-69 

86.9 
92.4 

251.1 
245.6 

28S/25E-13L01  M 

361.1 

1-26-69 

181.1 

180.0 

5700 

4-28-69 
5-21-69 

96.I 
NM-7 

241.9 

28S/26E-21H01  M 

388.0 

10-16-68 
11-18-68 
12-18-68 
1-15-69 

178.1 
177.1 
165.3 
NM-7 

209.6 
210.9 
222.7 

5000 

6-24-69 
7-28-69 
8-27-69 
9-22-69 

93.7 
94.9 
92.8 
81.2 

243.1 
245.2 
256.8 

2-11-69 
3-20-69 

165.1 
178.0 

222.9 
210.0 

30S/2SE-32B01  M 

351.4 

1-29-69 

115.3 

239.1 

5001 

4-28-69 
5-21-69 
6-24-69 
7-28-69 

170.5 
166.9 
158.7 
151.0 

217.5 
221.1 

229-3 
234.0 

30S/28E-34R02  M 

359.0 

10-16-68 
Ll-18-68 
L2-19-68 
1-15-69 
2-11-69 

99.2 
96.7 
96.0 

259.8 
262.3 
263.0 

5000 

8-27-69 

151.4 

236.6 

94.5 

264.5 

9-01-69 

NM-0 

3-20-69 

94.8 

264.2 

28S/26E-21H03  M 

388.0 

7-23-69 
8-27-69 
9-22-69 

268.8 
263.7 
251.3 

119.2 

124.3 
136.7 

5000 

4-29-69 
5-22-69 
6-25-69 
7-29-69 
8-28-69 

96.9 
98.8 

100.0 

101.5 
103.0 

262.1 
260.2 
259.0 
257.5 
256.0 

SHAPTER-WASCO    IRRIOATION 

DIST. 

5-22.38 

9-23-69 

100.6 

258.4 

27S/24E-01LO2  M 

322.0 

4-28-69 

231.8 

90.2 

5000 

31S/26E-01A01  M 

333.0 

2-03-69 

NM-0 

5121 

5-21-69 
6-24-69 

248.6 
264.4 

73.4 
57.6 

31S/26E-35D01  M 

294.5 

2-03-69 

61.2 

233.3 

5121 

7-28-69 
8-27-69 

278.4 
283.9 

43.6 
38.1 

31S/27E-04L01  M 

341.1 

2-06-69 

116.6 

224.5 

5700 

9-22-69 

258.4 

63.6 

31S/27E-28J01  M 

312.1 

2-03-69 

78.5 

233.6 

5121 

27S/24E-35C01  M 

316.0 

1-31-69 

207.8 

108.2 

5700 

31S/28E-30M01  M 

314.7 

2-06-69 

69.O 

245.7 

5700 

27S/25E-28A01  N 

375.0 

10-16-68 
11-18-68 

255.4 
230.0 

119.6 
145.0 

5000 

32S/26E-360O1  M 

378.0 

1-20-69 

NM-9 

5121 

12-18-68 
1-15-69 

237.5 

NM-7 

137.5 

32S/27E-18E01  M 

292.6 

2-07-69 

103.3 

189.3 

5700 

2-11-69 
3-20-69 
4-28-69 

228.0 
219.8 
238.4 

147.0 
155.2 
136.6 

32S/28E-04B01   M 

301.0 

1-28-69 
9-22-69 

55.8 

256.6 
245.2 

5001 

5-21-69 

259.7 

115.3 

6-24-69 
7-28-69 

NM-1 
NM-1 

EDISON-MARICOPA   AREA 

5-22.41 

8-27-69 
9-22-69 

231.0 
NM-1 

144.0 

29S/29E-33N01  M 

578.0 

1-20-69 

445.1 

132.9 

5641 

28S/25E-16P01  M 

329.0 

10-16-68 

197.8 

131.2 

5000 

30S/28E-02R01  M 

410.0 

1-30-69 

214.0 

196.0 

5001 

U-18-66 

12-18-68 
1-15-69 
2-11-69 
3-20-69 
I-28-69 
5-21-69 
6-24-69 
7-28-69 
8-27-69 
9-22-69 

198.6 
197.7 
NM-7 
191.6 
191.8 
193.3 
197.4 
196.6 
209.9 
204.8 
199.3 

130.4 
131.3 

137.4 
137.2 
135.7 
131.6 
132.4 
119.1 
124.2 
129.7 

30S/28E-10N01  M 

372.0           10-16-68 
11-18-68 
12-18-68 
1-15-69 
2-11-69 
3-20-69 
4-28-69 
5-21-69 
6-25-69 
7-29-69 
8-28-69 

54.1 
53.8 
53.0 
NM-7 
53.2 
52.2 
50.4 
49.6 
50.4 
41.3 
42.2 

317.9 
318.2 
319.0 

318.8 
319.8 

321.'; 

322.4 
321.6 
330.7 

329.8 

5000 

9-23-69 

49.8 

322.2 
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TABLE  C-3(Cont.) 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


sss 

' 

, 

. 

. 

*u«M» 

' 

' 

' 

EDISON-HARICOPA   AREA    (Cont.) 

BCENA   VISTA   KATES  STORAGE 

DISTRICT   (Cont.) 

5-22.42 

30S/28E-10N04   M 

372.0 

10-16-68 

11-18-66 

185.9 
183.5 

186.1 

188.5 

5000 

28S/22E-09D01  M 

240.0 

10-17-68 

13.9 

226.1 

5000 

12-18-68 

178.9 

193.1 

11-19-63 

14.2 

225.8 

1-15-69 

NH-7 

12-19-68 

14.1 

225.9 

2-11-69 

175.8 

196.2 

1-15-69 

.-»-- 

■-.    -  - 
5-28-69 

175.0 

197.0 

2-11-69 

13-9 

226.1 

177.8 

194.2 

3-21-69 

12.4 

227.6 

5-21-69 

183.O 

139.0 

4-29-69 

MM 

229.7 

6-25-69 

184.2 

-;:--• 

8.6 

231.4 

7-29-69 

183.5 

183.5 

-25-69 

7.4 

232.6 

5-28-69 

189.4 

182.6 

7-29-69 

7.7 

232.3 

9-23-69 

189.8 

182.2 

9-23-69 

7.8 

233.0 
232.2 

30S/29E-05F01   M 

515.0 

1-20-69 

XK-0 

5644 

28S/22E-10D02  M 

245.0 

2-11-69 

NM-1 

5121 

30S/29E-26A01   M 

628.0 

1-21-69 

478.9 

149.1 

5644 

28S/23E-31R01   X 

257.8 

1-31-69 

25.9 

231.9 

5640 

30S/30E-20R01   M 

791.5 

1-21-69 

198.5 

593.0 

5644 

29S/23E-O8A01  M 

260.3 

1-31-69 

30.3 

230.0 

5640 

31S/29E-09A01  M 

468.0 

1-24-69 

367.9 

100.1 

5644 

29S/23E-25J01  H 

275.0 

10-30-68 

68.5 

206.5 
208.6 
203.4 

5050 

31s/29e-29aoi  h 

400.0 

1-28-69 

144.0 

256.0 

5001 

12-02-68 
1-09-69 

66.4 
71.6 

31S/30E-21001  M 

536.0 

1-29-69 

367.5 

168,5 

5644 

2-05-69 

3-07-69 

mt-9 
66.5 

208.5 

32S/25E-35N02  H 

4*2.5 

1-23-69 

156.0 

286.5 

5121 

-    -■ 
5-06-69 

64.5 
65.5 

210.5 
200.5 
208.5 

209.5 

32S/28E-23R01  M 

386.7 

1-31-69 

280.5 

106.2 

5644 

6-05-69 

7-08-69 

■ 

32S/29E-19H02  M 

416.0 

10-17-68 

193-0 

223.0 

5000 

3-05-69 

69.0 

206.0 

11-19-68 

203.0 

213.0 

9-05-69 

63.7 

211.3 

12-19-68 

203.5 

212.5 

1-15-69 

NK-7 

29S/23E-27M01   M 

270.0 

10-17-68 

41.6 

228.4 

5000 

2-12-69 

203.0 

213.0 

11-19-68 

44.0 

226.0 

3-21-69 

203.2 

212.8 

12-19-C  r 

4-29-69 

214.9 

1-15-69 

W-" 

5-22-69 

203.6 

2-12-69 

44.3 

225.7 

. -2=--; 

202.4 

213.6 

3-21-69 

41.6 

228.4 

7-29-69 

202.6 

4-29-69 

39-2 

230.8 

8-28-69 

202.4 

213.6 

5-22-69 

38.6 

231.4 

9-23-69 

202.8 

213.2 

6-25-69 
7-29-69 

36.1 
34.6 

233-9 
235.4 

32S/29E-19H03  M 

416.0 

10-17-68 

::-:--•  - 
12-19-63 

336.0 
320.5 

80.0 
95.5 

5000 

8-28-69 
9-23-69 

33.2 
31.7 

236.8 
238.3 

1-15-69 

NM-7 

30S/23E-01D01  M 

276.8 

1-31-69 

59.8 

217.0 

5640 

2-12-69 

308.5 

107.5 

3-21-69 

313.8 

102.2 

30S/24E-02C01  M 

287.0 

1-31-69 

35.7 

201.3 

5640 

4-29-69 

77.8 

5-22-69 

58.6 

30S/24E-O4CO1  M 

282.0 

10-17-68 

74.1 

207.9 

5000 

6-25-69 

359.3 

56.7 

11-19-68 

70.9 

211.1 

7-29-69 

360. 7 

55.3 

12-19-68 

81.7 

200.3 

3-28-69 

362.6 

53.4 

1-15-69 

-- 

9-23-69 

329.6 

2-12-6? 

77.1 

204.9 

210.8 

11N/18W-13H01   s 

726.0 

2-05-69 

508.0 

218.0 

5644 

--29-69 

69.8 

212.2 

9-OO-69 

501.3 

224.7 

5-22-69 
6-25-69 

73-5 

208.5 

.-28D01   S 

850.O 

1-31-69 

NM-0 

5644 

7-29-69 
8-28-69 

66i8 

213.8 
215.2 

11N/19K-04H01   S 

575.9 

2-04-69 

422.0 

153.9 

5644 

9-23-69 

64.7 

217.3 

11N/19V-07R03  S 

673.0 

10-17-68 

507.3 

165.7 

5000 

31S/25E-2"P01   M 

283.0 

10-17-68 

5000 

11-19-68 

504.0 

169.0 

11-19-68 

40.9 

242.1 

12-19-68 

505.0 

168.0 

12-19-68 

39.0 

244.0 

1-15-69 

NK-7 

1-15-69 

2-12-69 

505.1 

167.9 

2-12-69 

29.1 

253-9 

3-21-69 

503.8 

169.2 

26.1 

256.9 

"-29-69 

507.0 

166.0 

4-29-69 

im-9 

5-22-69 

511.2 

161.8 

5-22-69 

23.7 

259.3 

6-25-69 

161.6 

6-25-69 

23.6 

259-4 

7-29-69 

3-28-69 

510.9 

162.1 

7-29-69 

509.1 

163.9 

8-28-69 

22.5 

260.5 

9-23-69 

513.3 

159.7 

9-23-69 

21.9 

261.1 

11N/20W-07Q01  S 

«52.3 

1-17-69 

347.9 

104.4 

5700 

S3UTR0PIC 

DISTRICT 

5-22.43 

11N/20W-13P01  S 

2-04-69 

NK-0 

5644 

25S/22E-O2N02  H 

212.0 

10-16-68 

82.0 

130.0 

5000 

11N/2OW-24A01  S 

730.2 

2-11-69 

551.6 

178.6 

5700 

11-18-68 
12-18-68 

81.0 

-C.J 

131.0 
132.8 

11N/21W-05H01  S 

515.9 

1-20-69 

507.0 

8.9 

5700 

2-11-69 

NM-7 

1?-.? 

11N/22W-O4H01  S 

529.0 

2-12-69 

468.3 

60.7 

5700 

3-20-69 
4-28-69 

72.1 
67.8 

139.9 
144.2 

.-31301  S 

363.0 

2-04-69 

NM-0 

5644 

5-21-69 
6-24-69 

71.0 

144.1 
141.0 

12N/21K-29N01  S 

423.3 

1-20-69 

322.0 

101.3 

5121 

7-28-69 
3-27-69 

65.1 
77.2 

146.9 

12N/23K-2SP01   S 

498.0 

1-20-69 

278.0 

220.0 

5121 

9-22-69 

78.8 

133.2 

25S/22E-14001   K 

215.0 

4-01-69 

152.5 

62.5 

5121 

BCENA  VISTA   WJ 

5-22.42 

25S/23E-28D01   II 

217.0 

10-16-68 

108.4 

108.6 

5000 

27S/22E-21P02  F 

240.0 

2-11-69 

18.0 

222.0 

5121 

11-18-68 
12-18-68 

101.5 

115.5 

27S/22E-32H01   ► 

10-17-68 

11-10-63 

130.7 

106.6 

110.3 

5000 

1-15-69 
2-11-69 

12-19-68 

111.6 

3-20-69 

93.0 

124.0 

1-15-69 

1-28-65 

g:i 

123.2 

2-12-69 

5-21-69 

120.4 

3-21-69 

119.4 

121.6 

6-24-69 

98!§ 

120.1 

4-29-69 

117.2 

123.8 

7-28-69 

113.2 

5-22-69 

118.3 

122.2 

3-27-69 

102.2 

114.8 

6-25-69 

123.3 

9-22-69 

102.3 

7-29-69 

116.9 

131.0 

r-i-SD03  M 

10-16-68 

5000 

9-22-69 

132.1 

108.9 

11-18-68 

236.5 

-19.5 
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TABLE  C-3(Cont.) 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


MOOW 

mm* 

,     s:    -  , 

•  A 

O.TE 

suppiyihg 

SEKITROPIC   WATEF 

STORAGE    DISTRICT 

5-22.43 

AVENAL-McKITTRICK   AREA 

5-22.44 

25S/23E-28D03  H 

217.0 

12-18-68 

205.0 

12.0 

5000 

23S/18E-29E02  M 

560.0 

10-17-68 

423.6 

5000 

(Cont.) 

1-15-69 
2-12-69 

3-20-69 
<-2B-<  . 

NM-7 
NM-7 
155.6 

61.4 

11-19-68 
12-19-68 

1-14-69 

136.5 

137.5 
NM-7 

423.5 
422.5 

161.2 

55.8 

2-13-69 

137.7 

422.3 

5-21-69 

41.6 

3-21-69 
4-29-69 

NM-1 

6-24-69 

213.4 

3.6 

146.8 

413.2 

7-28-69 

233.9 

-16.9 

5-22-69 

137.2 

422.8 

8-27-69 

250.2 

248.8 

-33.2 

6-25-69 

138.8 

421.2 

9-22-69 

-31.8 

7-29-69 

138.0 

422.0 

8-28-69 

138.5 

421.5 

25S/24E-10K01   M 

240.0 

1-30-69 
9-22-69 

61.5 
71.1 

178.5 
170.9 

5001 

23S/19E-26M01  M 

267.0 

9-23-69 
10-30-68 

139.7 

NM-1 

420.3 

5050 

25S/24E-15H01   H 

218.0 

10-16-68 

87.1 

160.9 

5000 

12-02-68 

74.0 

193.0 

11-18-68 

86.9 

161.3 

1-06 -69 

67.5 

199.5 

12-18-68 

85.0 

163.0 

2-03-69 

NM-9 

1-15-69 

NM-7 

3-07-69 

67.7 

199.3 

2-11-69 

84.0 

164.0 

3-26-69 

68.0 

199.0 

3-20-69 

84.4 

163.6 

5-06-69 

NM-9 

4-28-69 

84.1 

163.9 

6-04-69 

NM-9 

5-21-69 

83.8 

164.2 

7-08-69 

66.9 

200.1 

6-24-69 

84.4 

163.6 

8-05-69 

NM-7 

7-28-69 

163.4 

9-02-69 

66.8 

200.2 

8-27-69 

84.6 

163.4 

9-22-69 

84.5 

163.5 

25S/19E-15001  M 

422.0 

4-01-69 

NM-9 

5121 

25S/24E-30H01  H 

237.4 

1-30-69 

179.7 

57.7 

5001 

25S/19E-20Q02  M 

480.0 

10-17-68 
11-19-68 

133.6 

132.1 

346.4 
347.9 

5000 

26S/21E-14E01  M 

244.0 

10-17-68 
11-19-68 
12-19-68 
1-15-69 
2-13-69 
3-21-69 

35.8 
35.8 
35.9 
NM-7 
35.8 
35.0 

208.2 
208.2 
208.1 

208.2 
209.0 

5000 

12-19-68 
1-15-69 
2-12-69 
3-21-69 
4-29-69 
5-22-69 

131.6 

NM-7 
NM-1 
NM-1 

NM-1 
NM-1 

348.4 

4-29-69 

34.8 

209.2 

6-25-69 

148.3 

331.7 

5-22-69 

33.2 

210.8 

7-29-69 

128.1 

351-9 

6-25-69 

33.0 

211.0 

3-28-69 

129.5 

350.5 

7-29-69 

30.7 

213.3 

9-23-69 

130.0 

350.0 

8-28-69 

31.6 

212.4 

9-23-69 

31.9 

212.1 

25S/20E-04C01  M 

268.0 

4-01-69 

NM-5 

5121 

26S/21E-14J01  M 

237.0 

2-13-69 

33.0 

204.0 

5121 

26S/17E-13L02  M 

910.0 

3-31-69 

NM-9 

5121 

26S/22E-100O2  M 

225.0 

10-16-68 
11-18-68 

NM-1 
NM-7 

5000 

26S/18E-16H01  M 

685.O 

4-01-69 

NM-0 

5121 

12-18-68 

91.5 

133.5 

26S/18E-19B02  M 

875.0 

4-01-69 

NM-9 

5121 

1-15-69 

NM-7 

2-11-69 

75.4 

149.6 

26S/18E-27P01  M 

730.0 

4-01-69 

NM-0 

5121 

3-20-69 

66.4 

158.6 

4-28-69 

63.7 

161.3 

26S/19E-12L01  M 

530.0 

4-01-69 

NM-0 

5121 

5-21-69 

66.0 

159.0 

6-24-69 

66.6 

158.4 

27S/18E-15R01  M 

1220.0 

4-01-69 

NM-9 

5121 

7-28-69 

67.9 

157.1 

8-27-69 

71.3 

153.7 

28S/22E-20M01  M 

290.0 

10-30-68 

56.8 

233.2 

5050 

9-27-69 

73.8 

151.2 

12-02-68 
1-08-69 

56.1 

NM-7 

233.9 

26S/22E-35E01  M 

253.0 

4-01-69 

102.0 

151.0 

5121 

2-05-69 
3-07-69 

NM-7 
NM-7 

26S/23E-02R01  M 

234.9 

4-01-69 

NM-9 

5121 

3-26-69 
5-06-69 

69.5 
69.3 

220.5 
220.7 

26S/24E-23H01  M 

295.5 

1-30-69 

183.8 

111.7 

5700 

6-04-69 
7-09-69 

65.5 
68.0 

224.5 
222.0 

27S/23E-01R01  M 

267.0 

10-16-68 

98.6 

168.4 

5000 

8-06 -69 

60.8 

229.2 

11-18-68 

98.8 

168.2 

9-04-69 

62.6 

227.4 

12-18-68 

99.1 

167.9 

1-15-69 

NM-7 

2-11-69 

93.5 

173.5 

TULARE  LAKI 

-LOST  HILLS    AREA 

5-22.45 

3-20-69 

93.4 

173.6 

4-28-69 

94.2 

172.8 

22S/19E-18P02  M 

255.0 

10-30-68 

181.5 

73.5 

5050 

5-21-69 

97.0 

170.0 

12-02-68 

178.5 

76.5 

6-24-69 

96.0 

171.0 

1-06 -69 

176.0 

79.0 

7-28-69 

96.9 

170.1 

2-03-69 

177.0 

78.0 

8-27-69 

96.9 

170.1 

3-07-69 

177.0 

78.0 

9-22-69 

97.4 

169. 6 

3-26-69 
5-06-69 

178.0 
NM-1 

77.0 

27S/23E-0)  R04  M 

267.0 

10-16-68 
11-18-68 

248.1 
221.2 

18.9 
45.8 

5000 

6-04-69 
7 -08-69 

NM-1 

NM-1 

12-18-68 

210.0 

57.0 

8-05-69 

186.5 

68.5 

1-15-69 

NM-7 

9-02-69 

183.5 

71.5 

2-11-69 

194.1 

72.9 

3-20-69 

187.0 

80.0 

22S/21E-01J01  M 

185.5 

10-01-68 

189-5 

-4.0 

5050 

4-28-69 

218.4 

48.6 

11-07-68 

187.5 

-2.0 

5-21-69 

230.2 

36.8 

12-12-68 

184.0 

1.5 

6-24-69 

259.1 

7.9 

1-03-69 

184.5 

1.0 

7-28-69 

271.3 

-4.3 

1-31-69 

180.5 

h° 

8-27-69 

277.3 

-10.3 

3-03-69 

177.5 

8.0 

9-22-69 

NM-7 

4-07-69 
4-29-69 

152.5 

NM-0 

33.0 

27S/23E-01R05  M 

267.0 

8-27-69 

270.9 

-3.9 

5000 

9-22-69 

251.6 

15.4 

23S/19E-14R01  M 

235.0 

10-30-68 
12-02-68 

40.0 
39-6 

195.0 
195.4 

5050 

27S/23E-06L01  H 

258.0 

4-01-69 

NM-9 

5121 

1-06-69 
2-03-69 

39.6 
NM-9 

195.4 

28S/23E-11E01  K 

255.0 

10-02-68 

35.5 

219.5 

5640 

3-07-69 

39.6 

195.4 

11-01-68 

34.1 

220.9 
219.4 

3-26-69 

39.5 

195.5 

12-02-68 

35.6 
34.2 

5-06-69 

39.6 

195.4 

1-03-69 

220.8 

6-04-69 

39.5 

195.5 

1-31-69 

34.6 

220.4 

7-O8-69 

8-05-69 

39.5 

195.5 

3-04-69 

33.8 
36.2 

221.2 

192.3 

4-01-69 

218.8 

9-02-69 

195.5 

5-02-69 

34.7 

220.3 

6-03-69 

33.6 

221.4 

24S/20E-21N02  M 

233.0 

10-30-68 

29.4 

203.6 

5000 

7-01-69 

31.8 

223.2 

12-02-68 

29.3 

203.7 

8-06-69 

37.0 

218.0 

1-08-69 

29.1 

203.9 

9-03-69 

37.2 

217.8 

2-05-69 
3-07-69 

28.8 

203.9 

204.2 

29S/24E-14R01   M 

290.0 

2-10-69 

123.0 

167.0 

5121 

3-26-69 
5-06-69 

28.9 
28.5 

204.1 
204.5 

S   197 
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TABLE  C-3(Cont.) 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


TULARE  LAKE-LOST  HILLS  AREA 


24S/21E-15J01  M 


24S/21E-26R01   M 


24S/22E-28A02  M 


24S/22E-35E01  M 


25S/21E-30K01  M 


26S/21E-22D01  M 


CORCORAN  IRRIGATION  DISTRICT 
20S/22E-35R01  M  21< 


21S/22E-16L02  M 


21S/22E-21P01  M  192.0 


21S/22E-27A01   M 


REA 

5-22.45 

6-04-69 

28.8 

204.2 

7-08-69 
8-05-69 

28.7 

204.; 

NM-2 

9-03-69 

28.7 

204.3 

10-01-68 

21.5 

189-5 

11-07-68 

21.6 

189.4 

12-12-68 

21.2 

189.8 

I-03-69 

21.3 

189.7 

1-31-69 

NM-9 

3-03-69 
4-07-69 

NM-9 

NM-9 

4-29-69 

NM-9 

6-10-69 

NM-0 

10-01-68 

20.8 

189. 2 

11-07-68 

21.0 

189.O 

12-12-68 

20.8 

189.2 

1-03-69 

20.8 

189.2 

1-31-69 

NM-9 

3-03-69 

NM-9 

4-07-69 

NM-9 

4-29-69 

19.5 

190.5 

6-IO-69 

NM-0 

10-01-68 

263.0 

-56.0 

11-07-68 

238.0 

-31.0 

12-12-68 

220.5 

-13.5 

1-03-69 

211.0 

-4.0 

1-31-69 

NM-9 

3-03-69 

NM-9 

4-07-69 

NM-9 

4-29-69 

165.0 

42.0 

6-10-69 

190.5 

17.0 

7-03-69 

195.0 

12.0 

8-04-69 

227.0 

-20.0 

8-29-69 

220.5 

-13.5 

10-01-68 

NH-1 

11-07-68 

247.0 

-34.0 

12-12-68 

222.5 

-9.5 

1-03-69 

212.0 

1.0 

1-31-69 

193.0 

20.0 

3-03-69 
4-07-69 

177.0 

36.0 

163.0 

50.0 

4-29-69 

NM-1 

6-IO-69 

NM-1 

7-03-69 

NM-1 

8-04-69 

NM-1 

8-29-69 

NM-1 

10-30-68 

35.5 

202.0 

12-02-68 

36.9 

200.6 

1-08-69 

36.8 

200.7 

2-05-69 

NM-9 

3-07-69 

NM-9 

3-26-69 

NM-9 

5-06-69 

36.4 

201.1 

6-04-69 

36.4 

201.1 

7-08-69 

36.3 

201.2 

8-05-69 

36.3 

201.2 

9-04-69 

36.4 

201.1 

10-30-68 

NM-1 

12-02-68 

71.0 

210.0 

1-08-69 

71.4 

209.6 

2-05-69 

64.1 

216.9 

3-07-69 

NM-9 

3-26-69 

70.1 

210.9 

5-06-69 

61.3 

21). 7 

6-04-69 

68.1 

212.9 

7-O8-69 
8-05-69 
9-04-69 

NM-9 

74.8 

206.2 

67.5 

213.5 

1ICT 

5-22.46 

7-03-69 

41.2 

174.8 

8-04-69 

46.0 

170.0 

8-29-69 

39.5 

176.5 

10-01-68 

"5.5 

151.0 
146.5 

11-07-68 

50.0 
40.5 

12-12-68 

156.0 

1-03-69 

40.3 

156.2 

1-31-69 

42.8 

153.7 

3-03-69 

NM-9 

4-07-69 

35-0 

161.5 

4-29-69 

NM-0 

10-01-68 
11-07-68 

iS:l 

3.2 

12-12-68 

NM-1 

1-03-69 

190.0 

2.0 

1-31-69 

181.0 

11.0 

3-03-69 
4-07-69 

NM-9 

146.0 

46.0 

4-29-69 

NM-0 

10-01-68 

20.9 

11-07-68 

18.9 

177.1 

12-12-68 

18.7 

177.3 

1-03-69 

19.5 

176.5 

1-31-69 

25.0 

171.0 

3-03-69 

16.3 

4-07-69 

16.6 

179.4 

4-29-69 

16.8 

£S£ 

""SS  T 

ftGfKC 

' 

CORCORAN    IRRIGATION   DISTRICT 

5-2246 

21S/22E-27A01  M            196.0 
(Cont.  ) 

6-10-69 

16.0 

180.0 

5050 

7-03-69 

8-04-69 

16.5 

179.5 

15.3 

180.7 

8-29-69 

15.0 

181.0 

22S/22E-01B02  M            201.0 

10-01-68 

18.5 
15.4 

182.5 

5050 

11-07-68 

185.6 

12-12-68 

16.4 

184.6 

1-03-69 

19.0 

182.0 

1-31-69 

13.7 

187.3 

3-03-69 

18.1 

182.9 

4-07-69 

14.8 

186.2 

4-29-69 

14.5 

186.5 

6-IO-69 

NM-1 

7-03-69 

13.5 

187.5 

8-04-69 

13.2 

187.8 

8-29-69 

12.5 

188.5 

22S/22E-05L01  M            188.0 

10-01-68 

189. 0 

-1.0 

5050 

11-07-68 

182.0 

6.0 

12-12-68 

181.5 

6.5 

I-03-69 

184.0 

4.0 

1-31-69 

175.0 

13.0 

3-03-69 

NM-9 

4-07-69 

NM-4 

4-29-69 

NM-0 

22S/22E-10A01  M 
22S/22E-13P01  M 


22S/22E-15C01   M 


22S/22E-22H01  M 


MENDOTA-HDRON   AREA 
13S/18E-22N01  M  28O.O 


13S/13E-12A01   M 
14S/12E-12H01  M 


183.0 
338.0 


14S/13E-15M01   M 
14S/14E-28E02  M 


321.0 
248.0 


14S/15E-18E02  M  178.0 

14S/15E-35N01  M  161.0 

15S/13E-11D02  M  345.0 


153/14E-15E04  M 


7-03-69 

8-04-69 

125.6 
118.6 

66.4 

73.4 

8-29-69 

116.0 

76.0 

10-01-68 

I8.9 

174.1 

11-07-68 

16.9 

176.1 

12-12-68 

16.8 

176.2 

1-03-69 

15.9 
14.5 

177.1 

1-31-69 

178.5 

3-03-69 

15.0 

178.0 

4-07-69 

NM-9 

4-29-69 

12.8 

130.2 

6-10-69 

12.0 

181.0 

7-03-69 

11.9 

181.1 

8-04-69 

11.1 

181.4 

8-29-69 

11.1 

181.9 

10-01-68 

175.5 

15.5 

11-07-68 

173.5 

17.5 

12-12-68 

168.0 

23.0 

1-03-69 

166.5 

24.5 

1-31-69 

163.5 

27.5 

3-03-69 

152.5 

38.5 

4-07-69 

139.5 

51.5 

4-29-69 

132.5 

58.5 

6-10-69 

121.5 

69.5 

7-03-69 

118.5 

72.5 

8-04-69 

114.5 

76.5 

8-29-69 

113.1 

77.9 

7-03-69 

110.0 

81.0 

8-04-69 

119.5 

71.5 

8-29-69 

127.5 
5-22.47 

63.5 

10-18-68 

177.6 

102.4 

3-14-69 

145.1 

134.9 

10-18-68  NM-0 


10-21-68 

11-19-68 

12-19-68 
1-13-69 
2-11-69 
3-11-69 
4-08-69 
5-O6-69 
6-27-69 
7-31-69 
8-27-69 
9-24-69 


2-12-69 

10-21-68 
11-19-68 
12-19-68 
1-13-69 
2-11-69 
3-11-69 
4-08-69 
5-O6-69 
6-27-69 
7-31-69 
8-27-69 
9-24-69 

10-18-68 
I!-?:  -68 
12-20-68 
1-13-69 

2-13-69 


541.1 
534.5 
535.1 
530.2 
525.1 
518.2 
527.1 
531-3 
535-5 
528.3 
523.4 
516.2 


12-16-68         454.0 


NM-9 

580.3 
570.0 
552.2 
549.2 
548.8 
526.6 
528.8 
541.8 
561.7 
578.8 


419.6 
405-0 
391.0 
NM-7 
380.0 


-203.1 
-196.5 

-197.1 
-192.2 
-I87.I 
-180.2 
-189.1 
-193-3 
-197.5 

:&°:2 
-178.2 

-133.0 

195.0 


-235.3 

-225.0 
-207.2 
-204.2 
-203.8 
-181.6 
-183.8 
-196.8 
-216.7 


-183.6 

-169. 0 

-155.0 


5001 
5000 


5050 
5000 

5050 

5001 
5000 
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TABLE  C-3(Cont.) 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


.«![« 

..    ., 

";:*;,.- 

..... 

> 

.;■ 

,"--'• 

MENDOTA-HUR 

IN  AREA 

5-22.17 

MENDOTA -HURON  AREA    (Cont.) 

5-22.17 

15S/11E-15E01  M 

236.0 

3-22-69 

399.8 

-163.8 

5000 

20S/18E-06D01   M            317.9             10-22-68 

536.7 

-218.8 

5000 

(Cont.) 

1-30-69 

361.5 

366.1 

-125.5 
-130.1 

11-20-63 

518.2 

-200.3 

5-23-69 

12-19-68 

519.8 

-201.9 

6-27-69 

376.1 

-110.4 

1-11-69 

518.6 

-200.7 

7-30-69 
8-M-69 

9-21-69 

382.2 

-116.2 

2-12-69 

518.6 

-200.7 

390.1 

-151.1 

3-12-69 
4-09-69 

518.7 

-200.8 

390.2 

-151.2 

503.1 

-185.5 

5-O6-69 

198.4 

-180.5 

15S/15E-22«01  M 

176.0 

2-13-69 

117.1 

58.6 

5001 

6-27-69 
7-30-69 
8-27-69 

520.5 
537.2 
513.5 

-202.6 
-220.3 

15S/16E-17W1  M 

165.0 

10-18-68 

15.8 

119.2 

5000 

-225.6 

11-20-68 

15.3 

119.7 

9-23-69 

531.7 

-216.8 

12-20-68 

13.5 

121.5 

1-13-69 

NM-7 

20S/18E-11N01  M           277.0           12-19-68 

NM-1 

5050 

2-13-69 

13.5 

121.5 

3-22-69 

13.0 

122.0 

20S/18E-11Q01  M           270.0           10-22-68 

180.7 

-210.7 

5000 

1-30-69 

13.6 

121.4 

11-19-68 

161.0 

-191.0 

5-23-69 

13.8 

121.2 

12-19-68 

165. 2 

-395.2 

6-27-69 

17.0 

118.0 

1-11-69 

177.0 

-207.0 

7-30-69 
8-29-69 

41.2 

120.8 

2-11-69 

132.3 

-162.3 

15.2 

119.8 

3-12-69 

114.3 

-111.3 

9-21-69 

120.6 

1-09-69 

110.9 

-110.9 

5-07-69 

423.2 

-153.2 

15S/16E-20R01   M 

170.0 

10-18-68 

83.0 

81.5 

5000 

6-27-69 

118.1 

-178.1 

2-11-69 

72.9 

91.6 

7-30-69 
8-27-69 

157.6 
158.5 

-187.6 
-188.5 

15S/16E-28A04  h 

169.0 

10-18-68 
11-20-68 

182.9 
189.3 

-13.9 
-20.3 

5000 

9-23-69 

162.1 

-192.1 

12-20-68 

185.9 

-16.9 

20S/18E-36D01   M             260.0              10-18-68 

299.6 

-39.6 

5000 

1-13-69 

NM-7 

2-13-69 

291.0 

-31.0 

2-13-69 

188.0 

-19.0 

3-22-69 

176.0 

-7.0 

21S/17E-22C01  M            577.0            12-18-68 

538.7 

38.3 

5050 

1-30-69 

172.0 

-3.0 

5-23-69 

173.2 

-1.2 

21S/18E-28M02  K           363.0           10-17-68 

339.5 

23.5 

5000 

6-27-69 

172.1 

-3.1 

2-13-69 

311.0 

19.0 

7-30-69 

173.7 

-1.7 

8-29-69 

175.1 

-6.1 

9-21-69 

176.1 

-7.1 

POSO  SOIL  CONSERVATION  DIST. 

5-22.18 

16S/15E-02U02  H 

219.0 

2-18-69 

63.3 

155.7 

5001 

10S/13E-06R01  M            110.0            10-01-68 
11-02-68 

15.2 
12.7 

91.8 
97.3 

5529 

16S/15E-31N01  M 

331.0 

10-21-68 

575.1 

-211.1 

5000 

12-09-68 

12.7 

97.3 

11-19-68 

570.6 

-236.6 

1-01-69 

12.6 

97.1 

12-19-68 

563.2 

-229.2 

2-06-69 

11.3 

98.7 

1-13-69 

572.2 

-238.2 

3-06-69 

8.5 

101.5 

2-11-69 

551.5 

-220.5 

1-05-69 

8.7 

101.3 

3-11-69 

532.1 

-198.1 

5-06-69 

7.2 

102.8 

4.08-69 

521.1 

-190.1 

6-01-69 

5.3 

104.7 

5-O6-69 

535.2 

-201.2 

7-03-69 

12.0 

98.0 

6-27-69 

557.6 

-223.6 

8-01-69 

9.6 

100.4 

7-31-69 

570.3 

-236.3 

9-05-69 

5.5 

101.5 

8-27-69 

567.2 

-233.2 

g-24-69 

515.9 

-211.9 

11S/13E-05<J01  M            117.0            10-01-68 
11-02-68 

13.1 
12.1 

103.9 
101. 9 

5529 

16S/16E-10N01  M 

187.0 

2-11-69 

125.2 

61.8 

5001 

12-09-68 
1-01-69 

12.1 
12.2 

104.6 
101.8 

17S/11E-13R01  M 

157.0 

12-18-68 

NM-1 

5050 

2-06-69 
3-06-69 

11.3 
10.5 

105.7 
106.5 

17S/16E-O2E01   M 

218.0 

2-05-69 

NM-6 

5001 

1-05-69 
5-06-69 

11.1 
7.9 

105.9 
109.1 

17S/16E-21R01   M 

232.5 

10-18-68 

193.5 

39.0 

5000 

6-01-69 

9.2 

107.8 

2-13-69 

172.3 

60.2 

7-03-69 
8-01-69 

12.0 
9.8 

105.0 
107.2 

17S/16E-30A03  M 

290.0 

10-18-1  3 

11-20-68 

67.9 
68.3 

222.1 
221.7 

5000 

9-05-69 

8.8 

108.2 

12-20-68 

68.9 

221.1 

11S/13E-26A01    M              128.0              10-01-68 

14.7 

113.3 

5529 

1-14-69 

NM-7 

11-02-68 

12.6 

115.1 

2-13-69 

67.3 

222.7 

12-09-68 

12.6 

115.1 

3-22-69 

67.8 

222.2 

1-01-69 

12.0 

116.0 

I-30-69 

61.5 

225.5 

2-06-69 

11.2 

116.8 

5-23-69 

66.8 

223.2 

3-06-69 

9.7 

118.3 

6-27-69 

66.0 

221.0 

1-05-69 

9.1 

118.6 

7-30-69 

66.0 

221.0 

5-06-69 

10.3 

117.7 

8-29-69 

659 

221.1 

6-01-69 

7.5 

120.5 

9-21-69 

65.9 

221.1 

7-03-69 
8-01-69 

10.3 
11.2 

117.7 
116.8 

17S/16E-30AO6  « 

302.0 

10-18-68 
11-20-68 
12-20-68 

521.3 
515.9 
509.5 

-219.3 
-213.9 
-207.5 

5000 

9-05-69 

9.1 

118.6 

11S/13E-33L01  M            126.0            10-01-68 

9.3 

116.7 

5529 

1-11-69 

NM-7 

11-02-68 

9.5 

116.5 

2-13-69 

199.0 
183.2 
188.0 

-197.0 

12-09-68 

9.9 

116.1 

3-22-69 

-181.2 

1-01-69 

10.5 

115.5 

1-30-69 

-186.0 

2-06-69 

9.8 

116.2 

5-23-69 

171.2 

-169.2 

3-06-69 

5.9 

120.1 

6-27-69 

173.1 

-171.1 

1-05 -69 

7.1 

118.9 

7-30-69 

172.1 
180.9 

-170.1 

5-06 -69 

6.8 

119.2 

8-29-69 

-178.9 

6-04-69 

7.0 

119.0 

9-21-69 

193.9 

-191.9 

7-03-69 
8-OI-69 

11.6 
8.1 

111.1 
117.9 

17S/17E-20N01  M 

228.0 

12-23-68 

351.0 

-126.0 

5050 

9-05-69 

8.0 

118.0 

18S/17E-12N01  M 

253.0 

12-18-68 

NM-7 

5050 

12S/13E-13J01   M            140.0            10-01-68 
11-02-68 

8.1 
10.2 

131.9 
129.8 

5529 

19S/18E-15M01   M 

271.0 

12-20-68 

391.3 

-117.3 

5050 

12-09-68 

1-04-69 

10.8 
10.2 

129.2 
129.8 

19S/18E-27M01   « 

281.0 

10-17-68 

NM-7 

5000 

2-06-69 

6.7 

133.3 

11-19-68 

381.5 

-103.5 

3-06 -69 

5.1 

131.6 

12-19-68 

NM-7 

1-05-69 

6.2 

133.8 

l-H-69 

NM-7 

5-06-69 

6.1 

133.6 
131.2 

2-13-69 

NM-7 

6-04-69 

5.8 

3-21-69 

NM-7 

7-03-69 

10.0 

130.0 

1-29-69 

NM-0 

8-01-69 
9-05-69 

6.6 
6.3 

133.1 
133.7 

20S/17E-32F01   M 

117.0 

12-18-68 

606.1 

-159.1 

5050 
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TABLE  C-3(Cont.) 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


.    ., 

■■ 

«!•  - 

■      v     ■    . 

•  ITER 

ss 

$UMt«"* 

CATC 

" 

s 

"IS."* 

TERRA   BELLA    IRRIGATION   DISTRICT 

5-22.50 

MERCED  BOTTOMS 

5-22. 5* 

22S/27E-25J03  M              532.0            10-22-63 

105.3 

426.2           5001 

9S/14E-01B01  M            180.0               1-30-69 

59.2 

120.8 

5050 

11-26-68 

104.2 

427.8 

(Cont.)                                                      3-O5-69 
4-06-69 

%:% 

121.0 

12-20-68 

102.8 

429.2 

125.5 

1-21-69 

95.2 

436.8 

5-01-69 

57.0 

123.0 

2-20-69 

96.8 

435.2 

6-02-69 

77.5 

102.5 

3-25-69 
5-23-69 
5-26-69 

98.2 

433.8 

7-OI-69 
8-12-69 

96.5 

83.5 

96.9 

435.1 

104.5 

75.5 

106.7 

425-3 
425.4 

9-10-69 

103.0 

77.0 

6-19-69 

106.6 

7-29-69 

108.4 

423.6 

9S/14E-01B02  M            180.0            11-06-68 

80.9 

99.1 

5050 

8-19-69 
9-24-69 

109.0 

423.0 

12-11-68 

68.5 

111.5 

110.7 

421.3 

1-02-69 

66.0 

116.0 

1-30-69 

61.0 

119.0 

124.0 
127.0 

23S/27E-01A01  H              506.0            10-22-68 

11-26-68 

86.3 
KM-3 

419.7         5001 

4-04-69 

56.0 

8:5 

12-20-63 

NM-3 

5-01-69 

125.8 

1-21-69 

83.5 

422.5 

6-02-69 

89.5 
97.5 

107.5 

2-20-69 
3-25-69 
5-23-69 

84.9 
81.5 

421.1 
424.5 

7-OI-69 
8-12-69 

90.5 
82.5 

NM-3 

9-10-69 

96.9 

83.1 

5-26-69 

80.4 

425.6 

6-19-69 

80.4 

425.6 

9S/14E-01B03  M            180.0            11-06-63 

39.7 

140.3 

5050 

7-29-69 

NM-3 

12-11-68 

41.5 

138.5 

8-19-69 

81.3 

424.7 

1-02-69 

42.0 

138.0 

9-23-69 

81.5 

424.5 

I-3O-69 
3-05-69 
4-06-69 

60.5 
38.0 

139.5 
142.0 

23S/27E-05A01  M             .450.0           10-22-68 

169.8 
164.0 

280.2          5001 

36.8 

163.2 

11-26-68 

286.0 

5-01-69 
6-02-69 

its 

161.5 

12-20-68 

163.4 

286.6 

I63.6 

1-21-69 

164.1 

285.9 

7-01-69 

36.8 

143.2 

2-20-69 

163.9 

236.1 

8-12-69 

37.1 

142.9 

140.8 

3-25-69 

162.3 

287.7 

9-10-69 

39.2 

4-23-69 

166.9 

283.1 

5-26-69 

NM-1 

9S/14E-06D01  M            141.0            11-06-68 

66.2 

94.8 

5050 

6-19-69 

NM-1 

12-11-68 

45.3 
44.0 

95.7 

7-29-69 

NM-1 

1-02-69 

97.0 

8-19-69 

NM-1 

1-30-69 

44.0 

97.0 

9-23-69 

NM-1 

3-05-69 
4-04-69 
5-01-69 

42.0 
NM-7 
42.0 

99.0 
99.0 

MERCED  BOTTOMS 

5-22.54 

6-02-69 

39.9 
39.8 

101.1 

7-OI-69 
8-12-69 

101.2 

7S/10E-23K01  M                 80.0            10-02-63 

16.6 

63.4         5050 

38.9 

102.1 

11-06-68 

13.0 

67.0 

9-10-69 

5o.5 

100.5 

12-04-68 

9.3 

70.7 

1-06-69 

5.5 

74.5 

2-06-69 

2.3 

77.7 

QARFIELD  WATER  DISTRICT 

5-22.65 

3-05-69 

NM-9 

4-08-69 

1.2 

78.8 

12S/20E-13A01   M            388.0            10-01-68 

117.0 

271.0 

5001 

5-05-69 

1.8 

78.2 

11-02-68 

115.8 
116.0 

272.2 

6-03-69 

3.9 

76.1 

11-29-68 

276.0 

7-07-69 

4.2 

75.8 

I-OI-69 

113.0 

275.0 

8-05-69 

9.2 

70.8 

2-01-69 

112.4 

275.6 

9-03-69 

9." 

70.6 

3-01-69 
4-01-69 

111.8 
111.2 

276.2 
276.8 

7S/10E-23K02  M                80.0            10-02-68 

3.4 

76.6         5050 

5-02-69 

111.6 

276.6 

11-06-68 

3.4 

76.6 

6-02-69 

113.5 

276.5 

12-04-68 

3.6 

76.4 

7-01-69 

113.6 

276.6 

1-06-69 

2.5 

77.5 

8-01-69 

115.3 

272.7 

2-06-69 

0.5 

79.5 

9-01-69 

115.0 

273.0 

3-05-69 

NM-9 

4-08-69 

0.9 

79.1 
78.9 

12S/21E-07A02  M            405.5            10-01-68 

161.8 

263.7 

5001 

5-05-69 

1.1 

11-02-68 

138.8 

266.7 

6-03-69 

3.3 

76.7 

11-29-68 

137.3 

268.2 

7-07-69 

3.6 

76.4 

1-01-69 

135.5 

270.0 

8-05-69 

4.2 

75.8 

2-01-69 

134.5 

271.0 

9-03-69 

4.7 

75-3 

3-01-69 
4-01-69 

136.2 
132.6 

271.3 
272.9 

7S/12E-27P01  M               110.5            11-06-68 

9.5 

101.0       5050 

5-02-69 

131.9 

273.6 

12-11-68 

9.5 

101.0 

6-02-69 

132.2 

273.3 

1-02-69 

9.5 

101.0 

7-01-69 

132.4 

273.1 

1-30-69 

3.8 

106.7 

8-OI-69 

NM-7 

3-05-69 

"ft 

9-01-69 

130.4 

275.1 

4-04-69 

106.1 

5-01-69 

6.0 

104.5 

12S/21E-18A03  M            390.5            10-01-68 

104.6 

285.9 

5001 

6-02-69 

7.3 

102.7 

11-02-68 

102.8 

287.7 

7-01-69 
8-12-69 

9.4 

101.1 

11-29-68 

101.5 

289.0 

10.4 

100.1 

1-01-69 

101.1 

289.6 

9-10-69 

12.2 

98.3 

2-01-69 

100.3 

290.2 

239.8 

3-01-69 

100.7 

8S/12E-19D01  M              90.0          11-06-68 

21.5 

68.5        5050 

4-01-69 

103.0 

287.5 

12-11-68 

17.0 

73.0 

5-02-69 

100.0 

290.5 

1-02-69 

15.5 

74.5 

6-02-69 

99.4 

291.1 

1-30-69 

NM-9 

7-01-69 

99.4 

291.1 

287.8 

3-05-69 

NM-9 

8-OI-69 

102.7 

4-04-69 

7.0 

83.0 

9-01-69 

100.7 

289.8 

5-01-69 

7.0 

83.O 

6-02-69 

7.3 

82.7 

7-01-69 
8-12-69 

8.2 

81.8 

KDIOS  COUNTY  WATER  DISTRICT 

5-22.66 

11.2 

78.8 

9-10-69 

12.0 

78.0 

17S/20E-36R02  M            243.0            11-07-68 
12-01-63 

15.4 
16.0 

227.6 
227.0 

5129 

9S/12E-01C01  M               110.5            11-06-68 

30.6 

79.9         5050 

1-01-69 

20.5 

222.5 

12-11-68 

NM-7 

1-00-69 

NN-7 

1-02-69 

35.5 

75.0 

3-01-69 

17.0 

226.0 

1-30-69 

NM-9 

3-29-69 

14.9 

226.1 

3-05-69 

NM-9 

5-03-69 

21.1 

221.9 

4-04-60 

NM-7 

5-30-69 

31.4 

211.6 

5-01-69 

NM-1 

7-06-69 
8-03-69 

11.1 

231.9 

6-02-69 

NM-1 

10.5 

232.5 

7-OI-69 
8-12-69 

NM-1 

9-02-6; 

11.8 

231.2 

NM-1 

9-20-69 

11.6 

231.4 

9-10-69 

NM-1 

17S/22E-11P01  M          283.0          11-07-68 

25.9 

24.5 

257.1 
258.5 

5129 

9S/14E-O1B01  M             180.0           11-06-68 

85.9 

94.1         5050 

12-01-68 

12-11-68 

69.5 

110.5 

1-01-69 

24.9 

258.1 

1-02-69 

65.0 

115.0 

1-00-69 

NM-7 
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TABLE  C-3(Cont.) 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 


-.:•.:.     '  Dim   KATE  I   DISTRICT 


ITS   222-35*    I   V 


18S/21E-17N01  M 


18S/22E-21H01  H 


18S/22E-36P01  H 


18S/23E-28B01  H 


19S/21E-20N01  M 


19S/22E-OUB01  M 


19S/22E-19AOI   K 


3-01-69 

21.9 

261.1 

3-29-69 

21.5 

261.5 

5-03-69 

22.5 

260.5 
261.4 

5-30-69 

21.6 

7-06-69 

NM-1 

8-03-69 

18.8 

264.2 

9-02-69 

NM-7 

9-20-69 

16.9 

266.1 

11-07-63 

W.l 

221.9 

12-01-63 

224.3 

1-01-69 

"3.5 

222.5 

1-00-69 

nm-7 

3-01-69 

31.0 

235.0 

3-29-69 

36.7 

229.3 
228.9 

5-03-69 

37.1 

5-30-69 

37.2 

228.8 

7-06-69 
8-03-69 

g:J 

228.6 

227.9 
231.4 

9-02-69 

3". 6 

9-20-69 

33.0 

233.0 

11-07-68 

9.6 

228.4 

12-01-68 

10.5 

227.5 

1-01-69 

10.5 

227.5 

I-OO-69 

NM-7 

3-01-69 

9.6 

228.4 

3-29-69 

10.0 

228.0 

5-03-69 

7." 

230.6 

5-30-69 

6.8 

231.2 

7-06-69 

6.5 

231.5 

8-03-69 

7.0 

231.0 

9-02-69 

7.0 

231.0 

9-23-69 

7.3 

230.7 

11-07-68 

86.0 

172.0 

12-01-68 

84.0 

174.0 

I-OI-69 

84.8 

173.2 

I-OO-69 

NM-7 

3-01-69 

73.8 

184.2 

3-29-69 

82.5 

175.5 

5-03-69 

78.0 

180.0 

5-30-69 

77.3 

180.7 

7-06-69 

m-  ■ 

8-03-69 

KM -9 

9-02-69 

NM-9 

9-30-69 

77.4 

180.6 

10-29-68 

101.4 

143.6 

11-26-68 

94.6 

150.4 

12-30-68 

93.4 

151.6 

1-28-69 

NM-9 

3-03-69 

NM-9 

3-31-69 

83.5 

161.5 

5-05-69 

84.6 

160.4 

5-29-69 

85.2 

159.8 

7-02-69 

91.5 

153.5 

7-30-69 

92.5 

152.5 

8-27-69 

94.1 

150.9 

9-25-69 

85.5 

159.5 

11-07-68 

96.4 

166.6 

12-01-68 

104.6 

158.4 

1-01-69 

105.9 

157.1 

I-00-69 

NM-7 

3-OI-69 

86.7 

176.3 

3-29-69 

89.9 

173.1 

5-03-69 

88.2 

174.8 

5-30-69 

92.0 

171.0 

7-06-69 

91.1 

171.9 

8-03-69 

NM-1 

9-02-69 

NM-1 

9-30-69 

91.5 

171.5 

10-31-68 

9.5 

215.5 

11-07-68 

9.5 

215.5 
211.4 

12-01-68 

13.6 

1-01-69 

14.1 

210.9 

1-00-69 

NM-7 

3-01-69 

11.5 

213.5 

3-29-69 

13.5 

211.5 

5-03-69 

9.3 

215.7 

5-30-69 

8.2 

216.8 

7-06-69 

6.8 

218.2 

8-03-69 

6.4 

218.6 

9-02-69 

6.4 

218.6 

9-30-69 

7.8 

217.2 

10-13-68 

76.3 
98.8 

168.7 

11-07-68 

146.2 

12-01-68 

93.0 

152.0 

1-01-69 

93.4 

151.6 

I-OO-69 

NM-7 

3-01-69 

83.4 

161.6 

3-29-69 

NM-1 

5-03-69 

89.5 
82.4 

155.5 

5-30-69 

162.6 

7-06-69 
8-03-69 

88.2 

156.8 

86.0 

159.0 

9-02-69 

NM-9 

9-30-69 

80.4 

164.6 

10-21-68 

109.0 

98.5 

126.0 

11-25-68 

136.5 

12-19-68 

95.0 

140.0 

1-20-69 

92.5 

142.5 

2-19-69 

91.2 

88.4 

143.8 

3-24-69 

146.6 

MW 

KrNOS  COUNT*  WATER  DISTRICT 

5-22.66 

19S/22E-19A01  M 

235.0 

4-22-69 

88.0 

147.0 

5001 

(Cont. ) 

5-27-69 

88.6 

146.4 

•-:--■  . 

U:l 

140.0 

7-28-69 

136.4 

3-18-69 

98.5 

136.5 

9-24-69 

85.0 

150.0 

19S/22E-23A01   M 

240.0 

10-13-68 

84.6 

155.4 

5129 

11-07-68 
12-01-68 

87.4 
88.3 

89.8 

152.6 
151.7 

1-01-69 

150.2 

I-OO-69 

NM-7 

3-01-69 

81.0 

159.0 

3-29-69 

86.5 

153.5 

5-03-69 

81.9 

158.1 

5-30-69 

79.2 
86.3 

160.8 

7-06-69 

153.7 

8-03-69 

81.3 

158.7 

9-02-69 

73.9 

166.1 

9-30-69 

73.8 

166.2 

20S/21E-03A01  M 

222.0 

2-21-69 

15.2 

206.8 

5001 

20S/21E-05E01   M 

219.0 

10-13-68 
11-07-68 

NM-7 
NM-7 

5129 

12-01-68 

174.0 

45.0 

1-01-69 

175.5 

43.5 

I-00-69 

NM-7 
184.8 

3-01-69 

34.2 

3-29-69 

159.5 

59.5 

5-03-69 

164.8 

54.2 

5-30-69 

NM-9 

7-06-69 

149.0 

70.0 

8-03-69 

159.0 

60.0 

9-02-69 

152.8 

66.2 

9-30-69 

137.3 

81.7 

20S/22E-10H02  M 

225.0 

10-13-68 

135.4 

89.6 

5129 

11-07-68 

135.9 

89.1 

12-01-68 

NM-0 

PLEASANT  VALLEY 

5-22.69 

20S/15E-25D01   M 

619.0 

4-02-69 

NM-0 

5050 

20S/15E-32A01   M 

675.0 

4-02-69 

235.0 

440.0 

5050 

21S/16E-02N01  M 

570.0 

4-01-69 

222.0 

348.0 

5050 

21S/16E-07N01  M 

634.0 

4-01-69 

242.0 

392.0 

5050 

21S/16E-35D01  M 

682.0 

2-00-68 
4-01-69 

NM-7 
NM-1 

5050 
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INTRODUCTION 

Appendix  D  summarizes  the  surface  water  quality  and  electrical  conductivity  data  Tor  the 
San  Joaquin  Valley  for  1969  water  year  (October  1,  1968  through  September  30,  I969).  These  data  were 
obtained  from  analyses  of  water  samples  from  28  surface  water  quality  sampling  stations  and  6  electrical 
conductivity  recorders.  Water  samples  are  collected  by  the  Department  of  Water  Resources;  the  U.  S.  Corps 
of  Engineers;  U.  S.  Forest  Service;  California  Water  Quality  Control  Board  -  Central  Va.ley  Region;  and 
Kern  County  Department  of  Parks  and  Recreation.   Electrical  conductivity  recorders  are  serviced  and 
maintained  by  the  Department  of  Water  Resources. 

Laboratory  analyses  of  surface  water  samples  reported  herein  were  performed  in  accordance 
with  the  12th  Edition  of  "Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Waste  Water" . 

Each  station  In  this  appendix  has  been  assigned  an  eight-digit  identification  number.  The 
first  two  digits  denote  the  drainage  basin  as  shown  below.  The  third  digit  indicates  the  stream  and  the 
next  three  integers  designate  the  relative  number  of  the  station  on  the  stream  system.  The  last  two 
digits  denote  the  location  of  the  sampling  station  relative  to  a  gaging  station. 


HYDROGRAPHIC  AREA  B 
SAN  JOAQUIN  RIVER  BASIN 


HYDROGRAPHIC  AREA  C 
TULARE  LAKE  DRAINAGE  BASIN 


BO  -  San  Joaquin  Valley  Floor 

B3  -  Stanislaus  River 

E4  -   Tuolumne  River 

Bf>  -  Merced  River 

B6  -  Fresno-Chowchilla  Rivers 

B7  -  San  Joaquin  River 

B8  -  San  Joaquin  Valley  on  West  Side 


CO  -  Tulare  Lake  Valley  Floor 

CI  -  Kings  River 

C2  -  Kaweah  River 

C3  -  Tule  River 

C^  -  Greenhorn  Mountains 

C5  -  Kern  River 

C6  -  Tehachapl  Mountains 

C7  -  Tulare  Lake  Basin  on  West  Side 
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SAMPLING  STATION  DATA  AND  INDEX 

FOR 

SURFACE  WATER 


Station 

Period 

Frequency 

By 

Anolys. 

Station 

identification 

of 

of 

Numbe- 

Record 

Somplino 

Poge 

Bear  Creek  at  Oak  Road 

B51375.50 

4S/18E-25 

September  1969 

- 

CRWQCB 

212,    227 

Bear  Creek  near   Bear  Creek  School 

B51380. 50 

5S/19E-5 

July  1969 

- 

CRWQCB 

212,    219 

Big  Creek  above  Pine  Flat  Dam 

CI 1320. 00 

12S/25E-   1. 

July  I960 

M 

USACE 

21*1,    221* , 

227 

Chowchllla  River  near  Raymond 

B64200.00 

8S/18E-  1 

January   1962 

S 

DWR 

208,    222, 

224 

Delta-Mendota  Canal   at   San  Luis 

B00730.50 

9S/  8E-36 

October  1968 

- 

DWR 

208 

Delta-Mendota  Canal   near  Hendota 

B00770.00 

13S/15E-19 

July  1952 

Q 

DWR 

208.    222, 

227 
212,    222, 

227 
208,    221. 

223, 

Delta-Mendota  Canal  near  Tracy 

B95925.00 

IS/  4E-30 

July  1952 

q 

DWR 

224, 

Fresno  River  near  Daulton 

B67150.00 

9SA9E-34 

January  1958 

S 

DWR 

Kaweah  River  below  Terminus   Dam 

C 021 85. 00 

17S/27E-25 

September  1961 

M 

USACE 

213,    222, 
227 

224, 

Kaweah  River  at  Three  Rivers 

C21250.00 

17S/28E-27 

April   1951 

M 

USACE 

214.    222, 
227 

224, 

Kern  River  near  Bakersfleld 

C05150.00 

29S/28E-  9 

April  1951 

4 

KCPR 

222, 

Kern  River  below   Isabella  Dam 

C51350.00 

26S/33E-30 

September  1955 

a 

USACE 

216,    222, 

224 

Kern  River  at   Kernville 

C51500.0O 

25S/33E-15 

September  1955 

a 

USACE 

217,    222, 

225 

Kings  River  below  North  Fork 

C11460.00 

12S/26E-21 

September  1955 

M 

USACE 

215,    222, 
227 

224, 

Kings  River  below   Peoples  Weir 

C01140.00 

17S/22E-  1 

April   1951 

Q 

DWR 

21352219, 

222, 

Kings  River   below  Pine  Flat   Dam 

C11140.00 

13S/24E-   2 

September  1955 

M 

USACE 

215.    222, 
227 

<;24, 

Merced  River  near  Stevinson 

B05125.00 

6S/  9E-36 

April  1951 

S 

DWR 

209,    219, 

222, 

Rattlesnake  Creek    below  Burn 

C13250.30 

11S/30E- 

October  1968 

- 

USPS 

223,    22Y 
216,    227 

Rattlesnake  Creek   above  Burn 

C13260.30 

11S/30E- 

October  1968 

- 

USPS 

216,    227 

Salt  Slough  at   San  Luis  Ranch 

B00475.00 

9SA1E-  7 

November  1958 

S 

DWR 

209,    219. 

223 

San  Joaquin  River  at  Crows  Landing  Bridge 

B07250.00 

6s/  9E-  7 

January  1962 

Q 

DWR 

211.    217, 
227 

223, 

San  Joaquin  River  at   Fremont  Ford  Bridge 

B07375.00 

7S/  9E-24 

July  1955 

s 

DWR 

211,    219,    222, 
223,    227 

San  Joaquin  River  below  Friant 

B07885.00 

11S/21E-  7 

April   1951 

s 

DWR 

211,    219, 

224 

San  Joaquin  River  near  Grayson 

B07080.00 

4s/  7E-24 

April   1959 

Q 

DWR 

210.    219, 
227 

223, 

San  Joaquin  River  at   Maze  Road  Bridge 

80701)0.00 

3S/  7E-33 

April  1951 

s 

DWR 

210,    219, 
227 

223, 

San  Joaquin  River  near  Mendota 

B07710.00 

13S/15E-  7 

April  1951 

s 

DWR 

211,    222, 

224 

San  Joaquin  River  at   Patterson  Bridge 

B07200.00 

5S/  8E-15 

January  1962 

s 

DWR 

211.    219, 
227 

223, 

San  Joaquin  River  near  Vernalls 

B07020.00 

3S/  6E-13 

April  1951 

M 

DWR 

210,    219, 

222, 

223,    227 

Stanislaus   River  at   Koetitz  Ranch 

B03115.00 

3S/  7E-  2 

April   1951 

s 

DWR 

209,    219.    222, 

223,    227 
216,    222,    224, 

Tule  River  near  Sprlngville 

C31150.00 

21S/29E-15 

November  1963 

M 

USACE 

227 

Tule  River   below  Success  Dam 

C03196.00 

21S/28E-35 

July  1952 

M 

USACE 

213,    220, 

222, 

224,    227 

Tuolumne  River  at  Hickman  Bridge 

BCA150.00 

3SA1E-34 

April   1951 

S 

DWR 

209,    219, 

223 

Tuolumne  River  at  Tuolumne  City 

B04105.00 

4S/  8E-12 

April  1951 

S 

DWR 

209,    219, 

222, 

223.    227 

Locations  are  in  reference  to  Mt .  Diablo  Base  and  Meridian 

Beginning  of  record 

M  -  Monthly,  a  -  Quarterly,  S  -  Semiannually 

DWR  -  Department  of  Water  Resources,  USACE  -  United  States  Army  Corps  of  Engineers, 

ivCPR  -  Kern  County  Parks  and  Recreation,  USPS  -  United  States  Forest  Service, 

CRWQCB  -  California  Regional  Water  Quality  Control  Board-Central  Valley  Region 
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FIGURE  D-l 


STATC  Or  CALIFORNIA 

THE  RESOURCE*  AGENCY 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

SAN  JOAQUIN  DISTRICT 

HYDROLOGIC  DATA  1969 
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SURFACE  WATER  QUALITY 

SAMPLING  STATIONS 
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SAN  JOAQUIN  RIVER  AT  PATTERSON  BRIDGE 
STA.  No.  B07200.00  RIVER  MILE  104.5 


1 'Mill 


TUOLUMNE  RIVER  AT  TUOLUMNE    CITY 
STA.  No.  B04I05.00  RIVER  MILE  3.35 


DAILY  MEAN  SPECIFIC  CONDUCTANCE  AT  SELECTED  STATIONS 

SAN  JOAQUIN  VALLEY 

1969 


DEPARTMENT  Of  WATER  RESOURCES       SAN   JOAQUIN  DISTRICT     1970 
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TABLE   D-2 
MINERAL   ANALYSES    OF   SURFACE   WATER 

This  table  Dresents  analyses  performed  by  the  Depart- 
ment of  Water  Resources  Bryte  Laboratory  or  the  U.  S.  Geological 
Survey  Laboratory  in  Sacramento.   The  U.  S.  Geological  Survey 
Laboratory  is  coded  as  5000  and  Bryte  Laboratory  as  5050. 
The  sampler  codes  are  as  follows: 
5002  U.  S.  Army  Corps  of  Engineers 
5005   U.  S.  Forest  Service 
5050   Department  of  Water  Resources 

5055   California  Water  Quality  Control  Board  - 
Central  Valley  Region 

5204  City  and  County  of  San  Francisco 

5633   Kern  County  Parks  and  Recreation  Department 

The  following  are  definitions  of  chemical  symbols  and 

of  abbreviations  used  in  this  table. 

Abbreviations 

SOi,  Sulfate 

Dissolved  Oxygen 

Electrical  Conductance 

Field  Determination 

Laboratory 

Non  Carbonate  Hardness 

Total  Dissolved  Solids 

MG  Magnesium       TEMP   Temperature 

NA  Sodium  TH   Total  Hardness 

NO3  Nitrate  SAT   Per  Cent  Saturation 

SIO2  Silica  pH   Measure  of  acidity  or 

alkalinity  of  water 
207 


Chemical  Symbols 

B 

Boron 

SOj 

CA 

Calcium 

DO 

CL 

Chloride 

EC 

CO3 

Carbonate 

FLD 

F 

Fluoride 

LAB 

HCO3 

Bicarbonate 

NCH 

K 

Potassium 

TDS 

TABLE  D-2 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


PERCENT  REACTANCE  VALUE 
C03   HCOj   SOi,    CL 


10/09/68 
1045 

5050 
5050 

11/06/68 

1125 

5050 
5050 

12/11/68 

5050 
5050 

02/05/69 
0910 

5050 
5050 

03/05/69 
0930 

5050 
5050 

04/09/69 

5050 
5050 

05/07/69 

5050 
5050 

06/04/69 

5050 
5050 

07/02/69 
0940 

5050 
5050 

08/06/69 

5050 
5050 

09 A 0/69 
0930 

5050 
5050 

10/09/68 
1310 

5050 
5050 

11/06/68 

1355 

5050 
5050 

12A1/68 

5050 
5050 

02/05/69 
0715 

5050 
5050 

03/05/69 

0725 

5050 
5050 

0V09/69 

5050 
5050 

05/07/69 

5050 
5050 

06/04/69 

5050 
5050 

07/02/69 
0730 

5050 
5050 

08/06/69 

5050 
5050 

09/08/69 
1240 

5050 
5050 

09AO/69 
0730 

5050 
5050 

05/06/69 
1155 

5050 
5050 

09A6/69 
0930 

5050 
5050 

DELTA -KENDOTA  CANAL  AT  SAN  LUIS 

8.3   730    33  19  79  3.9  0.0    153 

I.65  1.57  3.44  0.10  2.51 

7.7  434    14  15  42  2.4  0.0    100 

0.70  1.26  1.83  0.07  1.64 

8.1   742    35  19  81  3.8  0.0    137 

1.75  1.53  3.52  0.10  2.24 

7.6   284    16  7.3  29  2.8  0.0     61 

0.80  0.60  1.26  0.07  1.00 

7.8  318    18  9.0  30  2.3  0.0     71 

0.90  0.74  1.30  0.05  1.16 

7.6  236    13  5.7  22  1.3  0.0     56 

O.65  0.47  0.96  0.03  0.92 

9.3   206    13  6.4  20  0.8  12     28 

O.65  0.53  0.87  0.02  0.40   0.46 

8.0   143   8.7  3.3  14  1.3  0.0     31 

0.43  0.27  0.01  0.03  0.51 

7.7  244    13  6.9  23  1.0  0.0     43 

0.65  0.57  1.00  0.02  0.70 

7.5   755    40  21  82  3.3  0.0    145 

2.00  1.72  3.57  0.08  2.38 

7.7   696    35  18  80  3.5  0.0    126 

1.75  1.47  3.48  0.09  2.06 


28 
O.58 


36 
0.75 


27 

O.56 


76 
1.58 


107   3.5 
3.02  0.06 


60   3.3 
1.69  0.05 


34   3.5 
O.96  0.06 


26   1.7 
0.73  0.03 


108   5.5 


DELTA -MENDOTA  CANAL  NEAR  MENDOTA 


8.2   384    18  12  35  2-3  0.0 

0.90  1.00  1.52  0.06 

7.8    493     21  14  49  2.5   0.0 

1.05  1.15  2.13  0.07 

8.2   925    40  24  114  5.3  0.0 

2.00  1.98  4.96  0.14 

8.1  895    41  23  99  4.9  0.0 

2.04  1.86  4.31  0.12 

8.2  1200    54  31  144  4.2  0.0 

2.69  2.54  6.26  0.09 

7.6  101   8.3  3.0  7.2  1.5  0.0 

0.41  0.25  0.31  0.04 

7.7  60   6.7  1.8  3.8  0.6  0.0 

0.33  0.15  0.16  0.02 

7.8  56   5.3  1.4  3.1  1.5  0.0 

0.26  0.12  0.13  0.03 


106 
1.74 


106 
1.74 


148 
2.42 

142 
2.33' 

46 
0.75 


O.56  1.18 


121  133 

2.52  3.75 

120  124 

2.50  3.50 

260  140 

5.41  3.95 

7.6  2.6 

0.16  0.07 


6.8 
0.11 

6.1 
0.10 


0.04 


7.0 

7.8   587 


33   3.6   0.7   1.6   0.6  0.0 
0.18  0.06  0.07  0.02 


7.8   82  F   7.5   540 
7.5   550 


30    16    63   3.1  0.0 
1.50  1.30  2.74  0.08 


54 
2.35 


7.5   412    22    11    44   2.1  0.0 

1.10  0.90    1.91    0.05 


61    81 
1.27  2.28 


4.3 
0.07 


94 
1.54 


B6  7150.00 


FRESNO  RIVER  NEAR  DAULTON 


10.0   65  P   7.3  98  9.5  2.3  7.5  1.3    0  48 

7.3  0.47  0.19  0.33  0.03  0.00  0.79 

9.5   69  F   7.6  157  12  1.7  15  1.8    0  57 

7.4  130  0.60  0.14  0.65  0.05  0.00  0.93 


395 

161 
36 

232 

16 

411 

164 
:2 

170 

^0 
20 

207 

82 

24 

150 

56 
10 

122 

5i 
18 

99 

35 
10 

164 

61 
26 

430 

185 
66 

396 

161 

1.8    20   0.1 
0.04  O.56  0.00 


H1LLI0RAMS  PER  LITER 

TDS    TH 
B   SI02   SUM   NC« 


0.2 
0.2 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.4 
0.5 

0.1 
0.2 
0.6 
0.6 

1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
0.2 

1.2 
0.0 


218    95 


279 

110 
23 

524 

>% 

513 

195 

74 

762 

262 
146 

88   33 


55 

19 
0 

33 

12 
0 

331 

140 
44 

128 

35 

238 

100 
23 

90 

33 
0 

102 

37 

05/06/69  5050  571.62   9.9   70  F   7.7 

1230  5050  7.3 

09A6/69  5050  567.87 

1015  5050 


CHOWCHILLA  RIVER  NEAR  RAYMOND 

130    12   2.9    11    1.7    0  65  2.0  6.3  0.0 

0.60  0.24  0.48  0.04  0.00  1.06  0.04  0.18  0.00 

9.7   72  F   7.8   372    30   6.6    33   2.7    0  116  1.0  62  0.0 

7.8   320  1.50  0.54  1.44  0.07  0.00  1.90  0.02  1.75  0.00 


1.3 
0.0 


104    42 
0 

207   102 
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TABLE  D-2  (continued. 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


"ILLI-.01-S  PEP  LlTE-5 
"llLltOJIvaLEnTS  PE*  LITER 
OEMCE-Jl  «E«CT»-iCE  v»LJE 
J3    -C03    Sn»    CL     N01 


'ILUGBa-S  PE*  L!'5« 
TUS 
S102    SUM 


.-  «T  «;4N  mis 


14?    6.1    1.0    1«4 


.0?   2.1'   5.44 


0135 


7.S   17  t 


IT    5.%    0.0    115    191 


3.14   l.5«.   s.?? 


1.^9   3.9'   3.'S 


14(1    5.0    0.0    186    ISO    1*5 


8So   2.o9   1.19   6. "9 


3.05   3.12   4.65 


3l4,vlSCAUS  BlVfu  AT  <OETIT2  HANC" 


15    3.3    0.0 


12    7.6    7.4 


2.1    2.6    1.2    0.0 


30    0.0    1.'    0.3 


TuJLUMNE  ojwek  AT  TUOLUMNE  CITY 


I0'02'6S   F"S* 
1440     s-isr 


285 


4.)   75   F    7.1 
45  i?      C    7.1 


2.40    1.21    ,,57 


178 
>.92 


496 

181 

468 

35 

100 

40 

7(1 

7 

316 

124 

275 

35 

-lu  4ii0.ro 


TUOLUMNE  PIVER  at  mic«.«a 

26    9.7     *6  S.» 

1.30    .Ho   2.44  .14 

28     IT     c?  3 

0.2 


BPIOGF 
0.0    1 


k.S    0.7    0.0 


23    1.0    8.9    0.1 


38,1   1.35    .9'   ?.o9 


MaP  STEVINSJN 


72    5.9    6.5 


0.0 

113 

l  .85 

63 

2' 

.62 

81 

t.e 

0.0 

31 

3.» 

1.5 

.02 

.49 

.07 

.14 

3 

HO 

1  1 

7 

1.1 

0.0 

2h 

1.6 

1.0 

."3 

.46 

.03 

.11 
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TABLE    I  - 
KDfERAL  ANALYSES   0?  SOtPACI 


-.  .f.-i 


.NCE    »«LJE 


. 


- 


. 


2»»0       1 . - 


7.3         56c       I.»0      1.1« 


12/11/68 
1015 

-   - 
- 

11 

■ 
c 

- 
7 

7 

640 

M/17/69 
1100 

Id 

-• 

-- 

c 

6 

9 

218 

02/13/69 
1100 

-   ■ 

9.5 

-- 

7 

7 

i 

246 
225 

03/19/69 
1045 

-  - 

" 

55 
1  3 

c 

7 
7 

9 

307 

04/02/69 
1135 

5rgo 

-  =' 

38 

32 

7.4 

-- 

7 
7 

3 

6 

?9o 
300 

05/07/69 
1230 

-   - 

5'50 

z- 

n 

d.7 
?65 

61 

19 

F 
C 

7 
7 

1 
1 

163 
160 

06/04/69 
0950 

- 

:- 

93 

8.6 
96 

69 

F 
C 

6 

9 

92 
6« 

07/09/69 
0720 

5-oo 
'-  =  - 

19 

30 

90 

7) 

22 

i 

c 

7 

7 

7 
2 

255 
210 

05/07/69 
0730 

■  -- 

14 

11 

5.0 
69 

74 

13 

F 
C 

7 

7 

3 

673 
660 

09/17/69 

1»30 

- 

i  > 

95 

C 

7 
7 

5 

544 

450 

1.15     i.i5     3.ie 


94  0.- 


'4         2.0         0.0 


7.5         0.9         CO 


31         2.1  3.2         0.2  1« 


:• .  .  :• 


1.75      '. 


3.6         0.0         140 


.  2.7« 


57         2.9         0.0         121 


--■_-:     - :  ■■-   ;--.-•- 


i». Jc   lo. a     7)     f 
818       124     ?>     C 


'-         133        7.i 


05/08/69 

-  50 

-- 

11 

54 

F 

r. 

0820 

94 

c 

7.2 

09/17/69 

7.7 

n 

F 

'.> 

1345 

-  -■■ 

90 

:  > 

C 

r.3 

3.0         0.0         127 


17  34 

14  I? 

.71        1.75 


- 
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TABLE  D-2  (continued) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


MLLl  i"A"N  BF.J  LlTE-f 
-1LLK'J'J1V«LFM'S  BE"  Ll'E'l 
-•  -  -.  .T  "t«CT4NCE  VILJt 
CO3    ncni    Sn»    CL     N03 


■UlIIGRaiS  RtR  lITrS 
TOS 
1    5102    SO" 


-  r.KAYsON 


ATT£.<SON    MHIOGE 


19/0?/'-- 

09f>0  5  is- 


1 '  .  ■>       '  - 

188       12,     21 


990       2.10       1.73      S.4R 


S.2  0.0  176 


99  1»9 

2.06      ♦.20 


1.6         0.0 


1"  2.3  0.0 


San  jci«(jhim   sivfb   at   csnws   landing  hRIore 


>.~      '-      F 
115        10'     ?i     c 


5.2         0.0         163         ln3         149         7.1 
.13  3.0"      2.1*      4.2n         .11 


F         7.7         495 


•5/09/69      b-=- 
1300 


v.l        <W       E  7.(1 

102      21       C         7.3 


19  19         1.3 


IB 

7.1 

7s 

E 

7.3 

229 

05 

2. 

C 

7.? 

190 

B.2 

69 

E 

7.5 

295 

92 

21 

c 

7.4 

260 

Sa\    JiIAJUI-j    RIVER    AT    E«EMJNT    EORD    rtRIOGE 


21        C  7.9 


S.l         0.8         0.0 


34         1.6         3.1         0.1 


SI         3.0         0.0         126 


III     BIKER    -IEAW    XENOOTA 
3.1         1.3         3.1  1.0         0.0 


SAN   JOA9HIN  RIVER  BELOW    FRIANT  DAM 


1 .96    |M.T      51      F  7. 

10S       14      C         •  .- 


TABLE  D-2      (continued) 

MINERAL  ANALYSES   OF  SURFACE  WATER 

MILLIGRAMS   PER  LITER 
EC        MINERAL  CONSTITUENTS    IN     MILLIEQUIVALENTS    PER   LITER 
LAB  PERCENT  REACTANCE  VALUE 

FID        CA  MG  NA  K  CO,        HCO,        SO,,        CL  NO, 


MILLIGRAMS    PER   LITER 

TBS        TH 
B        SIOo        SUM        NCH 


ntM    CwfEK    iT    i»K    oO«n 


FEK    NEi*   BF«H    dEE*    SC10DL 


DELTA    MENDOTA   CANAL  NEAR  TRACY 


10/09/68 

0855 

5050 
5050 

11/06/68 
0935 

5050 
5050 

12/11/68 

5050 
5050 

02/05/69 
1CW5 

5050 
5050 

03/05/69 
1105 

5050 
5050 

01/09/69 

5050 
5050 

05/07/69 

5050 
5050 

O6/OV69 

5050 
5050 

07/02/69 
1230 

5050 
5050 

08/06/69 

5050 
5050 

09/10/69 
1230 

5050 
5050 

09A7/69 
1530 

5050 
5050 

8.1 

361 

17 
O.85 

12 
0.99 

32 
1.39 

2.2 
0.06 

0 
0.00 

105 
1.72 

0.18 

37 
1.01 

2.8 
0.01 

0.1 

196 

92 

6 

7.8 

I58 

19 
0.95 

13 
1.05 

12 
1.83 

2.9 

0.07 

0 
0.00 

100 
1.61 

27 

O.56 

57 
1.61 

6.1 
0.10 

0.2 

226 

100 
18 

8.1 

952 

11 
2.01 

23 
1.88 

111 
1.96 

5.1 
0.13 

0 
0.00 

153 
2.51 

102 

2.12 

150 
1.23 

9.0 
0.11 

0.6 

530 

196 
71 

7.5 

251 

8.5 
0.12 

11 
0.90 

25 
1.09 

2.6 
0.07 

0 
0.00 

61 
1.00 

26 
0.51 

28 
0.79 

3.2 
O.05 

0.2 

161 

66 
16 

7.7 

295 

17 
0.85 

8.1 
0.69 

27 
1.17 

2.1 
0.05 

0 
0.00 

71 

1.16 

33 
0.69 

30 
0.85 

O.08 

0.2 

181 

77 
19 

7.9 

266 

16 
0.80 

5.8 

0.18 

25 
1.09 

1.6 
0.01 

0 
0.00 

58 

0.95 

27 
O.56 

31 
0.87 

2.6 
0.01 

0.2 

172 

61 

16 

8.8 

236 

11 
0.70 

1.9 
0.10 

22 
0.96 

1.0 
0.02 

5 
0.17 

11 
0.72 

21 
0.50 

26 
0.73 

0.0 
0.00 

0.2 

123 

55 
13 

7.6 

206 

12 
0.60 

5.1 

0.11 

21 

0.91 

1.2 
0.03 

0 
0.00 

35 

0.57 

33 
0.69 

22 
0.62 

2.1 
0.03 

0.1 

130 

52 
23 

7.7 

216 

6.2 
0.31 

12 
0.97 

23 
1.00 

1.3 
0.03 

0 
0.00 

57 

0.93 

0.18 

33 
0.93 

32 
0.05 

0.2 

163 

61 
17 

7.5 

255 

15 
0.75 

7.1 
0.61 

23 
1.00 

2.3 
0.06 

0 
0.00 

68 
1.11 

21 
O.50 

28 
0.79 

1.9 
O.03 

0.2 

113 

68 
12 

7.1 

WO 

21 
1.20 

11 
0.90 

18 
2.09 

2.6 
0.07 

0 
0.00 

101 
1.66 

31 
0.71 

60 
1.69 

1.9 
0.08 

0.2 

211 

105 
22 

7.6 

118 

18 
2.09 

0 
0.00 

112 
1.81 

58 
1.61 

0.1 

108 
16 

212 


,TE              Lap 
he         St-Pi  F" 



TABLE  D-2      (continued) 

MINERAL  ANALYSES   OF  SURFACE  WATER 

•<ILLISR»MS    PEB    Ll'ER 
M1-.E-4I.    CONSTITUENTS    In      milu|F0i.ii  </,lfnTS    PFrf    lITf* 
PERCENT    REACTANCE    VALUE 
Ca  «G  ««A  «  CU3         HCU3         Sn»         CL  "Ol 


-IllIGRahS  pfw   lITfB 

TuS         Tri 
4         S10Z         Sum         mc« 


r'06'69      5.  5-< 
1330  5    5I" 


1/06/69      5f,S' 
1850  SrS^ 


/OH/69       5"SP 
1005  S.s- 


co   n«o. 

JS    K.I      »fl       F 


9.7       66       F 
105        19       C 


*IVEp    HFLok    PEOPLES     »ElH 
"-.7  —  0.0 


.1?      7.3      7" 


<A«EA1    HIVEP    HFLO"     TEM-MNUS    UA 


CO    3196.0H 


TULE    HIVF.R    OFL'lw    SUCCESS 


1/06/59       S.S^ 

1050  Sir? 


.7ft 
?4 

7.0 


3/04/69 

SOSO 

9.4? 

1<!.7 

4ft 

F 

1000 

5l(i? 

109 

' 

e 

4/07/69 

Srso 

7.8? 

11.9 

54 

F 

looo 

500? 

111 

1? 

C 

5/05/69 

5o5o 

6.15 

11.3 

5ft 

F 

luo 

510? 

*6? 

111 

14 

C 

3.7  1.6  0.0 


6/03/69      5C5<- 


7.1?     10.6       6?       F 


500?      I"1.? 


109       17      C 


10  <       <>6       C 


»i         1.6         3.0         0.? 


TABLE  D-2  (continued) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

MILLIGRAMS  PER  LITER 
EC    MINERAL  CONSTITUENTS  IN   MILLIEQUIVALENTS  PER  LITER 
LAB  PERCENT  REACTANCE  VALUE 

FLD   CA     MG    NA    K    CO,   HCO->    SO/,    CL    NO, 


MILLIGRAMS  PER  LITER 
TDS 
B   SlOg   SUM 


11/12/68 
1030 


12/09/68 


01 A  3/69 
1000 


02/10/69 
1030 


03/10/69 
1045 


05/12/69 
1100 


08/04/69 


09/08/69 
1125 


3.20 
300 


2.65 
109 


1.04 

35 


10.0 
l.l 

11.0 
12.0 
12.2 
11.5 
11.0 
9.5 
10.0 


5050 
5002 


1320.00 

64  F  7.0 

56  F  7.6 

7.8 

46  F  7.6 

43  F  7.6 

44  F  7.7 
50  F  7.2 
56  F  7.5 
68  F  7.2 
7£  F  7.0 

7.7 
75  F   7.8 


BIG  CREEK  ABOVE  PINE  FLAT  DAM 


185 
136 
125 


5.3 
0.23 


5.1 
0.23 


48   4.1   1.4   3.1   1.2  0.0 
0.20  0.12  0.13  0.03 


69 
81 
90 
106 


6.2 

0.27 


8.6 
0.37 


0.0 

57 
0.93 

0.0 

46 
0.75 

0.0 

0.94 

0.0 

40 
0.66 

0.0 

39 
0.64 

0.0 

44 
0.72 

0.0 

O.54 

0.0 

26 
0.43 

0.0 

36 
0.59 

0.0 

43 
0.70 

0.0 

0.74 

0.0 

51 
0.84 

20 

0.56 

13 
0.04 

11 
0.31 


0.6    1.2    0.0 
0.01   0.03   0.00 


2.6 
0.07 


0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 


5.4 

0.15 


10/07/68 
1025 

11/04/68 

0905 

12/09/68 
1050 

01/06/69 
1015 

02/06/69 

1440 

03/05/69 
0905 

04/07/69 
1055 

05/05/69 
1320 

06/03/69 
0950 

07/07/69 
0900 

08/04/69 
0945 

09/08/69 


5050 
5002 


5050 
5002 


1.87 
3.15 

2.46 
3.49 
6.12 
5.93 
6.44 
6.56 
8.16 
6.60 
5.47 
3.22 


C2 
9.4 

10.9 

12.4 

12.5 

12.5 

12.8 

12.3 

12.9 

11.8 

10.0 

9.2 

9.0 


1250.00 

66  F  7.8 

55  F  7.6 
46  F  8.0 

44  F  7.6 
43  F  7.5 

45  F  8.0 

46  F  7.8 
52  F  7.6 
52  F  6.8 

56  F  7.0 
63  F  7.3 
69  F  8.2 


KAWEAH  RIVER  NEAR  THREE  RIVERS 


160 

111 
130 
98 
94 
130 


52   6.4   1.2   2.4   0.9  0.0 
0.32   0.10   0.10   0.02 


9.9 
0.43 

0 

0.00 

73 
1.20 

9.0 
0.25 

6.3 
O.27 

0 
0.00 

52 
0.85 

4.2 
0.12 

6.4 
0.28 

0 
0.00 

59 

0.97 

4.9 
0.14 

5.0 
0.22 

0 
0.00 

49 

0.80 

3.2 
0.09 

4.6 
0.20 

0 
0.00 

45 

0.74 

2.7 

0.08 

0.24 

0 
0.00 

64 

1.05 

2.4 
0.07 

4.2 
0.18 

0.0 

42 

0.69 

0.o4 

1.2 
0.05 

0.0 

13 

0.21 

0.7 
0.02 

1.3 
0.06 

0.0 

17 
0.28 

0.7 
0.02 

1.7 
0.07 

0.0 

19 
0.31 

1.2 
0.03 

3.8 
0.16 

0.0 

41 
0.67 

2.3 
0.06 

0.0 

0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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TABLE  D-2  (continued) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


■tl  "E^iL     CNS1  I  ; 


;     lin« 


0/l»/6« 

0920 


E3 

'JO 

SaT 

FLJ 

CO 

5150. 'o 

nil 

7r 
21 

F    8.2 

r 

CI 

114 

O.M 

60S" 
500? 

5? 

•*.l 

9* 

6? 

17 

F    6.9 

C 

5o5o 

5r-0? 

1  •  • 
i  1 

6r 
16 

F  7.0 
C 

«ILLl(iM»«S    OE8    LITE9 
•^[LLlFI"JIV4LF»lTi    PFX     Ll'E>< 
PFMCE'.T     *F«CTaNCF     (llJt 
COS         HC03         S0»         CL  N03 


'lULISatlS    PFH    LITE 

Tns 
si  02       sum 


02/10/&9 
0920 


0«/14/69 
0910 


0V12/69 

o«*o 


5050  4.43    10.2 

5002      1I3HO  113 


10/14/58 

5050 

3.  »3 

1  ..1 

be 

F 

11*5 

5002 

102 

16 

C 

11/12/66 

5"Sr 

>.« 

11.  5 

54 

F 

1120 

5ro? 

10-1 

1? 

C 

12/09/68 

5p5o 
500? 

" 

01/13/69 

5i5o 

1.23 

12.0 

46 

F 

1100 

5mo? 

489 

101 

" 

C 

02/10/69 

sosi 

4.6? 

12.0 

44 

F 

1130 

S  ,07 

1»H9 

98 

7 

C 

03/10/69 

5 '.so 

4.-10 

11.  H 

44 

F 

1200 

".102 

154  > 

96 

7 

C 

04/14/69 

t  Sn 

7.1» 

12.  1 

»R 

F 

1145 

boo? 

456' 

103 

9 

C 

05/12/69 

SrSr 

1  '  .-2 

11..' 

5r 

F 

1210 

Sir? 

1444 

97 

1- 

C 

06/10/69 

5o5n 

l».07 

12.0 

46 

F 

1100 

5r.,? 

126  1 

101 

P. 

C 

07/14/69 

5»Sr 

H.69 

1  ).<! 

56 

F 

1110 

5«0? 

94" 

9m 

13 

C 

(Ii/Ert    "jEaw    HiXEwsFtcLO 


71  7.3  1. 


.S7  .05  .05 


H*S 

hiveo 

HEinw 

PIN>-  FL47 

3 

— 

"- 

.  18 

0.0 

14 

.23 

69 

"" 

0.7 

6 

— 

0.0 

"■ 

3 

— 

?1 

0.0 

15 

.25 
75 

"" 

0.7 
.0? 

6 

■" 

"" 

0.0 

■■ 

'" 

2 

" 

■■ 

1  .7 
?1 

0.0 

16 
.26 

el 

" 

0.7 
.0? 

"" 

" 

0.0 

*■ 

6 

"" 

"* 

1  .8 
?? 

0.0 

16 
.26 

72 

"" 

0.9 
.03 

"" 

0.0 

" 

* 

"" 

'£ 

0.0 

20 
.  13 
75 

" 

1.4 

.04 

9 

" 

0.0 

1 

"~ 

— 

2.5 

.1 1 
?i 

0.0 

24 
.39 

76 

" 

1.1 
.03 

5 

" 

*" 

0.0 

— 

"* 

9 

" 

" 

2.9 

.13 
22 

0.0 

27 
74 

" 

1.? 
.03 

5 

■" 

" 

0.3 

" 

0 

».5 

0.7 

1  .8 

0.8    0.0 

19 

1.2 

l.S 

0.? 

— 

0.0 

.. 

26 

•  22 

•  04 

.08 

.02 

.31 

.02 

.04 

20 

58 

16 

?1 

5 

84 

5 

11 

4 

"- 

1  .3 

.06 

25 

0.0 

12 

.20 
83 

— 

0.9 

.03 
1? 

"" 

0.0 

" 

"" 

9 

"" 

"" 

1  .0 
21 

0.0 

9.0 
.15 
78 

" 

0.7 
.02 
10 

" 

" 

0.0 

" 

" 

9 

" 

■" 

0.6 
.03 
1  0 

1.0 

.03 

10 

6.0 
.10 
34 

" 

0.5 

.01 

3 

"" 

0.0 

2 

" 

*" 

1  n 

0.0 

11 
.18 
81 

"" 

0.5 
.01 

"" 

0.0 

KINGS 

WIVEO 

BELOW 

NOWTH  FUHK 

2 

"" 

— 

.17 

0.0 

27 

70 

'"" 

2.1 

.36 

0.0 

"" 

7 

■" 

"" 

1.1 

.13 
?7 

0.0 

20 
.33 

70 

— 

1  .8 
.05 

in 

"" 

" 

0.0 

" 

" 

2 

*" 

"" 

.  15 
?fl 

0.0 

23 
.38 
73 

" 

2.0 
.06 
11 

" 

0.0 

" 

3 

" 

"" 

3.0 
.13 

0.0 

21 
.34 
79 

1.8 
.05 
11 

"" 

0.0 

" 

" 

7 

~~ 

"■ 

1.5 
.15 
?? 

0.0 

31 
.51 
76 

1.4 
.04 

" 

0.0 

"■ 

a 

"■ 

— 

3.9 
.1  7 
21 

0.0 

38 
.6? 
79 

1.4 
.04 

5 

"" 

" 

0.0 

"" 

4 

— 

— 

2.7 

.12 
?7 

0.0 

21 

.34 
77 

"" 

0." 

.0? 

"" 

0.1 

" 

"" 

5 

t.i 

0.4 

1.3 

0.6    D.O 

12 

0.8 

0.6 

0.4 

— 

0.1 

-- 

31 

.13 

,03 

.06 

.02 

.20 

.02 

.0? 

.01 

13 

-"> 

1  3 

?5 

8 

80 

a 

" 

4 

9 

.04 
'1 

.15 
78 

.33 

15 

5 

.03 

.13 

.01 

TABLE  D-2  (continued) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


FC    «l«f«L  CONSTITUENTS  1) 


"ILLI  .HAMS  HF.P  LITEM 

MILLIFUUIV»LENTS  pem  LITEM 
REHCEnT  PEaCTaNCE  VALUE 
C03    «C03    SO*    CL     NOT 


'ILLI6PAMS  PtP  LIT'* 
TOS 
»    S102    SUM 


CI  1460.no 


MMoS  MIV£P  HEL0W  NOPTH 


09/08/69   S,so      6.?M  12.0   54   f  /./ 

13S0      5n»?   4?S       11?   1?   C 


?1 


CI  3354.30 


CI  3356.30 


KaITLESnaKF  C»EEK  RELO*  rtUHN(KlN6S  CANYON  PAHk) 

1.4  —    0.0    9.0      --  1.4 

.06  .IS  .04 

57  6H  1R 

1.3  --    0.0      10      —  1,0 

.06  .16  .03 

3S  94  IT 

RATTLES'JAKF  CREEK  ABOVE  H.UKN  (KINKS  CANTON  PAP.*) 

1.?  --    0.0    8.0      --  1.1 

.OS  .13  .03 

?6  (,«  IS 

1.1  --    0.0    B.o     -.  1.0 


IS 


12/17/68 

SnSO 

3. so  11.3 

43 

F 

1310 

son? 

91 

*• 

C 

01/06/69 

5.150 

3. 89  11.9 

44 

F 

1020 

5002 

97 

7 

C 

02/10/69 

50SO 

S.S4  10. S 

5? 

F 

1*25 

Son? 

96 

1  1 

C 

TULE  MIUFP  NEAP  SPPINGVILLE 

30     .-    0.0 


03/04/69 

SOSO 

5.11  11.9 

44 

f 

0932 

500? 

97 

7 

C 

04/07/69 

SoSo 

6.-9  H.2 

4R 

F 

094S 

Soo? 

96 

Q 

C 

05/0S/69 

5osn 

S.SO  10.!) 

5? 

T 

1050 

Son? 

601       91 

11 

C 

6.3 

1  .2 

0.0 

60 

3.6 

2.6 

.?7 

.03 

.9H 

.07 

.07 

?3 

3 

86 

6 

6 

3.0 

- 

0.0 

37 

— 

1.7 

09/06/69 

S1SO 

3.96 

7.4   66   F 

1015 

S"o? 

8 ')    19   C 
C5  1350'On 

09/04/69 

srso 

,.»,, 

1.?      6d   F 

0800 

5002 

?r 

1» 

91   2o   C 

rlEM.H    HlVER    PEL'>«     ISARFLLA    UAM 
'.1         1.6         4.4         1.2         0.0 
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TABLE  D-2  (continued) 
MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 

-1LLI-.WA-S  PEP  LITES 
•<4.f-Ui  CONSTITUENTS  [N   -illIf)UIv»lFnTS  Peh  LITE«        "ILL IG«»mS  PfH  LlTe» 
PERCENT  HE»CT«>JCE  VSLUE  Tl)S 

m«     K     COj    ncm         S0»    CL     NOl  F      B    SI02    SU» 


rb  ISOO.r"  '  KERN  RIVER  AT  KERNVILLE 

11. S   3«   F     7.-<    |«A     --     -.     |3 


TABLE  D-3 
TRACE  MINERAL  ANALYSES  OF  SURFACE  WATER 


This  table  presents  trace  mineral  analyses  performed 
by  the  Department  of  Water  Resources  Laboratory  or  U.  S. 
Geological  Survey  Laboratory.   The  following  are  definitions  of 
chemical  symbols  and  of  abbreviations  used  in  this  table. 


AL  Aluminum 

AS  Arsenic 

BE  Beryllium 

BI  Bismuth 

BR  Bromine 

CD  Cadmium 

CO  Cobalt 

CR  Chromium 

CU  Copper 

FE  Iron 

GA  Gallium 


Chemical  Symbols 


GE  Germanium 

LI  Lithium 

MN  Manganese 

MO  Molybdenum 

NI  Nickel 

PB  Lead 

SR  Strontium 

TI  Titanium 

V  Vanadium 

ZN  Zinc 


Abbreviations 


LAB  Laboratory 

5000  U.S.  Geological  Survey 
5050  Dept.  of  Water  Resources 
M  Milligrams  per  liter 


U  Micrograms  per 
liter 

Y  Less  than  the 

amount  indicated 
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7WCF  MTITOAt.   AV 
(V»lu»l  In  •migrau  p«r  llt«r  gilui  iixUc«l»d  ottervKe) 


.--it:  >  •.  . 

BOl.105.O0 
6*105.  .0 
BO1105.00 

Bd.150.00 

B05125.X 
BO5125.0C 
BO5125.0O 

Boroeo.oo 

B07020.00 
BO7O20.0C 

btrrm  .a 

B 37020. 00 
BO7O20.CO 
BO7020.00 


B070C    . 

807020.30 

BO7020.O0 

s:-:-  .  ■ 

M706    . 

BO72O0. 

b:~? 

B0737S.OO 

B07375.00 

BO7375.00 

BO7885.OO 


T»TT 

10-02-6? 

10-03  -£  i 

10-02-68 
05-06-69 
09-17-69 
10-03-68 
10-03-68 
05-07-69 
09-16-69 
10-09-68 
11-06-68 
12-11-68 
01-17-69 
02-13-69 
03-19-69 
Ok -02 -69 
05-07-69 

J5-07-69 

07-09-69 
08-07-69 
09-17-69 
09-17-69 
10-03-68 

10-02-68 
10-02-68 
10-03-68 
10-02-68 
C5-07-69 
09-16-69 
10-01. -68 
07-25-69 
05-06-69 


5000 
5000 

5000 
5000 

5000 

5000 
5000 

5050 
5000 
5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5050 

5050 

5050 
5050 
5050 


'■'- 

o.x 

'-'- 

3-3VY 

3.3UT 

1.3WT 

3.7UY 

0.02 

3.00 

'.'. 

O.OO 

0.00 

3.3UT 

3-3UY 

1.3UY 
;.7UY 

0.05 

. 

- 

0.02Y 
0.02Y 


0.01 
3.3UY 


O.OH 
0.03 


0.00 
0.00 


"" 

- 

0.00 

:.96 

3.3UT 

1.3'JY 

3.3OT 
0.8u 

3.3UI 
13UY 

3.3UT 

-.16 
0.32 

fcOU 
0.00 

0.09 

3.12 


0.0:  3.6 

3.3'JY       :yj 


-  '■ 
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TASir  :-3  [com 

■ :    AMUSES   m  SURFACE  WTCT 


3ATZ 

59-03-65 

• 

z; -05-65 

• 

09-08-65 

505c 

5000 

>-^-65 

5050 

v 

3 

sn 

fT 

a 

a 

3-3«y 

1.301 

3. 3.7 

:.tuy 

J.30I 

:3'jy 

c.x 

3-3UY 
0.00 

33U 

0.35 

13UT 

0.7OT 

-- 

3.3-Jy 

1.3UV 

3.3-7 

- 

3.3m 
13lrt 

0.00 

3.3UT 

0.00 

180U 
1.2 

13UY 

0.7UT 

3.3VY 
i.are 

3.301 

0.7U 

3.3UT 

13W 

3.3UY 

30U 

i3ur 

0.7UT 
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TABLE  D-3 

CORRECTIONS  AND  REVISIONS  TO 
PREVIOUSLY  PUBLISHED  REPORTS 


The  following  two  tables  show  corrected  tabulations 
for  Tables  D-3  in  Bulletin  No.  130-67,  Part  IV,  page  275,  and 
No.  130-68,  Part  IV,  page  205.   The  tables  are  printed  as 
complete  replacements.   Symbols  and  abbreviations  used 
are  listed  on  page  218. 
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3UU.5TIB  »0.    I 
TABLE  D-3 
TRACE  MINERAL  AMALISIS  OF  SURFACE  '4ATER 


STATIOIt  HO. 

MTE 

LAB 

AL 

U 

A 

B00770.CO 

05-08-68 

5050 

0.00 

0. 

303115.00 

05-07-68 

5050 

0.03H 

0. 

BOfclOSOO 

05-07-68 

5050 

0.04* 

B05125.00 

05-07-68 

5050 

O.OiH 

0. 

BOTceo.co 

10-04-67 

5000 

0.01* 

B07020.00 

II-08-67 

5000 

O.OlMf 

; 

BOTceo.co 

12-06-67 

5000 

O.OUff 

807020.00 

01-10-68 

5000 

0.00 

807000.00 

02-08-68 

5000 

0.01M 

B07020.00 

03-06-68 

5000 

0.01M 

807020.00 

Ok-03-68 

5000 

0.01M 

807020.00 

)5-OB-6e 

5000 

0.02M 

807020.00 

06-05-68 

5000 

0.01M 

I 

B07020.00 

07-03-68 

5000 

0.01M 

807020.00 

08-07-68 

5000 

0.01M 

B07020.00 

09-OU-68 

5000 

0.01M 

BO7375.00 

05-07-68 

5050 

0.03M 

0. 

B07710.00 

05-08-68 

5050 

0.00 

0. 

B6U200.CO 

09-03-68 

5050 

0.03M 

0. 
j. 

B95925.00 

05-08-68 

5050 

O.OO 

0. 
0. 

COllkO.OO 

05-06-68 

5050 

0.00 

-. 
-. 

C011U0.00 

09-09-68 

5050 

0.00 

0. 

C02185.00 

01-09-68 

5050 

- 

D. 

CO2185.00 

09-10-68 

5050 

0.00 

:. 
0. 

CO3196.O0 

01-08-68 

5050 

- 

0. 

CO3I96.OO 

09-03-68 

5050 

0.01M 

J. 
a. 

CO515O.0O 

05-03-68 

5050 

0.02H 

005150.00 

09-03-68 

5050 

0.00 

0. 

C 11H0. 00 

09-09-68 

5050 

0.06H 

0. 

:. 

C11I460.00 

09-09-68 

5050 

0.00 

:. 

C212  50.00 

01-09-68 

5050 

:: 

\ 

C21250.00 

09-10-68 

5050 

0.00 

l\ 

C31150.00 

01-O8-68 

5050 

- 

0. 

C31150.00 

05-06-68 

5050 

0.03H 

0. 
». 

C311 50.00 

09-03-68 

5050 

0. 

0. 

C51350.00 

09-03-68 

5050 

0.03M 

0. 
0. 

C51 500.00 

09-03-68 

5050 

0.00 

-. 

0. 

n 


5.01M 

0.02M 


0.00 

o.» 

O.lkM 

0.22M 

0.3X 

0.35M 

0.26m 

0.30M 

0.61* 

0.63M 

0.65M 

0.56M 

0.50M 
0.00 


0.00  0.03M 


0.00 
O.OIM 


0.01H 

0.00 

O.OU) 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

- 

0.00 

0.00 
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lULLFTIll  HO. 

TABU  D-3 
TRACE  KHTERAL  ANALYSIS  OF  SURFACE  WATER 


STAT7CPI  HO. 

DATE 

Ul 

AL 
LI 

»- 

I     - 

5050 

-. 

- 

>. 

- 

0«-f>8-6' 

~ 

1 

O; -08-67 

5000 

■ .  10 

i.J 

1 

00-111-67 

-. 

- 

05--*-67 

5000 

0.27U 

3. 

- 

5050 

o.c 

05-05-67 

5000 

15U 

o.c 

3. 

k*i;o.oo 

05-05-67 

5050 

). 

09-11-67 

5050 

).t 

09-U-67 

5050 

~ 

). 

- 

5000 

69m 

I 

J9-II-67 

5050 

o.c 

B07020.00 

10-05-66 

5000 

o.om 

B07O20.00 

11-09-66 

5000 

0.02m 

B07020.00 

12-07-66 

5000 

0.02HT 

botom.oo 

5000 

oIolMY 

B07020.00 

02-01-67 

5000 

0.01MT 

BO70C0.0O 

03-02-67 

5000 

o.oun 

B07020.00 

Ok-05-67 

5000 

0.01MT 

S07020.00 

05-03-67 

5000 

103U 
0.01MT 

0. 

BO7020.00 

06-06-67 

5000 

o.oun 

B07020.00 

07-25-67 

5000 

O.OIMY 

B07020.00 

08-09-67 

5000 

0.02MT 

B07020.00 

09-11-67 

5000 

0.01MT 

BOTIAO.OO 

06-06-67 

5050 

:: 

(J. 

botoUo.oo 

09-11-67 

5050 

:; 

3. 

B07080.00 

05-0k-67 

5050 

~ 

0. 

B07080.00 

09-11-67 

5050 

;. 

BOT800.00 

OVOU-67 

5050 

0. 

B0720O.0O 

5050 

0. 

B07253.00 

5050 

D. 

B0T25O.0O 

09-U-6T 

). 

BO73T5.0O 

5050 

» 

>. 

■07375. 00 

3',-03-67 

5000 

263U 

1. 

;; 

3. 

n 


1.3UT 

0.7UT 

-- 

3-3UT 

6.7U 

3.3U7 

0.7UT 

S.TU 

3-3UT 

1.3U7 

l.kU 

13UT 

CU  FK 


3.3UT  llUTf 


GA  CE 


.TUT  0.3UT 


13UT  0.6UT 


13UT  0.7UT 


5. TUT  0.3UT 


5.7UT  0.3UT 


.Tint         o.3u» 
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TABLE  D-3  (Continued) 
TRACE  KIHERAL  ANALYSIS  OF  SUH7ACE  WATET* 


9TATI0»  »0. 

DATE 

US 

u 

u 

A8 

MI 

BE 
HO 

BI 

in 

Bcrmo.oo 

05-06-67 

5050 

0.00 

BOTTIO.OO 

09-lk-67 

5050 

:: 

0.00 

- 

BOT885.00 

05-08-67 

5050 

;; 

0.02M 

- 

BOT885.OO 

09-12-67 

5050 

- 

0.00 

- 

- 

B&200.00 

05-16-67 

5050 

:: 

0.00 

;; 

:: 

86k200.00 

09- 12-67 

5050 

:: 

0.00 

- 

B67150.00 

05-17-67 

5050 

- 

0.00 

;; 

:: 

B67150.00 

09-12-67 

5050 

~ 

0.00 

;; 

:: 

B95925-00 

05-03-67 

5000 

Sou 

0.00 
l.kOT 

0.601 
0.301 

0.3UT 

2.7U 

B95925.00 

09-11-67 

5050 

;; 

0.00 

- 

C01U0.00 

05-08-67 

5000 

5W 

0.00 
l.kui 

0.6UT 
1.6U 

0.3UI 
1.8U 

COIUO.OO 

09-15-67 

5050 

0.00 

:: 

;; 

C02185.00 

05-16-67 

5050 

0.00 

- 

CO2185.0O 

09-11-67 

5050 

0.00 

;; 

C03196.00 

05-15-67 

5000 

120U 

0.00 

3-3  ■< 

i.jur 
o.Tirr 

0.7UI 
U.1U 

C03196.00 

09-03-67 

5050 

0.00 

;; 

;; 

C05150.00 

05-10-67 

5000 

267U 

3.3UI 

L.30 

5.9U 

O.TUT 
3.6U 

C05150.00 

05-10-67 

5050 

20.0V 

;; 

C05150.00 

09-26-67 

5050 

- 

10.  ou 

~ 

C11140.00 

05-08-67 

5050 

0.00 

:: 

cnuo.00 

09-11-67 

5050 

:: 

0.00 

;; 

C11320.00 

05-08-67 

5050 

0.00 

:: 

:: 

C1132O.00 

09-11-67 

5050 

0.00 

- 

- 

aU6o.oo 

05-08-67 

5050 

0.00 

- 

- 

Cllk60.00 

09-11-67 

5050 

- 

0.00 

- 

:: 

C21250.00 

05-16-67 

5050 

:: 

0.00 

:: 

C21250.00 

09-11-67 

5050 

:: 

0.00 

- 

C31150.00 

05-15-67 

5050 

:: 

0.00 

- 

C31150.00 

09-03-67 

5   :• 

0.00 

C51350.00 

05-11-67 

5050 

0.02M 

- 

a'  re 


CA  GE 


.TUT  0.3UT 


5. TO  0.3UT 


13UT  .TBI 


13UT  O.TO 
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STATION  "0. 

C5 1350.  CO 

C51350.00 

C51500.00 

C515O0.O0 

C51500.CO 


DATt 


UB 


07-25-61  5050 

09-00-67  5050 

05-11-67  5050 

OT-J5-67  5050 

09-00-67  5050 


TABLE   D-3  (ConllnuKl) 
TRACE  KlKKRAi.  ANALYSIS  OF  SURFACE  HATER 
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TABLE  D-4 
MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  OF  SURFACE  WATER 

Table  D-4  presents  analyses  which  do  not  appear  on 
Tables  D-2  and  D-3.   The  definitions  of  symbols  and  of  abbre- 
viations used  in  this  table  are  as  follows: 
TRB  Turbidity 

POT  Total  and  organic  phosphates  (As  P) 
NH3+N  Ammonia  plus  Organic  Nitrogen  (As  N) 
NO3   Nitrate 

Analyses  were  performed  by  Department  of  Water 
Resources  Laboratory  (5050)  or  U.  S„  Geological  Survey 
Laboratory  (5000). 
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TABLE  D-4 

MISCELLANEOUS  CONSTITUENTS  OF  SURFACE  WATER 
(Milligrams  per  liter) 


STATION   NO. 

DATE 

LAB 

TRB 

NH3+N 

NO3 

POT 

BOO770.0O 

10-09-68 

5050 

0.2 

0.68 

11-06-68 

5050 

°o:Z 

0.54 

12-11-68 

5050 

0.53 

2-05-69 

5050 

0.6 

0.47 

3-05-69 

5050 

0.4 

0.48 

4-09-69 

5050 

0.5 

0.26 

5-07-69 

5050 

°o:l7 

0.47 

6-04-69 

5050 

0.38 

7-02-69 

5050 

0.2 

0.21 

8-06-69 

5050 

1.2 

0.62 

9-10-69 

5050 

0.4 

0.19 

B03115.00 

10-02-68 

5050 

0.3 

8 

,4 

0.61 

B04105.00 

10-02-68 

5050 

0.7 

5 

.9 

2.2 

B05125.00 

10-02-68 

5050 

0.5 

6 

.1 

0.48 

B07020.00 

10-02-68 

5050 

0.7 

8 

,4 

1.0 

12-11-68 

5000 

25 

0.05 

1-17-69 

5000 

30 

0.78 

2-13-69 

5000 

91 

0.35 

3-19-69 

5000 

70 

0.33 

4-02-69 

5000 

49 

5-07-69 

5000 

30 

0.35 

6-04-69 

5000 

^5 

0.19 

7-09-69 

5000 

40 

0.48 

8-07-69 

5000 

30 

1.1 

9-17-69 

5000 

32 

4 

.8 

0.82 

B07040.00 

10-02-68 

5050 

0.7 

7 

,3 

1.3 

B07080.00 

10-02-68 

5050 

1.3 

11, 

,0 

2.1 

B07200.00 

10-02-68 

5050 

0.8 

7 

,6 

1.3 

B07250 . 00 

10-02-68 

5050 

0.7 

6 

.5 

1.8 

B07375.00 

10-02-68 

5050 

0.9 

2 

,6 

1.3 

B51375.50 

9-22-69 

5000 

1 

.4 

B95925.00 

10-09-68 

5050 

0.4 

0.83 

11-06-68 

5050 

0.3 

0.44 

12-11-68 

5050 

0.4 

O.56 

2-05-69 

5050 

1.1 

1.2 

3-05-69 

5050 

0.6 

1.6 

4-09-69 

5050 

0.4 

0.38 

5-07-69 

5050 

0.75 

1.2 

6-04-69 

5050 

0.7 

0.74 

7-02-69 

5050 

0.4 

0.4 

8-06-69 

505O 

0.6 

0.25 

9-10-69 

5050 

0.5 

0.23 

C 021 85. 00 

11-04-68 

5050 

15 

C03196.00 

11-04-68 

5050 

5 

C11140.00 

11-12-68 

5050 

3 

C11320.00 

11-12-68 

5050 

3 

C11460.00 

11-12-68 

5050 

2 

C13250.30 

10-17-68 

5050 

2 

0.0 

8-24-69 

505O 

2 

0.02 

C13260.30 

IO-17-68 

5050 

2 

0.01 

8-24-69 

5050 

2 

0.02 

C21250.00 

11-04-68 

5050 

5 

C31150.00 

11-04-68 

5050 

2 
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APPENDIX  E 
GROUND  WATER  QUALITY 
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INTRODUCTION 

Appendix  E  summarizes  the  ground  water  quality  data 
for  the  San  Joaquin  Valley  for  the  1969  water  year  (October  1, 
1968  through  September  30,  1969).   These  data  were  obtained 
from  analyses  of  water  samples  from  approximately  *400  wells. 

Laboratory  analyses  of  ground  water  samples  reported 
herein  were  performed  in  accordance  with  the  12th  Edition  of 
"Standard  Methods  for  Examination  of  Water  and  Waste  Water" . 

A  complete  description  of  the  State  Well  Numbering 
System,  used  in  this  report  to  indicate  the  location  of  the 
wells  sampled,  is  contained  in  Appendix  C,  "Ground  Water  Data", 
page  I51 . 
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TABLE  S-l 
MINERAL  ANALYSES  OP  GROUND  .. 

This  table  oresents  data  resulting  from  the  collection  and  analysis  of  ground  water  by  various 
laboratories  and  agencies  cooperating  with  this  program.  The  code  numbers  listed  below  will  identify 
these  program  cooperators  as  they  appear  in  this  tabulation. 

5000  U.  S.  Geological  Survey  Laboratory 

5050  State  Department  of  Water  Resources 

5055  California  Regional  Water  Quality  Control  Boaros 

5060  State  Department  of  Public  Health 

507o  State  Division  of  Forestry 

5121  Kern  County  Water  Agency 

5203  City  of  Modesto 

5207  City  of  Firebaugh 

5521  Modesto  Irrigation  District 

5702  Individual  Property  Owner 

5703  Valley  Waste  Disposal  Company 

5802  Twining  Laboratory 

5803  Hornkohl  Laboratory 
5806  B.  C.  Laboratory 

Explanation  of  county  code  is  listed  on  page  12 


Chemical  Symbols 


K  Potassium 

MG  Magnesium 

NA  Sodium 

N03  Nitrate 

SI02  Silica 

S04  Sulfate 


B  Boron 

CA  Calcium 

CL  Chloride 

C03  Carbonate 

P  Fluoride 

HC03  Bicarbonate 


Abbreviations 


EC  Electrical  Conductance 

FLD  Field  Determination 

LAB  Laboratory 

NCH  Non  Carbonate  Hardness 


TDS  Total  Dissolved  Solids 

TEMP  Temperature 

TH  Total  Hardness 

SAR  Sodium  Absorption  Ratio 
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TABUS  E-l 

«lNf»L     AN«L»SES    OF    GMOU-Nl'    >»!>•< 


<INFS»L    CUNStlTutMS    IN 


M|LLIG«o"S    PEH    Lite 
■MLLl^UIVALENTS    Pf»    LllfX 
PERCENT    "t»CT*NCt     VALUES 
*  C03         MC03  SO*  C 


<IlliGR«Ms    PER   LITER        TOS 

leoc 

(•10SC 
F       6    Slo?     SUM 


2S/04F-O6LOIM 

i>- 

SOSO 

— 

2610 

J* 

52 

476 

0 

392 

539 

06/11/69   — 

50S0 

7.8 

1.80 

4.28 

20.71 

0.00 

6.42 

15.20 

2S/04F-0»FU1« 

39 

SuSO 

— 

1710 

38 

22 

332 

0 

432 

213 

06/1  1/'-'*   — 

soso 

8.1 

1  .90 

1.81 

14.44 

0.00 

7.08 

6.01 

2S/04C-08L01M 

ig 

50S0 

— 

3360 

62 

62 

649 

16 

371 

600 

06/1 1/69   — 

SOSO 

8.5 

3.09 

5.10 

28.23 

0.53 

6.08 

16.92 

2S/04E-09A0H 

19 

SnSO 

— 

3680 

97 

100 

596 

0 

224 

730 

06/1 1/69   - 

50S0 

8.1 

4.84 

8.22 

25.92 

0.00 

3.67 

20.59 

2S/04E-lr>»01« 

1^ 

soso 

— 

1610 

35 

34 

274 

0 

274 

284 

06/11/69  — 

soso 

B.O 

1.7S 

2.80 

11.92 

0.00 

4.49 

8.01 

2S/04E-16M01"" 

39 

5oSn 

— 

2280 

97 

60 

318 

0 

240 

443 

06/11/69   — 

SOSo 

7.6 

4.84 

4.93 

13.83 

0.00 

3.93 

12.49 

2S/04E-16LOIM 

39 

50S0 

— 

2880 

72 

76 

476 

0 

309 

464 

06/11/69   — 

5050 

8.1 

3.59 

6.25 

20.71 

0.00 

S.06 

13.08 

2S/04E-25J01-" 

39 

SOSO 

— 

1940 

97 

45 

276 

0 

185 

296 

06/11/69   — 

soso 

8.0 

4.84 

3.70 

12.01 

0.00 

3.03 

8.35 

2S/04F.-27J02" 

39 

soso 

— 

2480 

66 

65 

418 

0 

210 

354 

06/11/69   — 

5050 

8.2 

3.29 

5.34 

18.18 

0.00 

3.44 

9.98 

3S/05E-05R01M 

39 

5050 

.. 

982 

72 

21 

108 

0 

201 

110 

06/11/69   — 

SOSO 

3.0 

3.59 

1.73 

4.70 

0.00 

3.29 

3.10 

3S/0SE-06«nlu 

39 

5050 

„ 

1340 

100 

28 

134 

0 

166 

260 

06/11/69   — 

SOSO 

8.0 

4.99 

2.30 

S.83 

0.00 

2.72 

7.33 

3S/05E-15K01M 

39 

S050 

„ 

1840 

174 

43 

162 

0 

110 

277 

06/10/69   — 

5050 

7.7 

8.68 

3.S4 

7.05 

0.00 

1.80 

7.81 

3S/0SE-17B01M 

39 

5050 

— 

1040 

91 

20 

100 

0 

153 

116 

06/10/69   — 

5050 

8.0 

4.54 

1.64 

4. 35 

0.00 

2.51 

3.27 

3S/0SE-2SM01" 

39 

5050 

— 

849 

61 

20 

93 

0 

197 

124 

06/10/69   — 

SOSO 

8.0 

3.04 

1.64 

4.04 

0.00 

3.23 

3.50 

3S/0SE-26K01M 

39 

5050 

— 

3040 

322 

96 

339 

0 

113 

116 

06/10/69   — 

SOSO 

7.9 

16.07 

7.89 

14. 7S 

0.00 

1.85 

3.27 

3S/06E-17B01H 

39 

SOSO 

„ 

1540 

110 

30 

186 

0 

303 

235 

06/10/69   — 

SOSO 

7.7 

5.49 

2.47 

8.09 

0.00 

4.97 

6.63 

3S/O6E-18P01H 

39 

5050 

_. 

1560 

120 

32 

169 

0 

231 

171 

06/10/69   — 

50S0 

7.8 

5.99 

.2.63 

8.22 

0.00 

3.79 

4.82 

3S/06E-28N01" 

39 

SOSO 

- 

997 

92 

24 

90 

0 

166 

110 

06/10/6*   — 

SOSO 

8.0 

4.59 

1.97 

3.91 

0.00 

2.72 

3.10 

4S/06E-06AU1M 

SO 

5050 

— 

676 

35 

16 

84 

0 

107 

5S 

06/10/69   — 

5050 

7.8 

1.75 

1.31 

3.6S 

0.00 

1.75 

1.5S 

4S/06E-08R01M 

50 

5050 

-- 

803 

69 

22 

SI 

0 

81 

138 

.6/10/69   — 

SOSO 

7.6 

3.44 

1.81 

2.22 

0.00 

1.33 

3.89 

4S/06F-26B01M 

SO 

soso 

— 

744 

3S 

18 

99 

0 

163 

81 

06/10/69   — 

5050 

8.2 

1.75 

1.48 

4.31 

0.00 

2.67 

2.28 

4S/06E-26J01M 

SO 

5050 

„ 

769 

36 

21 

99 

0 

196 

75 

06/10/69   — 

50S0 

7.9 

1.80 

1.73 

4.31 

0.00 

3.21 

2.11 

1SS/07E-08J0I" 

SO 

5050 

„ 

976 

38 

71 

77 

8 

296 

68 

06/10/69   — 

SOSO 

8.4 

1.90 

5.84 

3.35 

0.27 

4.85 

1.92 

1SS/07E-13A01M 

SO 

SOSO 

— 

2390 

10S 

17S 

170 

0 

496 

351 

06/10/69   — 

S050 

8.2 

S.24 

14.39 

7.39 

0.00 

8.13 

9.90 

SS/07F-3S&01" 

so 

SOSO 

— 

94  7 

8S 

40 

48 

0 

258 

120 

06/10/69   — 

S050 

7.9 

4.24 

3.29 

2.09 

0.00 

4.23 

3.38 

15S/08E-32P01" 

so 

5050 

— 

1930 

126 

60 

24S 

0 

352 

192 

06/11/69   — 

5050 

8.2 

6.29 

4.93 

10.66 

0.00 

5.77 

S.4I 

)6S/08F-07»01H 

so 

5050 

.. 

1940 

3 

3 

448 

1 

208 

87 

06/11/69   — 

50S0 

8.4 

0.1S 

0.25 

19.49 

0.03 

3.41 

2.45 

304 
0 

18S 

0 

409 
78 

652 
468 

228 
3 

490 
293 

491 
238 

426 
274 

433 
261 

267 
102 

364 
228 

611 
521 

308 
182 

23* 
72 

1200 
1107 

399 

150 

433 
243 

327 
191 

155 
67 

261 
195 

160 
26 

176 
15 

386 
130 

983 

576 

378 
166 

564 
275 

19 
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TA3LZ  E-l  (Continued) 

»INE»»L  »N«L»SES  OF  6*. 


KILLIfiRANS  PEP  LITE* 

-CTA'iCf  VALUES 
C03    •'COS     SO*      C 


»IU-IGW»»S  PJB  LITEP    IOS 
1S0C 
l«10SC> 

f  K  S10? 


06S/08E- 
06/11/*-   -- 

sc 

50S0 
SOSO 

8.* 

i*oo 

.  - 
S.39 

63 
5.18 

122 

5.31 

06S/08E-26F01" 
06/11/69   — 

St 

soso 

SOSO 

e.» 

-  • 

80 
3.99 

36 
2.96 

77 
3.35 

06S/08E-32K0I" 
06/11/69   -- 

St 

soso 
soso 

7.9 

1210 

69 

3.62 

1*S 
6.31 

07S/08E-1-E01* 
06/10/69   — 

sc 

soso 
soso 

".- 

21*0 

1*3 
7.13 

97 
7.98 

152 
6.61 

07S/08E-17P01" 
06/10/69   — 

St 

soso 
soso 

8.1 

896 

3S 

1.75 

SS 

-.52 

3.*8 

07S/08E-2S«OI« 
06/10/69   — 

n 

soso 

5050 

8.* 

982 

78 
3.89 

38 
3.12 

81 

3.52 

08S/08E-  - 
06/10/69   ~ 

?* 

50S0 

soso 

e.» 

951 

102 
5.09 

»5 

3.70 

*2 
1.83 

0es/08E-21«01" 
06/10/69   — 

2* 

50S0 
5050 

7.9 

1230 

112 
S.59 

** 
3.62 

72 
3.13 

08S/09E-3200IN 
06/10/69   — 

2". 

5050 
SOSO 

8.0 

1220 

71 
3.5* 

62 

-.:  ■ 

ice 

».70 

08S/22E-J8KO1M 
01/27/69   800 

2» 

50SO 
5050 

70 
8.1 

sso 

»3 
2.1* 

— 

57 

2.*S 

01/29/69   — 
SAB  «    2.11 

2» 

SOSO 
S050 

7.» 

*7 
2.3* 

*5 

5 

l).*l 

8 

57 

2.48 

*7 

09S/08E-12P01H 
06/10/69   — 

2- 

SOSO 
50S0 

7.7 

12*0 

78 
3.89 

55 

*.52 

116 
5.05 

09S/09E-18N01H 
06/10/69   — 

2* 

5050 
5050 

8.1 

778 

53 
2.6* 

30 
2.»7 

81 
3.52 

09S/09E-31C01" 
06/10/69   — 

2* 

5050 
5050 

8.* 

1300 

** 
2.19 

29 
2.38 

222 
9.66 

13S/19E-25«03» 
11/27/68   -- 
S»P  =    0.73 

11 

5050 
5050 

8.1 

666 

66 
3.39 

38 

»7 

3.86 

** 

32 

1.39 

16 

13S/19E-2SG01" 
11/27/68   — 
S»B  =    2.26 

1< 

5050 
5050 

8.2 

817 

*8 

2.39 

31 

23 
1.89 

2* 

7o 

3.31 

*2 

15S/22E-0»B01» 
02/28/69  1027 

10 

5050 
5050 

7.9 

130 

11 

u.55 

7 
0.57 

8 
0.35 

02/28/69  1022 

II 

5050 
5050 

3.2 

465 

35 
1.7S 

22 
1.81 

32 
1.39 

02/28/69  1024 

l : 

5050 
5050 

8.6 

710 

75 
3.7* 

35 
2.88 

32 
1.39 

15S/22E-0<.C01x 
02/28/69   — 

10 

SuSO 
5050 

8.2 

99* 

*C 

2.29 

47 

3.86 

116 

S.05 

1SS/22E-0*»01M 
02/28/69   — 

10 

5050 
5050 

7.9 

1210 

109 
5.44 

80 
6.58 

59 
2.57 

1SS/22E-0S"01» 
02/28/69   — 

10 

5050 
5050 

8.5 

79? 

2.1* 

*3 
3.5* 

76 

3.31 

1SS/22E-0SJ01" 
02/28/69   — 

i: 

5050 
SOSO 

8.1 

77* 

** 
2.19 

3b 
3.12 

72 
3.13 

1SS/2*E-. 
08/21/69   900 
SiO  = 

:  I 

5050 
SOSO 

8.1 

630 

67 

3.3* 
SO 

23 

1.89 

28 

31 

1.35 

20 

1SS/2*E- 
08/21/69  1010 

i: 

S050 
SOSO 

a. 3 

-  — 

80 
3.99 

- 

35 
1.52 

lSS/2-f- 
09/21/69   9S0 

1C 

5050 
5050 

. 

706 

7* 
3.69 

" 

36 
1.S7 

17S/22E-1 W  1- 
07/06/69   W30 

.- 

SOSO 

soso 

67 
8.0 

706 

27 
1.35 

— 

-1 
3.96 

17S/22E- 
07/06/69   800 

IC 

soso 

67 

37 
1.85 

- 

17 

17S/22-- 
07/06/69   900 

16 

5050 

-- 

- 

30 

- 

- 
0.35 

lOS/'lt- 
07/06/69  1030 

ie 

66 
7.9 

253 

- 

1- 
0.61 

1SS/21-- 
07/06/69  1000 

■ 

63 

1*7 

3 

"- 

31 
1.35 

0.03 

2.6* 

. 

25* 

0.13 

4.16 

0.00 

0 
0.00 


0.05    0.00 


2.74 
112 


2.20 

62 
1.75 


1.07 

115 

-.2* 

92 
2.59 

1*3 
4.03 

Ul 
3.98 

9C 
2.5* 

*       96 
0.08    2.71 


167 


?2 


1.89 
157 


SO 

3 
0.08 

9 

0.2S 

19 
0.53 

26 
0.73 

2* 
0.68 

12 

0.3* 


31 
0.87 

21 

0.59 

17 

o.*e 

6 
0.17 

e 

0.22 

7 
0.20 

3 
0.08 


— 

116 

— 

133 

— 

15 

353 

137 

28* 

1* 

602 
0 

283 


303 
63 

168 
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TABLE  E-l   (Continued) 


«L  COl.il  I 


"IH  K.wa-5  PER 

»lLL|.  ■ 

PtPCFNl  Kf»CT*NCF  VALIIFS 
*     CO  3    MC0  3     SO".      C 


■"ILLI&MaMS  PEt-  LITt«    IOS     TM 
180C   NCM 
(•10SC) 
F       «    SID2     SUM 


8.0 
8.1 


3.99 

33 
1.65 

36 
1.80 

2.19 

42 
2.09 

80 
3.99 

4S. 
2.44 


2.34 

364 

38 

1.90 

562 

63 

3.14 

256 

32 

1.30 

21 
1.13 


23 

1 

36 
1.57 

31 
1.35 

21 
0.91 

58 
2.52 

65 
2.83 


0.61 

20 
0.87 


0 

. 

1.42 

0 

266 

0 

0 

4.36 
166 

0 

6.00 

0 

302 

0 

4.9S 

0 

219 

0 

0 

3.59 
144 

0 

2.36 

0 

160 

» 

2.62 

0 

163 

0 

'1 

2.67 

0 

277 

0 

00 

4.54 

0 

189 

0 

. 

3.10 

0 

138 

D 

2.26 

0 

218 

0 

00 

0 

3.57 
209 

0 

,1 

3.42 

0 

224 

0 

00 

0 

3.67 

169 

0 

0 

2.77 

0 

144 

0 

00 

2.36 

0 

159 

Ci 

00 
0 

2.61 
173 

0 

DO 

2.83 
189 

0 

03 

0 

3.10 
158 

0 

,111 

2.59 

0 

155 

0 

00 

2.54 

13 

240 

II 

43 

3.93 

28    38.0 
0.79    0.61 


41     40.0 
1.16    0.64 


12    25.0 

0.34    0.40 


21    29.0 
0.59    0.47 


11 
0.31 

12 
0.34 

35 

0.99 

16 
0.45 

10 
0.28 

33    18.0 
0.93    0.29 

37 

1.04 

47 
1.32 

17 
0.48 

12 

0.34 

16 
0.45 

19 

0.53 

14 
0.39 

14 
0.39 

16 
0.45 


0.20 
0.10 
0.10 
0.10 
0.00 
0.10 
0.10 
0.30 
0.10 
0.00 
0.40 
0.70 
0.60 
0.00 


224 

6 

32S 
25 

246 
0 

203 
23 

112 


256 
29 

147 
0 

105 


115 
0 

153 
23 

160 
18 

148 

0 

156 
26 

119 

0 

199 


54   5050 
5050 


0.20 

48 
2.39 


2.65 

9 
0.39 


228 
3.74 

~ 

".45 

" 

— 

0.10 

:: 

185 

0 

278 

4.56 
7 

436 

9.08 

13 

1900 

53.58 

80 

2.6 

0.04 

0 

4.70 

4070 
3902 

841 
613 

582 
9.54 

385 
8.01 

3 

7780 

219.40 

93 

0.0 

0.00 

0 

— 

7.80 

—   13400 
13671 

1900 
1423 

633 
10.37 

— 

171 
4.82 

0.1 
0.00 

— 

1.80 

'-'- 

12 
0 

141 
2.31 

~ 

12 

0.34 

2.3 
0.04 

— 

0.20 

— 

38 
0 

20 
0.33 

~ 

3 
0.08 

- 

1 

0 

82 
1.34 

" 

11 
0.31 

1.1 
0.02 

- 

0.20 

:: 

12 

0 

291 

-.77 

45 

0.94 

13 
0.37 

31.0 
0.50 

- 

0.10 

387 
372 

164 
0 

235 


STATE  <ELl  NO.  COUNTY  LAB   TEMP 
DATE     Time       SAMPLER  PO- 


TABLE E-l  (Continued) 

ANALYSES  OF  GROUNU  *ATEP 


MINERAL  CONSTITUENTS  Itv 


MILLIGRAMS  PEP  LITER 
"ILLIEOUIVALENTS  PER  LITER 
PERCENT  REACTANCE  VALUES 
■s     C03    HC03     S04      C 


MILLIGRAMS  PER  LITER    TDS     Tm 
180C  .NCM 
<«10SC> 

F       M    SIU?     SUM 


2SS/25E-12R01M 
08/26/69  1S35 
SAR  ■    1.8<> 


2SS/25E-27R01M 
08/26/69  ISIS 
SAR  =    2.53 


2SS/2SE-36C01M 
08/26/69  1445 
SAR  =    4.02 


25S/26E-09C01M 
08/26/69  1000 
SAR  =    2.23 

25S/26E-15R01M 
08/27/69  1000 

SAR  •    1.65 

25S/26E-28H01M 
08/27/69  1025 
SAP  =    2.11 


7.9 
7.9 
7.9 


7.8 
7.6 
7.9 
7.8 


394 
316 


576 
51  1 
526 
736 
663 
447 
667 
700 

1130 
1170 
1170 

1520 


3.39 

51 
2.22 


0.65 

24 
1.20 


J9 
J. 95 

44 
2.19 

56 
2.79 

51 
2.54 

12 
0.60 

50 
2.49 

57 

2.84 

41 


4.79 

33 
1.65 


66 
2.87 

60 
2.61 

91 
3.96 

80 
3.48 

85 
3.70 

80 

3.48 

61 

2.65 

38 


121 

9 

107 

6.04 

0.74 

4.65 

S3 

6 

41 

200 

.. 

95 

9.98 

4.13 

29 

2 

83 

1.45 

0.16 

3.61 

0.66    2.39    0.08 


0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 


2.15 

1.30 

0.71 

82 

— 

SS 

29.0 

1.34 

1.5S 

0.47 

9S 

— 

44 

70.0 

1.S6 

1.24 

1.13 

77 

— 

44 

118.0 

1.26 

1.24 

1.90 

77 

— 

86 

41.0 

1.26 

2.42 

0.66 

69 

— 

38 

29.0 

1.13 

1.07 

0.47 

117 

— 

60 

92.0 

1.92 

1.69 

1.48 

213 

80 

34 

59.0 

3.49 

1.66 

0.96 

0.9S 

49 

24 

14 

13 

91 

— 

126 

38.0 

1.49 

3.S5 

0.61 

57 

— 

171 

22.0 

0.93 

4.82 

0.35 

95 

213 

170 

44.0 

1.56 

4.43 

4.79 

0.71 

13 

39 

42 

6 

58 

— 

316 

36.0 

0.95 

8.91 

0.58 

38 

112 

79 

17.0 

0.62 

2.33 

2.23 

0.27 

11 

43 

41 

5 

110 

— 

33 

30.0 

1.80 

0.93 

0.48 

264 

.. 

69 

137.0 

4.33 

1.94 

2.21 

2.06 

0.81 

0.90 

1.13 

42 

16 

18 

23 

159 

68 

57 

89.0 

2.61 

1.41 

1.61 

1.43 

37 

20 

23 

20 

164 

256 

S4 

40.0 

2.69 

5.33 

1.52 

0.64 

26 

52 

15 

6 

122 

— 

58 

3.8 

2.00 

1.63 

0.06 

380 
342 


105 
38 

125 

47 

156 
93 

144 


2SS/27E-1SP01M 


102 

0 
0.00 

223 
3.65 

19 
0.53 

3.1 
0.05 

0.2 

0.40 
0.02 

89 
3.87 

~ 

0 
0.00 

158 
2.59 

"- 

29 
0.82 

1.8 
0.03 

" 

0.50 

63 

2.74 

— 

0 
0.00 

128 
2.10 

— 

27 
0.76 

0.6 
0.01 

— 

0.40 

71 

3.09 

— 

0 

0.00 

125 
2^05 

"- 

48 
1.35 

3.4 
0.05 

— 

0.40 
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TABL£   E-l    (Continued) 

MINF^Al     IMLfSfS    OF     GXOUNU    «AIF-I 


il^FfJL    CONSTITUENTS     IN 


MILLI&W1MS    PER    LITE* 

•    nllvuLENTS    PF»    LITFt 
1     -tACTANCF     VALUES 
*  C03        MC03  SO*  C 


«ILLIGRAMS    PEC    LITER         TOS 
180C 
(•10SC) 
F  8         SI02  SUM 


85  7*8 


17* 

— 

22 

2.85 

0.62 

136 

-. 

56 

2.23 

1.58 

1*7 

2720 

*930 

2.*1 

56.63 

139.03 

1 

28 

69 

108 

— 

126 

1.77 

3.55 

0.10 
8.70 


IS/21E-11CU1* 
3/13/69  lo*5 
=      12.55 

S/22E-31N01M 
♦/30/69  1*0  0 
2*.  77 

S/22E-31N02M 
♦/30/69  1115 
9.1* 


8.2 
8.2 


230 
269 


o.*o 

27 
1.35 


0.82         3.22 


0.65 

0.25 

1.96 

22 

9 

68 

2 

2 

106 

0.10 

0.16 

*.61 

2 

3 

95 

*8 

— 

108 

2.39 

*.70 

66 

10 

9* 

3.29 

0.82 

*.09 

*0 

10 

♦» 

280 

51 

71 

13.97 

*.19 

3.09 

0.15        0.00        0.97 


0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

3  0 

0.08         0.00 

1  0 

1  9 

0.02        0.30 


58 
1.63 

*9 
1.38 

12 
0.3* 

10 
0.28 

33 
0.93 


0.27         1.38 


1.56        2.23 


121 

36 

168 


0.15 

10 

517 

291 

51* 

19* 

0.10 

10 

173 
170 

*5 

0 

0.20 

10 

308 

13 

306 

0 

1.31  1.2ti 


1.89         1.72 


1.70 
108 


l.«9 
102 
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TABLE  K-l   (Continued) 


analtSEs    UF    QHOiiNi, 


HILLIG»A«"i    ^E»    LITE" 

.  IVALENTS  PER  LITER 
"-EXCEXT  -E«CT»NCE  VALUES 
n     C03    "C03     SO*      C 


"1LLIG-4-S  ►■£*•  LlU* 


TOS 

1»0C 

<*105c> ' 


27S/26E-32G01* 
08/26/69  — 
SAS  =    0.96 


27S/27E-28F01* 
08/26/69  — 
SAO  =    1.00 


28S/22E-09R01" 
09/30/69   — 

SAR  =    6.47 

28S/22E-33N01M 
03/13/69  1515 
SAO  ■    6.97 

28S/2SE-17L01M 
09/30/69  123S 

SAR  ■    2.64 


28S/26E-0»C01M 
08/26/69  — 
SAO  =    l.o* 


7.8 
6.7 
7.8 


688 

126 

6.29 

73 

582 

S3 
2.6* 

825 

25 

1.25 

17 

160 

198 
9.88 

1160 
900 

2020 
629 

2300 
433 


0.05    0.00    0.69 


1.85   18.92    0.10 


0.74 

51 
0.83 


28 

210 

0.9 

0.S8 

3.92 

0.01 

8 

82 

0 

1000 

411 

0.7 

20.82 

11.59 

0.01 

61 

34 

0 

37 

38 

23.0 

0.77 

1.07 

0.37 

23 

31 

11 

— 

190 
5.36 

171 

115 

56.0 

3.56 

3.24 

0.90 

39 

36 

10 

- 

302 
8.52 

- 

28S/26E-23J01M 
08/26/09  — 
SAR  =    5.16 


28S/26E-32P01M 
09/30/69  1130 
SAR  =    2.91 


29S/23E-18N01X 
"3/13/69  U4S 
SAR  =   12.53 

29S/23E-3SK01X 
05/01/69  1215 
S<0  =    9.07 

29S/23E-3SK02M 
05/01/69  1030 
SAR  -         6.39 


7.9 

7.5 

75 
7.9 

74 
7.6 


8.8 

72 
7.3 


1230 
23S0 


506 
946 
275 


0.00 

28 
1.40 

10 
0.50 

42 
2.09 

7 
0.35 

4 

0.20 


2.57 

82 
3.57 


0.00 

0 
0.00 


0.00 
0 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

5 
0.17 

5 
0.17 

0 
0.00 


80 
1.31 

24 
0.39 

55 
0.90 

62 
1.02 

30 
0.49 

25 
0.41 

38 
0.62 
0       0       1 

2       0      11 
0.0S    0.00    0.18 
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TABLE  K-l  (Continued) 

MINEM4L  »N«L»SE^>  OF  ■-" '    .ilf- 

M[LLI&»»MS  P£R  LI7EB 
«|NFP«t  CONSTITUENTS  IN   MlLLlFOUlvaifNTS  PF -  lIUM 
PtPCENT  KtaCT»NO  V4LUTS 
C«      "l.      N«       «     C03    HC03     S04      C 


MRLl&KAMS  PER  LITER 


- 

1/26/69  IbS 

e  =   3.** 

1^ 

S0S0 

7.9 

SO  3 

31 

i.ss 

32 

#  =    2.36 

IS 

soso 
sosn 

7.* 

540 

49 

2.44 

47 

1/26/69  1210 

IS 

SfS'i 
soso 

74 

21- 

16 

0.80 

/26E-09.J01" 
/30/*9  Ull' 

IS 

soso 

SoSO 

73 

8.0 

634 

64 
3.19 

i/27E-08«01" 
/29/6B   — 

IS 

SOSO 

soso 

" 

1790 

,/27E-08F02" 
Z29/68   — 

IS 

SOSO 
S050 

7.6 

1710 

"- 

/27f-rw«  02M 
/?*/<>.<   — 

IS 

5050 

'.'. 

1170 

/27E-10C01M 
Z29/68   — 

lb 

soso 
soso 

'-'- 

663 

/27E-10P02M 
Z29/68   — 

15 

5050 
5050 

" 

1020 

./27E-10P01M 
Z29/68   — 

IS 

SOSO 

soso 

7.6 

646 

~ 

/27E-10P0S" 
Z29/68   — 

IS 

SO50 
SOSO 

— 

932 

Z27E-14G01* 
Z29/68   — 

15 

5050 
5050 

7.6 

478 

" 

/27E-15O01" 
Z29/68   — 

15 

5050 
SOSO 

-" 

1310 

/27E-15H01- 
Z29/68   — 

15 

5050 
50S0 

'- 

1020 

Z27E-1SN01M 
Z30/68   — 

15 

SOSO 
5050 

7.7 

1800 

— 

/27E-16A01" 
Z29/68   — 

15 

SOSO 
SOSO 

— 

1090 

/27E-16M01M 
Z29/68   — 

15 

SOSO 

SOSO 

I'- 

S72 

/27E-17N01M 
Z29Z68   — 

15 

5050 
5050 

ll 

1680 

/27E-21J03M 
Z28/68   — 

IS 

5050 
SOSO 

7.S 

210 

— 

Z27E-21J0SM 
Z29/68   — 

15 

5050 
5050 

— 

462 

Z27E-21K01M 
Z29Z68   — 

IS 

SOSO 
SOSO 

7.6 

632 

— 

Z27E-21P01" 
Z28/68   — 

IS 

SOSO 
5050 

- 

348 

/27E-22MH2M 
Z28/68   — 

15 

soso 
soso 

8.2 

440 

"- 

/27e-23».j2m 

Z2BZ68   — 

15 

5050 
SOSO 

" 

124 

Z27E-23K02M 
Z2B/68   — 

15 

SOSO 
5050 

— 

379 

/27E-23M02M 
Z28/68   — 

15 

SOSO 
SOSO 

- 

760 

Z28E-20401M 
Z24/69  Ills 

1! 

SOSO 
soso 

73 

8.1 

<"•! 

27 
1.35 

Z29F-15L01M 
Z24Z69  1000 
K  =    6. f8 

15 

soso 
soso 

78 
6.0 

784 

28 

1  .-o 

19 

/21E-01C0JM 
/26Z69  lflbS 

IS 

50SII 

soso 

78 
8.4 

597 

9 

0.45 

Z24E-0  3EOI" 
Z26/69  103S 

IS 

SOSO 

soso 

72 

8.2 

229 

7 
0.35 

/24f-|l  jr.  )m 
Z26/69   OSS 

15 

soso 

50S0 

73 

2S7 

11 

0.55 

3» 


29      29 

29      —       0      77      —      11 
1.26  0.00    1.26  0.31 

59      —       0      85     —     61 
2.57  0.00    1.39  1.72 

140 
3.95 

270      —       0     416      —     100 
11.74  0.00    6.82  2.82 

35 
0.99 

70 
1.97 

106 
2.99 

42      —       0     176      —      56 
1.83  0.00    2.88  1.58 

36 
1.01 

50      —       0     178     —      16 
2.17  0.00    2.92  0.45 

124 

3.50 

64 

1.80 

200      —       0     314      —     172 
8.70  0.00    5.15  4.85 

47 
1.32 

34 
0.96 

78 
2.20 

21      —       0     100      —       7 
0.91  0.00    1.64  0.20 

45 
1.27 

71      —       0     269      —      46 
3.09  0.00    4.41  1.30 

19 
0.S3 

28      —       0     219      —      22 
1.22  0.00    3.59  0.62 

S 

0.14 

20 
0.S6 

65 
1.83 

19     —       0      97      —      20 
0.83  0.00    1.59  0.S6 

1     134       3       0     171     127      71 
0.08    5.83    0.08    0.00    2.80    2.64    2.00 


79 


1.83 

44 
1.91 


1 
0.03 

0 
0.00 


37 


30 


3S 


Z7 


TDS     Th 
1S0C   NCM 
(•10SCI 

SUM 


3.4  —     0.20    —     —  42 

0.05  —  0 

14.0  —     0.20    —     —  184 

0.22  —  114 

87.0  —      —     —     —  352 

1.40  —  11 

11.0  —      —     —     —  229 

0.18  —  85 

2.1  —      —     ~     ~  128 

0.03  ~  0 

S7.0  —     —     —     ~  510 

0.92  —  252 

1.0  —      —     —     —  60 

0.02  —  0 

12.0  —      —     —     —  165 

0.19  —  0 

1.3  —      ~     —     —  167 

0.02  ~  0 
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TABLE  E-l   (Continued) 

MINFW4L     4N«L>  »ATt--l 


'Irln-SL     CONSTITUENTS 


XILLK.BiMb    Rfw    Lilt" 
MILLIEQUIVALENTS    PER    LITE" 
PERCENT     RtACTANCF     VALUFS 
*  CCH         MC03  SO* 


IDS 

1H0C 

(•105CI 

SUM 


30S/24E-23DU1M 
03/12/69  1S15 
SAB  =    8.69 

15 

5050 
5050 

70 
7.9 

1910 

4.09 
22 

30S/25E-14C02" 
09/26/69  1245 
SAB  »    2.11 

IS 

5050 
S0S0 

81 
7.8 

815 

83 

4.14 

55 

30S/2SE-30A01M 
03/12/69  1245 

SAP  =    4. 56 

15 

5050 
50S0 

72 
7.2 

8030 

1040 

51.89 

65 

30S/27E-03J02M 
10/30/68   — 

15 

5050 
S050 

7.* 

241 

— 

30S/27E-13N03M 
09/30/69  1035 
SAB  =    1.11 

15 

SOSO 
S050 

67 
8.2 

228 

24 

1.20 
52 

30S/28E-03G01M 
06/18/69   900 

IS 

5050 

5050 

7* 
7.6 

2020 

155 
7.73 

30S/28E-12J02M 
06/18/69  1020 
SAB  =    1.33 

15 

5050 
SOSO 

7S 
8.1 

950 

95 

4.74 

49 

30S/28E-23J01M 
06/18/69   930 

15 

5050 
5050 

75 
8.3 

404 

29 
1.45 

30S/28E-2SB02M 
06/18/69   95S 

15 

SOSO 
5050 

72 
7.5 

77V 

77 
3.84 

30S/29E-05001M 
06/19/69  1010 

15 

SOSO 
5050 

7.* 

1630 

175 

8.73 

30S/29E-07P01M 
06/18/69  10*5 

IS 

5050 
5050 

75 
8.0 

1040 

121 

6.04 

30S/29E-20L01M 
06/18/69  1008 

15 

5050 
5050 

7* 
8.3 

644 

64 
3.19 

30S/29E-22A01M 
06/19/69  1035 

15 

5050 
SOSO 

7.4 

948 

SO 
2.49 

30S/29E-24N01M 
06/19/69  1100 

IS 

5050 
5050 

72 
7.6 

835 

77 
3.84 

30S/29E-27J01M 
06/19/69  1110 

15 

5050 
50S0 

7.8 

850 

84 
4.19 

30S/29E-32E01M 
06/19/69  11*5 

IS 

5050 
SOSO 

8.0 

616 

70 
3.49 

30S/29E-35F01M 
06/19/69  1122 
SAB  =    1.15 

15 

5050 
SOSO 

69 

8.1 

883 

81 

4.04 

30S/29E-36B01M 
11/21/68   — 
SAB  =    0.*1 

IS 

5806 
5121 

7.8 

1200 

104 

5.19 

52 

30S/29E-36E01M 
11/29/68   — 

SAR  =    2.20 

15 

5806 
S121 

7.8 

600 

37 

1.85 

33 

30S/29E-36J01M 
11/29/68   — 
SAR  •    0.97 

IS 

5806 
5121 

7.6 

930 

72 
3.59 

46 

30S/29E-36J02M 
11/21/68   — 
SAR  =    2.80 

IS 

5806 
5121 

7.9 

600 

30 

l.SO 

29 

30S/29E-36K01M 
11/21/68   — 
SAR  =    1.20 

15 

S806 
S121 

7.8 

830 

71 
3.5* 

47 

30S/29E-36L01H 
11/29/68   — 
SAR  =    1.22 

15 

5H06 
5121 

7.8 

750 

62 

3.09 

47 

30S/30E-3lnol" 
11/29/68   — 
SAR  =    1.53 

IS 

5806 
5121 

7.6 

700 

59 

2.94 

43 

30S/30E-31M01M 
11/21/68   — 
SAB  =    0.80 

15 

5806 
5121 

7.7 

800 

82 

4.09 
58 

31S/2*E-13J03M 
10/2*/68  1115 

IS 

SOSO 
5050 

74 
8.2 

7490 

496 
24.75 

31S/24E-13J04M 
10/2*/68  1115 

15 

5050 
SOSO 

74 
8.1 

3040 

SS6 
27.74 

31S/2*E-13J05M 
10/24/68  1115 

15 

SOSO 
S050 

74 

8.5 

1060 

17 
0.85 

0.82       13.61 


2.22         2.48 


56 
2.4* 

52 
2.26 

46 
2.00 

49 

2.13 

23 

20 
0.87 


0 

267 

322 

25b 

0.2 

0 

00 

4.38 

6.70 

7.27 

0.00 

0 

24 

36 

40 

0 

0 

109 

6 

209 

0.2 

0 

00 

1.79 

0.12 

5.89 

0.00 

0 

23 

2 

75 

0 

0 

58 

??? 

2610 

0.7 

0 

00 

0.95 

4.62 

73.60 

0.01 

0 

1 

6 

93 

0 

0 

108 

— 

12 

1.8 

0 

,ir 

1.77 

0.34 

0.03 

0 

108 

12 

8 

0.0 

II 

00 

1.77 

0.25 

0.22 

0.00 

0 

79 

11 

10 

0 

0 

238 

— 

327 

88.0 

0 

00 

3.90 

9.22 

1.42 

0 

188 

110 

147 

8.2 

0 

00 

3.08 

2.29 

4.14 

0.13 

0 

32 

24 

43 

1 

0 

179 

— 

17 

1.5 

0 

00 

2.93 

0.48 

0.02 

0 

227 

.. 

94 

2.7 

0 

00 

3.72 

2.6S 

0.04 

0 

179 

— 

177 

2.4 

0 

00 

2.93 

4.99 

0.0* 

0 

219 

— 

120 

22.0 

0 

00 

3.59 

3.38 

0.35 

0 

220 

— 

S4 

20.0 

0 

0  0 

3.60 

1.52 

0.32 

0 

370 

„ 

76 

0.1 

0 

00 

6.06 

2.14 

0.00 

0 

181 

— 

68 

0.1 

0 

00 

2.97 

1.92 

0.00 

0 

256 

— 

48 

95.0 

0 

00 

4.19 

1.35 

1.53 

0 

284 

— 

34 

3.6 

0 

00 

4.65 

0.96 

0.06 

0 

198 

104 

94 

56.0 

0 

00 

3.24 

2.16 

2.65 

0.90 

258 

63 

36 

4.23 

1.31 

1.01 

60 

18 

14 

305 

38 

37 

5.00 

0.79 

1.04 

72 

11 

15 

230 

91 

50 

3.77 

1.89 

1.41 

SI 

25 

19 

147 

— 

617 

2.41 

17.40 

100 

— 

198 

1.64 

5.S8 

169 

— 

56 

2.77 

1.58 

13.4 

0.22 

* 

63.6 

1.02 

12 

6.0 

0.10 

0.10 
0.10 

0.00 
0.10 
2.20 


0.20 
0.20 
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TABLE  E-l    (Continued) 

<INE«AL     ANALYSE^    OF     6K0UM)     »ATf« 


MNFWAC     CONSTITUENTS    IN 


MILLir.UAMS    «B     L  !TtJ 

"ILL (EQUIVALENTS  PER  LITE* 
PERCENT  RFACTANCF  VALUFS 
K     C03    MC03     SO*     C 


MILLIGRAMS  PEW  LITER 


TOS     TM 
180C   NCM 
C105CI 
SUM 


31S/2*F-13R.'*-' 
10/2-/O8  1120 

IS 

soso 
snso 

7* 
8.3 

13200 

523 
26.10 

~~ 

2660 
115.71 

3IS/24F-2*Rr/- 
m/?»/6S  9*0 

IS 

5050 
SOSO 

72 

8.2 

10900 

302 
15.07 

" 

20*0 

B8.7* 

31S/2-E-2SE  .3" 
10/23/68  1530 

15 

5050 
S050 

75 
7.8 

66800 

■57* 
28.7* 

— 

16900 
822.15 

31S'?»f-2Sei»' 

10/23/68  1530 

15 

SOSO 
SOSO 

7* 
7.9 

3S800 

1370 

6H.36 

- 

58*0 
254. 0* 

31S/2*E-26L03m 
10/23/68  10*0 

15 

SOSO 
50SO 

76 
8.1 

61*0 

*78 
23.  85 

- 

831 
36.15 

31S/2*E-36D06m 
10/23/68  1*00 

15 

S050 
SOSO 

7* 
8.0 

17800 

503 
25.10 

" 

2980 
129.63 

31S/24E-36007M 
10/23/68  1**0 

15 

SOSO 
SOSO 

7* 
7.7 

16700 

»39 
21.91 

- 

2760 
120.06 

31S/2*E-36r>08M 
10/23/68  1*00 

15 

SOSO 
SOSO 

73 
7.7 

29900 

77S 
38.82 

— 

5710 
2*8.38 

31S/2*E-36R0*x 
10/23/68  1305 

15 

SOSO 

SOSO 

72 
7.7 

85*0 

659 
32.88 

- 

1110 
*8.28 

31S/2SE-13Rnl» 
09/26/69   820 

15 

SOSO 
5050 

78 
8.9 

327 

2 
0.10 

- 

71 

3.09 

31S.  26E-02J01- 
09/2S/69  1700 

IS 

50S0 
SOSO 

73 
8.7 

236 

5 
0.25 

~ 

50 
2.17 

31S/27E-14F01M 
09/25/69  1720 

IS 

50S0 
5050 

68 
8.3 

*37 

50 
2.*9 

"- 

37 
1.61 

31S/27E-31J01" 
09/25/69  1620 
SAR  =    3.75 

15 

S050 
5050 

73 

8.2 

702 

** 

2.19 

31 

6 

0.*9 

7 

100 

*.35 

62 

31S/28E-07R03" 
09/25/69   735 

15 

50SO 
SOSO 

68 
8.2 

*67 

45 
2.2* 

"- 

*6 
2.00 

31S/28E-26A01M 
09/25/69   710 

IS 

SOSO 
SOSO 

75 

8.1 

280 

9 
0.*5 

- 

SI 
2.22 

31S/29E-01A01M 
11/21/68   — 
SAR  =    3.88 

15 

5806 
5121 

7.6 

560 

17 

0.85 

19 

6 
0.*9 

73 

3.17 
70 

31S/29E-01A02M 
11/29/68   — 
SAR  =    2.73 

15 

5806 
5121 

7.8 

630 

32 

1.60 
29 

10 

0.82 

>S 

69 

3.00 

55 

31S/29E-01C01M 
11/29/68   — 
SAR  =    1.32 

IS 

5806 
5121 

7.7 

770 

SB 

2.89 

*2 

23 
1.89 

28 

*7 

2.0* 

30 

31S/29E-01D01M 
11/21/68   — 
SAR  =    1.10 

IS 

5806 
5121 

7.7 

7*0 

63 

3.1* 

*6 

23 

1.89 
28 

40 

1.74 

26 

31S/29E-01K02M 
11/29/68   — 
SAR  =    1.22 

15 

5806 
5121 

7.7 

810 

65 
3.2* 

*6 

23 

1.89 
27 

45 

1.96 

28 

31S/29E-01M01M 
11/21/68   — 
SAR  =    2.06 

15 

5806 
S121 

7.9 

570 

38 

1.90 

36 

11 

0.90 

17 

56 

2.44 

46 

31S/29E-02A01" 
11/19/68   — 
SAR  =    1.39 

15 

5806 
5121 

7.7 

730 

62 

3.09 

*7 

17 

l.*0 

21 

48 

2.09 

32 

31S/29E-02C02M 
11/19/68   — 
SAR  =    3.11 

15 

5806 
S121 

8.* 

*60 

21 

1.05 
25 

5 

0.*1 

10 

61 
2. 65 

64 

31S/29F-02K01M 
11/19/68   — 
SA»  =    1.57 

15 

5806 
5121 

7.8 

7)0 

57 

2.8* 

** 

16 
1.31 

20 

52 

2.26 

35 

06/19/69  1305 

IS 

SOSO 
SOSO 

70 
8.1 

677 

50 
2.*9 

" 

55 
2.39 

31S/29E-02'«olM 
11/19/68   — 
SAP  =    0.97 

15 

5806 
5121 

7.7 

1030 

93 

*.6* 
57 

22 

1.81 

22 

40 

1.74 

21 

31S/29E-03A02" 
11/19/68   — 

SAR  =    1.28 

15 

5606 
5121 

7.7 

710 

61 

3.0* 

*8 

17 

l.*0 
22 

1.91 
30 

31S/29F-03CO1M 
11/19/68   — 
SAR  =           1.25 

IS 

5806 
5121 

7.7 

7*0 

62 
3.09 

*7 

|9 

1.56 

2* 

44 

1.91 

29 

1.59 

171 

2.80 


0.73 

16 
0.45 


1.01 

5S 
l.SS 


2060 
19*3 

2260 
1856 

1*800 
13896 

7620 
7164 

1870 
1778 

4210 
366S 

4070 
3292 

6*00 
S375 

2*70 
2376 


0.30 
0.20 
0.20 
0.20 


0.20 
0.20 


0.20 
0.20 


1*6 
0 

137 


2*5 
257 

67 

0 

299 
31*» 

123 

0 

366 

400* 

239 
22 

365 
366* 

253 
29 

362 
415 

257 
45 

282 

268 

142 
0 

377 

298 
8* 

2*4 

73 

226 

0 

3*7 
357 

207 
0 

435 
503 

323 

81 

345 

222 

0 

350 
366 

232 
3 
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TABLE  E-l  (Continued) 

MNEKAL  ANALYSES  OF  GROUND  »ATFR 


MNFKAL  CONSTITUENTS  IN 


«ILLIG«»Hi  HER  LITER 
"ILLIFQUIVALENTS  PER  LITER 
PERCENT  REACTANCE  VALUE S 
K     C03    "COS     S04 


MILLIGRAMS  PER  LITER 


TOS  Th 
180C  NCH 
■105CJ 


31S/29E-04J01* 
11/19/68   — 
SAR  =    1.36 

15 

5806 
5121 

7.7 

1S/29E-04P01M 
6/19/69  I2S0 

15 

5050 
S050 

72 

8.3 

31S'29E-05A01M 
06/19/69  1240 

15 

5050 
5050 

8.3 

31S/29t-07Q01M 
06/19/69   — 
SAP  =    1.R9 

15 

5050 
50S0 

8.1 

31S/29E-10A01M 
11/19/68   — 
SAR  =    0.93 

15 

5806 
5121 

7.6 

31S/29E-10R80M 
11/19/68   — 

SAR  =    1.08 

15 

5806 
5121 

7.7 

31S/29E-10K01M 
11/19/68   — 
SAR  =    1.72 

IS 

5806 
5121 

7.8 

31S/29E-11A01M 
11/19/68   — 
SAR  =    1.38 

15 

5806 

5121 

7.9 

31S/29E-11B01H 
1  '  '19/68   — 
SAR  ■    2.35 

15 

5806 
5121 

7.8 

31S/29E-11D01M 
11/19/6B   — 
SAR  =    1.16 

IS 

5806 
5121 

7.6 

3IS/29E-12MU1M 
11/21/68   — 
SAR  =    1.62 

15 

5806 
5121 

7.9 

31S/29E-12L01M 
11/29/68   — 

SAR  *    1 .98 

15 

5806 
5121 

7.8 

31S/29E-12M01M 
11/19/6B 
SAR  =    2.43 

15 

5806 
5121 

7.8 

31S/29E-15C01M 
06/19/69  1320 
SAR  =    1.90 

15 

5050 
SOSO 

7.6 

31S/29E-16C01* 
06/18/69  14' 1 

15 

50S0 
5050 

71 
8.2 

31S/29E-21N01K 
06/18/69  1250 
Sah  =    2.14 

15 

5050 
5050 

75 
8.2 

31s/29F-?3rnlM 
06/1H/69  1400 
SAR  =    1.98 

15 

SOSO 
5050 

8.2 

31S/29E-27rolM 
06/18/69  1315 

IS 

5050 
5050 

75 

7.9 

31S/29E-30A01M 
06/18/69  1230 
SAR  =    2.46 

IS 

SOSO 
5050 

73 
8.2 

31S/30E-06C01M 
11/21/68   — 
S»P  ■    i.OS 

15 

5806 
5121 

7.7 

31S/30E-06E01M 
11/29/68   — 
SAR  =    1.17 

15 

5H06 
5121 

7.7 

31S/30E-06L01H 
11/29/68   — 
SAR  =    1.63 

15 

5806 
5121 

7.7 

31S/30E-06001M 
11/29/68   — 
SAR  =    1.53 

IS 

5806 
5121 

7.7 

31S/30E-0  7D01H 
11/29/68   — 
S«  =    8.43 

15 

5806 
5121 

8.5 

31S/30E-16A01M 
09/24/69  1345 

15 

5050 
SOSO 

80 
8.6 

10S0 
956 


>.84 
53 

100 


684 

6 

3.1 

607 

5 
2.5 

1.07    2.30 


3.19    0.90 


2.30 

10  64      3 

82  2.78    0.08 

41  13  4S       1 

52      8  58       3 

2.59    0.66  2.52    0.08 

44      11  43       1 

64      —  132 

3.19  5.74 

80      1>-  92       3 

3.99    1.31  4.00    0.08 

42  14  43       1 

74      28  42 

3.69    2.30  1.83 


*■ 

.00 

0.07 

55 

46.0 

1 

.55 

0.74 

33 

5S.0 

0 

.93 

0.89 

12 

11 

79 

106.3 

i 

.23 

1.71 

20 

16 

71 

84.6 

2 

.00 

1.36 

19 

13 

78 

68.6 

2 

.20 
21 

1.11 

11 

60 

69.1 

1 

69 

1.11 

0.82    0.07 


259 

76 

63 

27. S 

4.24 

1.58 

1.78 

0.44 

53 

20 

22 

5 

237 

60 

23 

0.7 

3.88 

1.25 

0.6S 

0.01 

67 

22 

11 

0 

218 

— 

36 

42.0 

3.57 

1.01 

0.68 

192 

62 

55 

9.6 

3.15 

1.29 

l.SS 

0.15 

51 

21 

25 

2 

129 

40 

64 

66.0 

2.11 

0.83 

1.80 

1.06 

36 

14 

31 

18 

204 

.. 

104 

56.0 

3.34 

2.93 

0.90 

180 

108 

139 

29.0 

2.95 

2.25 

3.92 

0.47 

31 

23 

41 

5 

253 

110 

50 

40.1 

4. IS 

2.29 

1.41 

0.65 

49 

27 

17 

8 

267 

90 

64 

45.3 

4.38 

1.87 

1.80 

0.73 

50 

21 

20 

8 

199 

111 

55 

28.8 

3.26 

2.31 

1.55 

0.46 

43 

30 

20 

6 

153 

150 

58 

66.9 

2.51 

3.12 

1.63 

1.08 

30 

37 

20 

13 

151 

2 

40 

0.8 

2.47 

0.04 

1.13 

0.01 

63 

1 

29 

0 

97 

— 

57 

0.3 

1.59 

1.61 

o.on 

476 

240 

462 

37 

499 

379 

605« 

134 

495 

355 

580 

103 

507 

306 

573 

62 

461 

299 

S29 

73 

286 

131 

291 

0 

S02 

349 

570 

97 

350 

204 

349 

0 

0.80 

362 

166 

350 

8 

0.30 

392 

161 

355 

55 

0.90 



232 

— 

65 

1.50 

578 

267 

557 

119 

0.29 

431 

300 

469 

92 

1.3S 

437 

302 

482 

83 

242 
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TABLE  E-l    (Continued) 

MlNEHAl  AnALy<;FS  OF  SROUnO  .ATFP 

»ILL|r,«AVb  P£R  in.. 
I  ITS  IH      m|i  LIEOUIVALENTS  I  I 
.1  B«  ACTANCt  . 
NCi     n»       k     C03    HC03     SO*     C 


MILUGfUWb  PE«  LllfW 


TDS 

180C 

l«I05C) 

SUM 


S.3 

70 
7.6 

71 
7.8 

73 
8.3 


7.6 

12 
7.7 


SB5 
578 

780 


3.19 

58 
3.H9 


0.74 

9 
0.7* 


1.53 

50 

3.17 

51 

118 

5.1? 

51 

36 
1.57 

36 
1.57 

59 

3.57 

36 

31 

1.35 

36 

105 


0.00 

0 
0.00 


o.oo 

0 

0 
0.00 

0 
0.00 

0 

0.00 

0 

0 
0.00 


1.63 
9 

378 


0.43    0.03 


37 
0.77 

39 
0.81 

47 

0.98 

33 


2.97    3.04 


1.47 
14 

38 
0.79 

37 
0.76 

43 

1.31 

17 

37 

1.04 


157 

36 

31 

3.8 

3.57 

0.75 

0.59 

0.06 

65 

19 

15 

1 

164 

75 

33 

7.8 

3.69 

1.56 

0.93 

0.13 

51 

39 

17 

3 

168 

364 

53 

19.3 

3.75 

5.50 

1.49 

0.31 

37 

53 

14 

3 

173 

94 

53 

61.6 

3.83 

1.96 

1.47 

0.99 

39 

37 

30 

14 

178 

93 

46 

43.6 

3.93 

1.91 

1.30 

0.70 

0.60 

— 

1350 

486 

1198 

405 

0.70 

.. 

„ 

179 

~ 

0 

0.60 

— 

— 

261 

— 

79 

0.30 

— 

3S4 

143 

"- 

16 

0.31 

— 

334 

138 

-- 

7 

0.31 

— 

333 

103 

338 

0 

0.53 

"- 

637 
638 

250 

421 

223 

431 

103 

284 

195 

316* 

44 

562 

330 

569 

88 

35  0 

218 

365 

81 

759 

395 

766 

269 

348 

218 

361 

<-3 

374 

115 

374 

0 

356 

235 

365 

86 

314 

106 

317 

0 

389 

175 

396 

40 

1.73    0.35 


E 

.3 

0. 

08 
1 

,"1 

.1 

0. 

14 

6 

s« 

.6 

0. 

94 

13 

30 

.9 

0. 

50 

467    303 
465    167 
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STATE  "ELL  NO.  COUNTY  Lin   TEMP 
OATE     TIKE       bSMfLER  Pi" 


TABLE  E-l  (Continued) 

-i  a-.«LrSE!>  OF  guounu  »atfw 

milligrams  ftu   LITER 
<1nEhai  CONSTITUENTS  IN   M ILL IEOUI VALENTS  PF"  LITER 
PEWCENT  MtACTANCE  VALUTA 
CA       HI,       NA        K      C03    MC03      S04       c 


MILLIGRAMS  PER  LITE"    TOS 
180C 
(♦105CI 
F       M    SI  02     SUM  ' 


11N/18W-07P01S 
08/26/69   — 
SAR  =    0.7* 

15 

5806 
5121 

1  ^'/1HU-07R01S 
08/26/69   — 
SAR  =    2.75 

15 

5806 
5121 

11N/18W-14M01S 
08/27/69   — 
SAR  =    0.70 

15 

5806 
5121 

HH/18W-14Mnl; 
09/24/69  1620 

15 

5050 
5050 

11N/18H-18L01S 
08/26/69   — 
SAR  =    1.0". 

IS 

5606 
5121 

11N/18H-18001S 
08/26/69   — 
SAR  =    1.21 

15 

5806 
5121 

11N/18K-19D01S 
08/26/69   — 
SAR  a    0.87 

15 

5806 
5121 

11N/I8w-22N^ -S 
08/26/69   -- 
SAR  =    0.76 

IS 

5806 
5121 

1 1N/18W-27E80S 
08/26/69   — 
SAR  *    0.93 

15 

5806 
5121 

1 1N/18H-27G01S 
08/27/69   — 
SAR  =    5.81 

15 

5806 
5121 

11N/18H-28A01S 
08/26/69   — 
SAR  =    0.80 

15 

5806 
5121 

11N/19W-03L80S 
08/11/69   — 
SAR  ■    0.84 

15 

5806 
5121 

11N/19K-03P01S 
08/25/69   — 
SAB  »    0.83 

>5 

5806 
5121 

1 1N/19H-0SP80S 
08/11/69   — 
SAR  ■    2.69 

15 

5806 
5121 

11N/19W-0SO01S 
08/25/69   — 
SAR  =    2.53 

15 

5806 
5121 

11N/19«-07F01S 
08/11/69   — 
SAR  =    2.07 

11 

S806 
5121 

11N/19W-07P01S 
08/11/69   — 
SAR  =    2.17 

15 

^806 
5121 

11N/19W-07R01S 
08/11/69   — 
SAR  =    1.08 

15 

5806 
5121 

11N/19W-09F01S 
08/11/69   — 
SAR  »    1.1* 

15 

5806 
5121 

11N/19H-09P80S 
08/11/69   — 
SAR  ■    0.81 

15 

5806 
5121 

11N/19M-11G01S 
08/11/69   — 
SAR  •    0.81 

15 

S806 
5121 

11N/19K-11001S 
08/11/69   — 
SAR  =    0.40 

15 

5806 
5121 

11N/19*-13J01S 
08/11/69   — 
•JAR  >    0.83 

15 

5806 
5121 

11N/19M-13N01S 
08/25/69   — 
SAR  =    0.97 

15 

5806 
5121 

11N/19K-14M01S 
08/11/69   — 
SAR  *    0.92 

IS 

5806 
5121 

0.33    2.70 


i.39    2.05 


1.90    0.90 


1.20    0.66 


0.99    0.56 


3.09    0.90 


3.6 
0.09 

0 
0.00 

259 
4.25 

"" 

8 
0.27 

212 

3.47 

57 

— 

0 

20S 

0.00 
0 

3.36 

57 

— 

11 

0.37 
6 

218 

3.57 

59 

— 

13 
0.43 

232 
3.80 

1.90    0.70 


0.99    0.50 


0.62    0.59 


0.92    0.S3 


0.59    0.12 


0.5 
0.22 


244 


TABLE  E-l  (continued) 


<lNt«»L  ANALYSES  OF  GUOUNIj  HOTFS 


•INFB4L  CUNSTJTU 


"ILL lo«l«b  -Fk  LITFP 
MILL1E0U1V4LENTS  ft"    LITE" 
fE»CENT  Kt«CT4NCF  VALUES 
<     C03   •  MC03     S04      C 


<ILLIG»«»S  PEk  LITER    TOS     TM 
180C   NCM 
(•105C) 
F       Ft    SI02     SUM 


IS 

5806 

S121 

lb 

5121 

IS 

se  - 

'•i^i 

lb 

SB  06 

S121 

IS 

seoe> 

S121 

IS 

S«0<> 

S121 

IS 

S8u6 
S121 

IS 

5806 
S121 

15 

5806 
5121 

IS 

5B06 
5121 

IS 

5806 
5121 

15 

5806 
5121 

IS 

5806 
5121 

IS 

5806 
5121 

is 

■^806 
5121 

13 

5806 
5121 

IS 

5806 
S12I 

IS 

5806 
S121 

IS 

S8U6 
5121 

15 

5050 
S050 

IS 

SB06 
S121 

15 

■iB06 
S121 

IS 

5806 
S121 

IS 

SHU* 
5121 

1070 
700 


2.29    1.23 


2.44    0.99 


2.99    1.23    1.57 


72 
3.59 


1.7 
2.3* 


I 

220 

26 

0 

11, 

3.60 

0.54 

0 

73 

11 

0 

212 

66 

0 

,.,. 

3.47 

1.37 

0 

54 

21 

0 

..38 

24 

0 

.00 

3.90 

0.50 

0 

74 

9 

0 

213 

284 

0 

.00 

3.49 

5.91 

0 

31 

53 

5 

196 

229 

0 

.17 

3.21 

4.77 

2 

34 

51 

0 

225 

417 

0 

no 

3.69 

8.68 

0 

26 

62 

0 

238 

39 

0 

.00 

3.90 

0.81 

0 

71 

15 

0 

239 

120 

0 

gg 

3.92 

2.50 

0 

238 

57 

0 

10 

3.90 

1.19 

0 

64 

19 

0 

253 

100 

0 

0  0 

4.15 

2.08 

0 

52 

26 

0 

225 

114 

0 

00 

3.69 

2.37 

0 

48 

31 

0 

229 

38 

0 

00 

3. 75 

0.79 

0 

71 

15 

0 

231 

45 

0 

00 

3.79 

0.94 

0 

66 

16 

8 

215 

61 

0 

27 

3.52 

1.27 

0.73    0.62 


0.42    2. 25 


39.5 
0.64 


0.63 
0.29 


276 

289 

189 

0 

268 
276 

190 

7 

254 
267 

178 

4 

248 
260 

173 
0 

318 

356  i 

213 
39 

263 
276* 

16S 
0 

675 
674 

362 
187 

558 
558 

285 
116 

868 
868 

416 
231 

278 
291 

191 

0 

295    193 
308      3 
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TABLE  E-l    (Continued) 
MINERAL    ANALYSES 


Mlt>,tw«L    CONSTITUENTS 


"ILLK.-4HS    PEK    LITER 
"ILLIF'JUIVALFNTS    PER     LITE* 
•'E-CENT    -taCTANCE    VaLUFS 
K  C03         "COJ  S04  C 


"ILLIGRA-S    PE»    LITE*  IDS 

180C 
(•105Q) 
E  -  Sic  SO« 


llN/19u-29r,ois 
08/26/69   — 

s«&  =   2. lb 

lb 

5806 
5121 

11N/19W-3U001S 
08/27/69   — 
SAP  =    2.71 

15 

5121 

11N/19J-30E01S 
08/29/69   — 
SAP  =    2.41 

15 

5H06 
5121 

11N/19H-80F01S 
08/12/69   — 
SAP  =    1.19 

15 

S806 
5121 

11N/19W-80P01S 
08/25/69   — 
SAP  =    2.92 

15 

5806 
5121 

11N/20W-05J02S 
08/29/69   — 
SAP  =    2.29 

15 

5806 
5121 

11N/20H-05L0  1S 
08/29/69   — 
SAP  ='   2.12 

15 

5806 
5121 

11N/20W-09C01S 
08/29/69   -- 

SAP  =    2.44 

15 

5806 
5121 

11N/20W-10H01S 
08/29/69   — 
SAP  =    2.45 

IS 

5806 
5121 

I1N/20K-13L80S 
08/29/69   — 
SAP  =    2.23 

IS 

5806 
5121 

11N/20W-13O01S 
08/29/69   — 
SAP  =    3.01 

15 

5806 
5121 

11N/20H-14H01S 
08/29/69   — 
SAP  =    2.88 

15 

5806 
5121 

11N/20H-15H80S 
08/29/69   — 
SAP  =    2.25 

15 

S806 
5121 

11N/20X-16H01S 
08/14/69   — 
SAP  =    2.62 

15 

5806 
S121 

11N/20W-17H01S 
08/14/69   — 
SAP  =    1.20 

15 

58U6 
5121 

1 1N/20H-24A01S 
08/29/69   — 
SAR  =    2.92 

15 

5806 
5121 

11N/20W-25K01S 
09/25/69  0915 

15 

5050 
5050 

k.79         2.8U         S.70 


153 

33 

137 

7.63 

2.71 

5.96 

47 

17 

36 

164 

32 

64 

8.18 

2.63 

2.78 

60 

19 

20 

105 

36 

136 

5.24 

2.96 

5.92 

232 

24  7 

35 

11.2 

3.80 

5.14 

0.99 

0.18 

37 

50 

9 

? 

182 

634 

46 

30.0 

2.98 

13.20 

1.30 

0.48 

16 

73 

7 

3 

136 

712 

48 

40.6 

2.23 

14.82 

1.35 

0.6S 

12 

78 

7 

3 

244 

32 

22 

12.4 

4.00 

0.67 

0.62 

0.20 

73 

12 

11 

* 

255 

375 

40 

9.9 

4.16 

7.81 

1.13 

0.16 

31 

59 

8 

1 

143 

290 

3S 

4.0 

2.34 

6.04 

0.99 

0.06 

25 

64 

10 

1 

158 

329 

35 

2.7 

2.S9 

6.85 

0.99 

0.04 

25 

65 

9 

0 

149 

535 

44 

10.7 

2.44 

11.14 

1.24 

0.17 

16 

74 

8 

1 

199 

248 

34 

6.3 

3.26 

5.16 

0.96 

0.10 

34 

54 

10 

1 

166 

248 

33 

3.9 

2.72 

5.16 

0.93 

0.06 

31 

58 

10 

1 

209 

332 

37 

5.1 

3.42 

6.91 

1.04 

0.08 

30 

60 

9 

1 

227 

357 

40 

12.5 

3.72 

7.43 

1.13 

0.20 

30 

59 

9 

2 

ISO 

154 

27 

3.1 

2.46 

3.21 

0.76 

0.05 

38 

49 

12 

> 

165 

57S 

57 

12.1 

2.70 

11.97 

1.61 

0.19 

16 

73 

10 

1 

1  11 

SOO 

55 

21.1 

1.82 

10.41 

1.55 

0.34 

13 

74 

11 

2 

246 

414 

40 

17.0 

4.03 

8.62 

1.13 

0.27 

593        2T 
592         16 


11N/20K-34J01S 
08/29/69   — 
SAR  =    4.97 


11N/21K-11G01S 
08/14/69  — 
SAP  =    3.63 

11N/2K-11001S 
09/03/69  — 
SAR  =    1.6S 

11N/22W-03F01S 
09/03/69  — 
SAP  =    1.97 


09/25/69  1100 

11N/22.-04F01S 
09/03/69  — 
SAR  =    2.43 


15 

5806 
5121 

75 
8.0 

4520 

288 

14.37 

38 

87 

7.15 

19 

375 

16.31 

43 

0 

0.00 

0 

159 

2.61 

7 

1545 

32.17 

85 

94 

2.65 
7 

25.8 

0.42 
1 

1.00 

IS 

5806 
5121 

86 
8.1 

1  100 

41 

2.04 

6 
0.49 

120 
S.22 

— 

0 
0.00 

124 
2.03 

220 

4.bM 

40 
1.13 

" 

- 

0.97 

lb 

5806 
5121 

81 

8.0 

920 

31 

1.55 

20 

19 

1.56 

20 

104 

4.S2 

S9 

— 

0 

0.00 

0 

126 

2.06 

25 

240 

S.00 

61 

21 
0.59 

7 

36.7 
0.59 

7 

"" 

0.55 

lb 

S806 
5121 

7.9 

2170 

200 
9.98 

S9 

3S 

2.88 

17 

96 

4.ia 

24 

0 

0.00 

0 

103 

1.69 

10 

690 

14.36 
84 

35 

0.99 
6 

2.7 
0.04 

0 

— 

0.49 

lb 

5806 
5121 

77 
7.8 

1930 

130 

6.4V 
45 

44 

3.62 

25 

102 

4.44 

30 

— 

0 

0.00 

0 

143 

2.34 

16 

542 

11.28 

78 

30 

0.8S 

6 

3.7 

0.06 

0 

~ 

0.68 

lb 

5050 
5050 

82 
8.1 

1375 

124 

122 
5.31 

" 

0 
0.00 

137 
2.24 

28 
0.79 

1.8 
0.03 

— 

0.6 

lb 

5121 

77 
7.9 

2190 

158 
7.88 

42 

S7 

4.69 

25 

140 

6.09 

33 

0 

0.00 

0 

11  1 

1.82 

10 

740 

15.41 

83 

42 
1.18 

13.9 

l>.22 

1 

0.66 

15 

5050 
5050 

78 
7.9 

3000 

337 

136 

255 
11.09 

8.0 
0.20 

0 
0.00 

173 
2.84 

1480 
30.83 

216 
6.09 

0.0 
0.00 

— 

1.3 
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TABLE  E-l    (Continued) 
ANALYSES 


"li  l  [6«AUS    y-fh    LITtK 
XII  l  IFOUIVALENTS    P»  - 

I     x^AClANCF     VALUFS 
K  CJ3  MCUI  SO*  C 


ILLIGftAMS    PER    LIUR  TDS  TM 

IgOC       NCH 
<»105CI 
F  rt         SIu2  SUM 


*,*uh  If 

J/69   --         5121  8.2 

. 

1-  -  ■          |5   5H06  71 

'27/69   --        5121  B.3 
0.*5 

1   -               -  >•  69 

25/69   —        5121  h.2 

0.-<4 

7<- 


19*-31>-uls  IS   S806  73 

t?l/b-t      —  S121  8.0 
1.72 

M9.-33-  ]S  is   5806  73 

/71/bt      —  SI21  8.0 


/19»-3S*n|s    IS   S"Ch     7] 
/ZS/69   —         5121    «.3 

O.-b 


/19«-3Sk»0S  IS   5B06  67 

/11/69   —  512]  7.8 
P  =    0.4  J 

/20--31JO1S  IS   580t>  73 

/30/69   —  5121  7.8 
IB  =    1.97 

I/20--32-U1S  IS   S8U6  77 

/01/69   —  5121  7.8 

2.01 

/2C-36GU1S  IS       SBuf.  7S 

;./27/69      —  5121  7.8 
0.99 


0.23         2.80 


172 

17 

16 

14.9 

2.82 

0.35 

0 

.15 

0.24 

69 

9 

11 

6 

179 

28 

14 

15.3 

2.93 

0.58 

0 

39 

0.25 

70 

14 

9 

6 

195 

16 

14 

17.9 

3.20 

0.33 

0 

.39 

0.29 

76 

8 

9 

7 

126 

299 

31 

2.4 

2.06 

6.22 

0 

.87 

0.04 

22 

68 

9 

0 

176 

240 

34 

2.4 

2.88 

5.00 

0 

.96 

0.04 

32 

56 

11 

0 

183 

25 

17 

6.4 

3.00 

0.52 

0 

48 

0.10 

274 
274 

194 
34 

336 
336 

224 
68 

348 
348 

231 
79 

228 

233 

151 
0 

178 

178 

89 

0 

191 
196 

136 

0 

219 
219 

163 
10 

206 
222 

165 

18 

202 
218* 

168 

8 

573 
575 

290 
187 

534 
537 

275 
131 

H9 
214 

141 

0 
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TABLE  E-2 

This  table  presents  trace  mineral  analyses  performed 
by  the  U.  S.  Geological  ourvey  and  Department  of  Water  Resources 

Laboratories.   The  following  are  definitions  of  chemical  symbols 
used  in  this  table: 

Chemical  Symbols 

AL  Aluminum  GE  Germanium 

AS   Arsenic  LI  Lithium 

BE  Beryllium  MN  Manganese 

BI  Bismuth  MO  Molybdenum 

BR  Bromine  NI  Nickel 

CD  Cadmium  PB  Lead 

CO  Cobalt  SR  Strontium 

CR  Chromium  TI  Titanium 

CU  Copper  V  Vanadium 

FE   Iron  ZN  Zinc 


GA  Gallium 


Abbreviations 


LAB  Laboratory  U  Micrograms  per  liter 

5005  U.S.  Geological  Survey  Y  Less  than  the  amount 

indicated 
5050  Department  of  Water 
Resources 

M  Milligrams  per  liter 
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MBU  I  - 

TRACE  KIKRAL  AJULTSES  OP  CROUXD  WATES 


01-27-69 

5050 

0. 

10-28- 6B 

5050 

0. 

10-28-68 

5050 

0. 

10-26-68 

5050 

0. 

03-0*- 69 

5050 

0. 

03-01-69 

5050 

;; 

D. 

03-ok-69 

5000 

53U 

3. 

07-21-69 

5050 

0. 

08-27-69 

5000 

3-3UI 

3. 

08-27-69 

5000 

3.3m 

3. 

08-27-69 

5000 

3-3UY 

3. 

08-27-69 

5000 

3.3UI 

3. 

08-27-69 

5000 

l<". 

3- 

08-27-69 

5000 

33UI 

3- 

08-27-69 

5000 

3.3UT 

3-3UT 

3.3UI 
1.3WT 

3  3trt 
8.0U 

3.3UT 
13Ut 

3-3UI 

3-3UV 
1.3UT 

3.3U* 
2.5U 

3.30T 

14  ru 

3.3UI 

3.3UY 

1.3U7 

3.3U1T 
1.U1 

3.3U7 

13U 

3.3WT 

3.3UI 

1.3UY 

3.3UI 
O.TUY 

3.3UY 
130Y 

3-3UT 

3.3U7 
1.3U1T 

3.3UK 
0.707 

3-3U7 
13UY 

3.3UY 

3.3UI 
1.30Y 

3.3U7 
0.70Y 

3-3UT 
13m 

3.3UTT 

3.3UI 
1.3UI 

3.3U7 
O.TUY 

3.3UI 
1301 

3. 31" 

15D 

33UJ 

U» 

3-3WT 

b.C 

3.3UY 

147U 

3.3WT 

11U 

3-3UT 

267U 

13UT 
13W 
13UT 
13WT 
1301 
13U7 
13UI 
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PLATE  I 


LEGEND 


OH  AREA  BOUNOARIES 

WDICATE  CODE  CLASSIFICATION 
.  LINE 

LINE 

IIA  AOUEOUCT  AND  TURNOUTS 

EASURED  MONTHLY 

EASURED  ANNUALLY 
l-ANNUALLY 


OISTRICTS    OR    AREAS   WITH    A    GROUND   WATER 
LEVEL    CHANGE    OF  +  5  0    FEET    OR     MORE    IN 
THE    UNCONFINED  AND  SEMICONFINED  AOUIFERS 
FROM    SPRING  1968     TO    SPRING    1969 

DISTRICTS  OR  AREAS  WITH  A  GROUND  WATER 
LEVEL  CHANGE  OF  -  5.0  FEET  OR  MORE  IN 
THE  UNCONFINED  AND  SEMICONFINED  AOUIFERS 
FROM    SPRING   1968     TO     SPRING    1969 


STATE  OF  CALIFORNIA 

THE  RESOURCES  AGENCY 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

SAN  JOAQUIN  DISTRICT 

HYDROLOGIC  DATA   1969 

GROUND  WATER  LEVEL  CHANGES 
UNCONFINED  AND  SEMICONFINED  AQUIFERS 

SELECTED  OBSERVATION  WELLS 


»REA  BOUNDARIES 

ICATE  CODE  CLASSIFICATION 


o 


DISTRICTS    OR    AREAS   WITH    A    GROUND   WATER 
LEVEL    CHANGE    OF  +50    FEET    OR     MORE    IN 
THE     CONFINED  AND    SEMICONFINED    AOUIFERS 
FROM    SPRING    1968    TO    SPRING    1969 


10UEDUCT  AND  TURNOUTS 


DISTRICTS   OR  AREAS    WITH    A     GROUNO    WATER 
LEVEL    CHANGE    OF  -50    FEET    OR    MORE    IN 
THE    CONFINED  AND    SEMICONFINEO    AOUIFERS 
FROM    SPRING    1968    TO    SPRING    1969 


STATE  OF  CALIFORNIA 

TH£  RESOURCES  AGENCY 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

SAN  JOAQUIN  DISTRICT 

HYDROLOGIC  DATA   1969 

GROUND  WATER  LEVEL  CHANGES 
CONFINED  AND  SEMICONFINEO  AOUIFERS 

AND 

COOPERATIVE  PROGRAM  AREAS 


COOPERATIVE  PROGRAM  AREAS 


:j 


PLATE  3 


HISTORIC  DATA  PRESENTEO 
IN   FIGURE  C-l   FOR  FOLLOWING  AREAS 

1  MADERA 

2  FRESNO 

3  CONSOLIDATED 

4  CENTERVILLE     BOTTOMS 

5  ALTA 

6  IVANHOE 

7  OUTSIDE    IVANHOE 
S  MILL  CREEK 
S  TULARE 

10  ELK   BAYOU 

11  LINDSAY-EXETER 

12  TULE  RIVER 

13  LOWER  DEER  CREEK 

14  MIDDLE  DEER  CREEK 

15  DELANO -EARLIMART 

16  Mc  FARLAND  -  SHAFTER 

17  ROSEOALE 
IB  ARVIN-EDISON 


LEGEND 

GROUND  WATER  AREA     BOUNDARIES 

GROUND  WATER  LEVEL    FALL     1921 

GROUND  WATER  LEVEL    FALL    1931 

GROUND  WATER  LEVEL     SPRING     1969   ,  UNCONFINEO     AQUIFER 

GROUND  WATER  LEVEL     SPRING     1969  .PRESSURE      SURFACE 

GROUND  WATER  LEVEL     PROFILE    SECTION 


STATE   OF   CALIFORNIA 

THE   RESOURCES  AGENCY 

DEPARTMENT    OF    WATER    RESOURCES 

SAN    JOAQUIN    DISTRICT 

HYDROLOOIC  DATA  1969 

MAP  OF  SELECTED  GROUND  WATER  AREAS 
IN  THE  SAN  JOAQUIN  VALLEY 

AND 

PROFILES    ALONG    SECTION    A- A'  SHOWING 
GROUND   WATER   LEVELS  IN  1921,   1951    8  1969 
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MAP  OF  SELECTED  GROUND  WATER  AREAS 

IN  THE  SAN  JOAQUIN  VALLEY 

AND 

PROFILES   ALONG    SECTION    A-A'  SHOWING 

GROUND   WATER   LEVELS  IN  1921,  1951    &  1969 
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BOOKS   REQUESTED   BY  ANOTHER   BORROWER 
ARE  SUBJECT  TO   RECALL  AFTER  ONE  WEEK. 
RENEWED   BOOKS  ARE  SUBJECT  TO 
IMMEDIATE   RECALL 
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